Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2013 


http://archive.org/details/climatologicalda8182unit_5 


RNUnRt  1977 


VOLUME  81 


NUMBER  1 


Climatological  Data 


GEORGIA 


TEMPERniURE  flND  PRECIPITRTION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERfiTURE: 
LOWEST  TEMPERRTURE: 
GREATEST   TOTRL  PRECIPITATION: 
LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST   I  DRY  PRECIPITATION: 
GREATEST   TOTAL  SNOWFALL: 
GREATEST  DEPTH  OF  SNOW  OR  ICE 


3  STATIONS 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 
HELEN   I  ESE 
SUMMERVILLE    I  SSW 
BALL  GROUND 
TOCCOfl 

3  STATIONS 


74 
-6 
6.21 
2.17 
2.73 
6.6 
4 


DATE 
DATE 


28 
18^ 


DATE  10 


DATE  25+ 


SUPPLEMENTAL  DATA 


HINO 

(SPEED  -  M.P.H. ) 

RELATIVE  MUnlOITT 
RVERBGES- 
PERCENT 

NUMBER  OF  DPYS  WITH 
PRECIPITfiTlON 

PERCENT  OF 
POSSIBLE  SUNSHINE 

z 

o 

O       O  VI 

«  ac 

RESULIflNI 
DIRECTION 

RESULTANT 

SPEED 

<Z 

^  c 

a  u. 

a  u. 

STONORRD  OF  TIME 

EASTERN 
01     07     13  19 

O 

O 

o 

o 

o  o 
(M  a 

(Z 

o 

ATHENS  WSO  AP 

28 

5.9 

8.8 

22  +  * 

29 

10 

67 

74 

55 

54 

5 

3 

3 

2 

1 

0 

14 

5.7 

ATLANTA  WSO  AP 

31 

6.2 

10  .7 

39  +  + 

30 

10 

60 

71 

52 

52 

5 

5 

2 

2 

1 

0 

15 

54 

6.1 

RUGUSTA  WSO  AP 

28 

5.3 

8.5 

30  +  + 

28 

10 

67 

74 

49 

58 

4 

1 

7 

1 

1 

0 

14 

6.0 

COLUMBUS  WSO  AP 

32 

4.2 

8.5 

21  +  + 

34 

28  + 

72 

76 

54 

59 

4 

4 

2 

4 

1 

0 

15 

6.5 

MACON  WSO  AP 

31 

4.9 

8.6 

29 

SE 

1  4 

73 

78 

57 

62 

4 

3 

5 

3 

0 

0 

15 

51 

5.7 

ROME  WSO  AP 

2 

7 

2 

2 

1 

0 

14 

SAVANNAH  WSO  AP 

29 

5.3 

9.1 

36 

W 

10 

65 

70 

51 

56 

3 

4 

4 

1 

1 

0 

13 

58 

5.5 

I  CERTIFY  THAT  THIS   IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF  THE  NATIONAL  OCEANIC  .^i^^uie^/^ 

AND  ATMOSPHERIC  AOM I N I  STRATI  ON  AND   IS  COMPILED  FROM  RECORDS  ON  FILE  AT  a^:)^^.^-^^   u->.    /^r^^-^^^^L^^^  DIRECTOR 

THE  NRTIONRL  CLIMATIC  CENTER.  ASHEVILLE.  NORTH  CAROLINA  28801.  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 

Y^^\,^^      NRTIONRL  OCERNIC  RND  /  ENV I RONMENTRL   /  NRTIONRL  CLIMRTIC  CENTER 

I  HJQCI      RTMOSPHERIC  RDMINISTRRTION/    DRTR  service    /   flSHEVILLE.  N.C 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  oeoroir 


C  TOT  1 nu 

TEMPERRTURE 

PRECIPITATION 

S  5 

a  ? 

o  § 
a  t 

a 

(X  c 
o  * 

— 

a 

g 

s 

g 

Q 

NO 

OF 

DBTS 

^  g 

3  o 
a  c 

O  u. 

a 
£ 

SLEET 

nnx . 

niN. 

c  o 

Q 

g 

g 
o 
T 

g 
g 

o 

1 

g 
- 

si 

o  o 

m        m  n 

NORTHWEST 

01 

RLLRTOONfl  Ontl  2 

M 

M 

M 

55 

29 

-  2 

18- 

0 

1 1 

28 

3 

4  .81 

1  .94 

10 

9 

2 

1 

CALHOUN  EXP  STATION 

39-e 

19.6 

29 

7 

59 

27 

-  I 

17 

1085 

0 

6 

27 

1 

3.22 

1  .26 

9 

3  .0 

24 

6 

2 

1 

CfiRTERSVlLLE 

38. S 

21  .1 

29 

8 

-13.3 

S8 

27 

-  1 

17 

1085 

0 

7 

27 

1 

4  .46 

.36 

1  .15 

9 

1  .6 

1 

24 

7 

4 

1 

CEOflRTONN 

40  ■  1 

21.8 

31 

0 

-12.1 

58 

27 

-  1 

1  7 

1048 

0 

6 

24 

1 

0 

5.12 

.63 

2-15 

1 0 

1 

24. 

DRLLHS  1  NE 

37.8 

17.9 

27 

9 

57 

28 

-  2 

17 

1  145 

0 

8 

29 

2 

4  .73 

2.05 

10 

3.0 

2 

3 

9 

2 

1 

OBLTON 

Lfl  FBTETTE 

37.2 

16. 3M 

26 

8M 

-14.1 

SS 

29 

-  1 

17 

1  183 

0 

1  1 

26 

2 

0 

3  .29 

-   1  .99 

1  .45 

10 

3.5 

6 

1 

1 

ROME 

40  .  I 

19  .3 

29 

7 

-13.5 

57 

27 

-  1 

17 

1 086 

0 

7 

29 

2 

4  .56 

.45 

1.53 

0 

ROnE  HSO  RP 

R 

39.3 

18.5 

28 

9 

-12.2 

59 

27 

-  1 

n 

1110 

0 

8 

28 

1 

3.40 

-   1  .59 

1  .27 

9 

1  .7 

2 

24 

5 

3 

1 

DIVISION 

29 

1 

-12.8 

4  .20 

-  .63 

2.0 

■       ■  ■ 

NORTH  CENTRRL 

02 

RLPHRRETTR  S  SSH 

37  .9 

16.6 

27 

3 

57 

28 

-  2 

I8< 

1  162 

0 

9 

30 

4 

4  .79 

1  .77 

10 

2.0 

8 

2 

I 

BTHENS  HSO  BP 

39  .8 

22.6 

31 

2 

-12.2 

58 

27 

5 

19 

1040 

0 

4 

26 

0 

4.14 

-  .62 

1  .80 

9 

1  .0 

T 

25. 

6 

3 

1 

BTLRNTR  HSO  RP 

R 

38  .5 

20.0 

29 

3 

-13.1 

60 

27 

1 

19. 

1099 

0 

6 

28 

0 

3.49 

-  .85 

1  .31 

9 

1  .0 

' 

5 

3 

1 

BLRIRSVILLE  EXP  STR 

34  .5 

12.6 

23 

6 

-14.2 

51 

28 

-  6 

18. 

1279 

0 

1 1 

30 

5 

3.48 

-   1  .35 

1  .26 

10 

7 

2 

1 

BLUE  RIDGE 

COHHERCE  4  NNH 

38. SM 

20. 9M 

29 

7M 

2 

18 

1078 

0 

6 

31 

0 

4  .95 

1  .89 

10 

4  .0 

4 

24 

5 

5 

2 

DRHLONEGB 

38  .3 

1  7 .  7M 

28 

OM 

-12.9 

53 

28 

2 

1  7 

1147 

0 

6 

30 

0 

2  .03 

1 0 

GRINESVILLE 

38.4 

20.2 

29 

3 

-12.8 

55 

29- 

3 

19. 

1  102 

0 

9 

29 

0 

5.14 

.00 

2.24 

10 

4  .0 

6 

4 

1 

HELEN  1  ESE 

39. IM 

19.3M 

29 

2M 

S4 

27 

1 

17 

1  103 

0 

6 

28 

0 

6.21 

JRSPER  1  NNH 

36.6 

18.9 

27 

8 

-13.7 

55 

27 

-  S 

17 

1  146 

0 

9 

29 

3 

4  .09 

-   1  .08 

1  .44 

10 

.5 

9 

3 

1 

U  OF  Dfl  PLT  SCIENCE 

FM 

41  .5 

23.6 

32 

6 

58 

27 

3 

19 

1  000 

0 

3 

25 

0 

4  .59 

1.23 

9 

7 

S 

1 

HINDER  1  SSE 

40  .6 

21  .1 

30 

9 

58 

27 

2 

19. 

1052 

0 

3 

27 

0 

5.64 

1  .75 

10 

.0 

0 

1  1 

3 

2 

DIVISION 

29 

0 

-13.1 

4.66 

-  .31 

1  .8 

■       ■  ■ 

NORTHEAST 

03 

CLRYTON  1  SSH 

39-2 

17.1 

28 

2 

- 12  .9 

52 

27 

-  1 

17. 

1  1  35 

0 

4 

30 

2 

4  .28 

-   1  .80 

1  .60 

9 

4 

25. 

7 

3 

1 

CORNELIA 

36.7 

16.6 

27 

7 

-13.7 

52 

27 

-  1 

17 

1 150 

0 

7 

29 

1 

4  .39 

-1.19 

1  .86 

10 

.0 

0 

9 

3 

1 

42.6 

22  .5 

32 

6 

56 

27 

4 

n 

999 

0 

0 

26 

0 

4  .40 

1  .79 

to 

T 

T 

24 

6 

4 

1 

HHRTHELL 

42.3 

23.8 

33 

1 

-11.4 

59 

27 

6 

n 

962 

0 

1 

26 

0 

4  .52 

-     .  1  1 

1  .00 

1  4 

3.5 

24 

6 

5 

1 

TOCCOB 

41  .8 

22.2 

32 

0 

-12.0 

57 

27 

5 

17 

1015 

0 

2 

26 

0 

0 

5  ■  38 

.22 

1  .78 

10 

6.6 

9 

4 

2 

HRSHINGTON 

44.2 

20  .5 

32 

4 

-11-7 

60 

26 

6 

20. 

1  005 

0 

1 

27 

0 

2  .30 

-  2  .04 

1  .27 

10 

6 

1 

1 

DIVISION 

31 

0 

-11.8 

4.21 

-  .89 

2.5 

■       ■  ■ 

HEST  CENTRBL 

04 

CBRROL  L  TON 

46  .8M 

20  .3M 

33 

6M 

-  9.5 

60 

27 

0 

2 

29 

4  .54 

.10 

1  .84 

9 

7 

2 

1 

COLUMBUS  HSO  RP 

R 

46  .7 

26  .4 

36 

6 

-10.3 

65 

28 

6 

19 

874 

0 

2 

21 

0 

4.15 

•  19 

1  .08 

1  4 

1  .4 

1 

31 

7 

5 

1 

EXPERIMENT 

39.9 

23.6 

31 

8 

-12.5 

61 

28 

1 

19 

1023 

0 

6 

26 

0 

3.58 

-  .72 

.86 

10 

8 

2 

0 

GREENVILLE  2  NNH 

43.3 

22.2 

32 

B 

61 

27 

-  1 

19 

992 

0 

3 

26 

1 

3.70 

.82 

3 

.0 

0 

7 

4 

0 

LR  GRRNGE 

42  .9 

23  .2 

33 

1 

-12.5 

60 

27 

-  2 

19 

982 

0 

4 

24 

I 

0 

4  .40 

.25 

1  .00 

10 

3.0 

0 

1  1 

3 

1 

HflR^HQt  1  u  1 1  1  p 

SI  .OM 

24  .9M 

38 

OM 

69 

28 

S 

19 

0 

3 

26 

0 

.96 

1  4 

■  0 

0 

0 

NEHNRN 

41  .6 

21  .6 

31 

6 

-13.1 

61 

27 

-  1 

19 

1026 

0 

4 

27 

1 

5.31 

.52 

1  .40 

10 

3.0 

1  1 

3 

1 

<^  1 INM       1  nF 
o  Kjnn  1  o  1  uc 

TRLBOTTON   1  NE 

46.4 

25.0 

35 

7 

-11.3 

62 

28 

3 

19 

897 

0 

2 

24 

0 

5.41 

.71 

1  .60 

31 

2 

TMOtlRSTON  2  S 

48.0 

25.0 

36 

5 

62 

28 

3 

19 

B76 

0 

1 

22 

0 

4  .67 

.80 

28 

2  .5 

9 

4 

0 

HEST  POINT 

44  .4 

22  .2 

33 

3 

-12.9 

62 

28 

4 

20. 

974 

0 

3 

24 

0 

3  .87 

.60 

.68 

1  0 

2  .0 

1  0 

4 

C 

DIVISION 

34 

3 

-1  1  .5 

4  .40 

.01 

1  .7 

■       ■  ■ 

CENTRAL 

05 

BILET 

COVINGTON 

41  .8 

24  .2 

33 

0 

-11-1 

60 

27 

4 

19* 

964 

Q 

3 

23 

Q 

3.18 

-  1.47 

.82 

7 

.5 

1 

31 

9 

1 

0 

DUBLIN  3  S 

46.8 

21  .9 

34 

4 

-13.9 

60 

6 

4 

19 

944 

0 

3 

27 

0 

3.52 

-  .28 

1.15 

3 

8 

3 

1 

EASTMAN  1  H 

48.0 

27.6 

37 

8 

-11.2 

61 

29« 

6 

19 

837 

0 

1 

22 

0 

D 

4  .64 

.87 

1  .45 

3 

3.0 

2 

2 

FORSTTH  6  NNH 

44  .9 

24  .9 

34 

9 

59 

28» 

3 

19 

926 

0 

3 

22 

0 

D 

3.49 

.69 

3 

7 

4 

0 

HQUK  1  hl^U  IMP 
nnMn in^V ILLC 

M 

M 

M 

65 

6 

0 

1 

24 

0 

0 

4  -01 

-  .20 

.98 

10 

1  .5 

7 

4 

0 

IRHINTON  4  HNH 

43.6 

26  .5 

35 

.  1 

52 

6 

5 

19 

919 

0 

2 

20 

0 

0 

5  .26 

.92 

4 

3.9 

1  1 

5 

0 

MACON  HSO  AP 

R 

47  .0 

26.5 

36 

8 

-11.0 

60 

5 

S 

19 

867 

0 

1 

23 

0 

3  .72 

.05 

.89 

3 

3.0 

1 

31. 

8 

3 

0 

44  .2M 

21  .7 

33 

.OM 

-12.3 

57 

29t 

6 

20. 

986 

0 

2 

26 

0 

3.34 

.65 

■  95 

10 

1  .0 

g 

1 

0 

MONTICELLO 

41  .8 

22.0 

31 

.9 

-13.2 

60 

2B 

4 

19 

1017 

Q 

3 

24 

0 

2.70 

-  1  .68 

1.10 

9 

.0 

0 

5 

2 

1 

SANDERSVILLE 

44.1 

27  .0 

35 

.6 

56 

28» 

7 

1  9 

905 

Q 

3 

22 

Q 

3.92 

1  .00 

3 

2.5 

6 

4 

1 

SILOBM 

43.1 

24  .2 

33 

.7 

-12.1 

60 

27 

3 

19 

964 

0 

■  3 

25 

0 

3.61 

-   1  .00 

1.16 

10 

•  5 

B 

2 

I 

DIVISION 

34 

.6 

-12.3 

3.75 

.30 

1  .8 

■       ■  ■ 

EAST  CENTRAL 

06 

RPPLING  1  NH 

43.9 

23.4 

33 

.7 

65 

29* 

8 

17 

965 

0 

2 

26 

0 

3. SB 

1  .20 

10 

8 

3 

1 

AUGUSTA  HSO  AP 

R 

4S.S 

25. 4 

35 

-10.3 

57 

5 

1  1 

17 

906 

0 

2 

24 

0 

3  .66 

.22 

1  .07 

3 

.5 

T 

31. 

9 

2 

1 

BROOKLET   I  H 

49.1 

29. 4M 

39 

.3M 

-10.7 

63 

28 

12 

19 

796 

0 

2 

21 

0 

0 

3.91 

1  .02 

1  .75 

3 

4  .0 

7 

2 

1 

LOUISVILLE  3  S 

46.3 

26.6 

36 

.5 

-11.7 

57 

14. 

8 

19 

B7B 

0 

2 

22 

0 

3.42 

-  .07 

.93 

3 

2.5 

7 

3 

0 

BETTER 

49. SM 

27. BM 

38 

.7M 

62 

29 

1  1 

1  1 

800 

0 

1 

22 

0 

0 

4  .00 

1  .69 

3 

2.0 

2 

19 

8 

2 

1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STATION  INDEX 


2 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  oeoroir 


TEMPERRTURE 

PRECIPITATION 

STATION 

O  3 

I4j  X 

s  ^ 

° 

° 

o 

5 
° 

NO 

OF 

OPTS 

^  a: 

£  o 
S  £ 

o 

£ 

g 

a 

SNOH 

SLEET 

NO. 

OF 

onrs 

nnx . 

MIN. 

2 

z 

a.  z 
°  oc 
c  a 

° 

o 

.50  OR  nORE 

g 

o 

?! 

S. 

'! 

MIOVILLE  EXP  STR 

49. IM 

26. 5M 

AM 

65 

28» 

8 

19 

822 

0 

1 

24 

0 

0 

3 

35 

.55 

4 

1  .5 

3 

': 

NILLEN  4  N 

46.7 

26.5 

36 

-12.4 

58 

28- 

10 

17 

874 

0 

2 

22 

0 

LIS 

3 

1  .0 

1 

NEHINGTON  2  NE 

27  . 1  M 

36 

4M 

60 

1 0 

1 9  * 

380 

D 

4 

15 

1  .60 

5 

6 

4 

1 

SMniNseoRo 

47.9 

28.7 

38 

3 

61 

5 

9 

19 

820 

2  I 

3 

SB 

1  .60 

3 

6 

2 

1 

MRRRENTON 

43.3 

22.  1 

32 

-13.7 

56 

29 

7 

19 

996 

Z8 

3 

72 

-  .52 

1  .28 

10 

1 

HBTNESBORO  2  NE 

^  . 

GO 

20  ♦ 

941 

0 

3 

27 

0 

3 

;  7 

.  77 

4 

8 

2 

0 

DIVISION 

36 

4 

-11.7 

3 

65 

•  20 

1  .9 

■       ■  ■ 

SOUTHWEST  07 

ALBflNr  3  SE 

50  2 

26  5 

38 

4 

1 2  3 

69 

29 

1 9 

820 

0 

1 

21 

0 

5 

35 

1.49 

1  . 75 

3 

.0 

0 

8 

5 

2 

flnERICUS  *  ENE 

46.7 

27.5 

-11.9 

62 

28 

g 

1 9 

857 

° 

20 

° 

62 

.25 

.  90 

10 

.0 

0 

9 

6 

0 

BRINBRIOGE  5  NNE 

BLflKELY 

49.5 

26.5 

38 

0 

-12.4 

69 

29 

B 

20« 

829 

0 

2 

22 

0 

5 

09 

.85 

1.19 

3 

1  .9 

2 

31 

1  1 

4 

1 

CRMILLH 

52.6 

30.0 

41 

3 

-10.9 

69 

28 

10 

19 

727 

0 

0 

18 

0 

4 

68 

.89 

1  .  IB 

25 

T 

0 

7 

4 

2 

COLQUITT  2  E 

SI  .3M 

29. 4M 

72 

29 

9 

19 

757 

0 

1 

19 

0 

57 

2.61 

3 

2.0 

8 

3 

2 

CUTHBERT 

49. B 

29.3 

39 

66 

28 

6 

19 

782 

0 

2 

18 

0 

Q 

0 1 

1  .58 

10 

7 

4 

3 

FORT  GfilNES 

49  .8 

29.2 

39 

-10.7 

68 

28 

6 

19 

784 

0 

2 

21 

0 

Q 

33 

.94 

1  .41 

3 

.8 

5 

4 

3 

LUMPKIN  2  SE 

M 

0 

^ 

4 

90 

1  . 58 

1 0 

2 

31 

7 

3 

3 

nORGRN  I  H 

52. 6M 

27. BM 

40 

2M 

69 

28 

10 

19 

0 

1 

2 1 

4 

18 

1  .37 

3 

4 

4 

2 

PLAINS  SH  SR  EXP  STR 

46.6 

25.0 

63 

29 

7 

20« 

895 

24 

83 

1  .04 

10 

2.0 

1  1 

5 

1 

THOHflSVILLE  4  SE 

54  .OM 

3 1  .  3M 

19 

7M 

74 

28 

1 2 

1 9 

688 

0 

1 

16 

0 

J. 

59 

2  .01 

1.71 

3 

8 

3 

2 

DIVISION 

39 

3 

-11-6 

5 

01 

.98 

1  .0 

■       ■  ■ 

SOUTH  CENTRRL  08 

flSHBURN  3  ENE 

4fl  n 

27  R 

?q 

„ 

-. 

R33 

0 

1 

22 

0 

1  . 30 

3 

2  .0 

7 

3 

1 

CORDELE 

49  "sM 

29  6M 

39 

SM 

1 0  1 

63 

28 

1 9 

783 

0 

3 

17 

0 

3 

50 

.18 

1.31 

3 

•  0 

0 

6 

3 

1 

OOUOLHS  2  ESE 

50.2 

27.3 

38 

8 

-11.3 

7  1 

29 

1  2 

20 

806 

0 

2 

22 

0 

4 

24 

.64 

1  . 28 

3 

T 

0 

7 

3 

1 

F 1 TZGERRLD 

51  .1 

31  .4 

41 

3 

-  9.8 

68 

28 

10 

19 

729 

0 

2 

17 

0 

0 

4 

36 

.90 

1  .56 

3 

2.0 

7 

2 

2 

HOMERVILLE  3  HSH 

53.2 

31  .5 

42 

* 

72 

28 

16 

19 

696 

0 

0 

1  7 

1  .49 

3 

T 

0 

B 

1 

1 

LUMBER  CITY 

M 

M 

67 

29 

1  1 

19 

0 

1 

20 

0 

1  .3B 

15 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

SI  .7 

30.3 

4  1 

-11  .2 

71 

28 

1  1 

19 

737 

0 

1 

20 

0 

94 

.26 

1  .43 

3 

.0 

0 

B 

2 

1 

NfiSHVILLE  5  SSE 

42 

0 

706 

0 

0 

1  8 

0 

4 

23 

2.13 

3 

.0 

0 

6 

2 

1 

OUITMRN  2  NW 

SO .  in 

30.7 

40 

4M 

-1  1  .8 

68 

6 

12 

18 

759 

0 

1 

1 9 

0 

5 

26 

1  .61 

1  .65 

4 

.6 

TIFTON  EXP  STBTION 

4B.5 

28.3 

38 

-11.4 

63 

29 

1  1 

20* 

817 

0 

3 

22 

0 

1  .08 

3 

8 

2 

1 

VHLOOSTP  3  E 

51.1 

30  ■  1 

40 

74 

28 

I  4 

1 9 

748 

0 

1 

19 

0 

I  •  68 

3 

X 

0 

6 

2 

] 

DIVISION 

40 

2 

1  n  fi 

4 

12 

.58 

■  5 

■       ■  ■ 

SOUTHEAST  09 

RLMR  FAR  RP 

1  fl 

4  I 

q 

7n 

9fl 

(. 

q 

733 

0 

2 

18 

0 

0 1 

.  78 

2.31 

3 

T 

0 

7 

2 

1 

BRUNSWICK 

55  3 

33  SM 

44 

4M 

q '  7 

68 

28 

0 

0 

1  4 

0 

4 

70 

1.93 

2.45 

3 

T 

T 

18 

7 

3 

1 

BRUNSWICK  FAR  RP 

51.0 

33.5 

42 

3 

63 

28* 

1 9 

1  9 

696 

5 

47 

2  . 50 

3 

T 

T 

31 

3 

4 

1 

FLEMING 

51  .0 

30.0 

40 

5 

70 

28 

13 

13 

753 

1  Q 

3 

98 

2.04 

3 

6 

2 

1 

FOLKSTON  9  SW 

55. 6M 

30.7 

43 

2M 

74 

28 

16 

20* 

67S 

0 

1  Q 

3 

50 

1  .69 

3 

.0 

0 

7 

2 

1 

FORT  STEWART 

52.4 

31.4 

41 

9 

-  9.5 

70 

28 

1  4 

1  9 

709 

0 

1 

18 

0 

4 

OS 

1.13 

2.19 

3 

.0 

0 

7 

2 

1 

GLENNV ILLE 

52.0 

30 . 1 

41 

1 

-10.0 

70 

28 

J  3 

1 9 

734 

0 

0 

18 

0 

3 

80 

.53 

2,15 

3 

2  .0 

2 

31 

JESUP  8  S 

52.4 

40 

9 

70 

28 

1  5 

1 9  * 

739 

0 

2 

20 

0 

2,11 

3 

1 

1 

NAHUNTR 

53.1 

31.8 

42 

5 

66 

29» 

17 

19» 

693 

0 

1 

17 

0 

2.00 

3 

.0 

0 

SflPELO  ISLRNO 

S3. 4 

32.7 

43 

1 

64 

28 

16 

19 

673 

0 

0 

16 

0 

3 

75 

2.30 

3 

T 

0 

8 

1 

1 

SRVHNNRH  USOR  PL  GRON 

51  .7 

28-9 

40 

3 

-  9.2 

68 

28 

14 

19 

759 

0 

1 

20 

0 

4 

50 

1  .33 

2.22 

3 

8 

2 

1 

SRVRNNRH  MSO  RP  R 

49.6 

30.1 

39 

9 

-10.0 

66 

28 

16 

19- 

771 

0 

2 

19 

0 

3 

14 

.22 

1  .58 

3 

2.0 

T 

31- 

6 

2 

1 

SAVRNNRH  BERCM 

50. 3M 

M 

M 

66 

28 

16 

19» 

0 

2 

19 

0 

2.30 

3 

1 

SURRENCr  2  WNW 

51  .7 

27.7 

39 

7 

71 

28 

9 

19 

778 

0 

2 

18 

0 

3 

84 

2.15 

3 

1  .7 

6 

2 

1 

WATCROSS  4  NE 

52. S 

27.3 

39 

9 

-12.0 

69 

29« 

1  4 

19« 

767 

0 

1 

21 

0 

3 

4  1 

.04 

1  .10 

3 

.0 

0 

8 

2 

1 

DIVISION 

4  1 

S 

-10.0 

4 

01 

1  .01 

.5 

SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOHINO  STBTION  INDEX 


DAILY  PRECIPITHTION 


STflT ION 


NOQTHICST  I 

nOniRSVILLE 
OlLftTOONA  OflM  2 
BCAVCROALE   1  E 
CALMQUN  EXP  STflTIBN 
CflBTEBS 

C«8TE«SVILL£ 
CflRTCBSVILtE  3  SW 

CEOAaToun 

CHICKAIiAUGn  PARK 

CUORrvRLE  2  U 
DALLAS  7  HE 
DAL  TON 
Er«QY 
FAIRMOUNT 

^ENSrriGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
QESACA 
OINGGOLD 

ROrc 

ROrt  WSO  «P 
SUrrCRVILLC  1  SSU 
TAnOHSVILUE 


NORTH  CENTRAL 

ALPUABETTA  6  SSW 
ATHENS  USO  AP 
ATLANTA  eOLTQN 
ATLANTA  WSO  AP 
BALL  GROUND 

BLAIHSVILLE  EXP  STi 
BLUE  RIOGE 
CANTON 
CLEVELAND 
COI*CRCE  A  NNU 

CUMMING 
OAHL ONEGA 
DAUSONVILLE 
ELL IJAV 
GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER  )  NNU 
MftYSVILLE 
nONRQE 

N0RCR0S5  3  NU 

U  Of  GA  PLT  SCIENCI 
WALESKA 
WINDER  1  SSE 
UOOOSTOCK 


NORTHEAST 


CABNESVILLE  3  I 
CLAYTON    1  SSH 
CORNEL lA 
EL6ERTQN  2  N 

HARTICLL 
LEXINGTON    1  NU 
L  INCOLNTON 
TOCC0A 
WASHINGTON 


l«ST  CENTRAL 

BUTLER 
CARROLL  TON 
COLUWUS  WSO  AP 
OOUGLflSVILLE 
EXPERIMENT 


0  3.92 
3.22 
3.27 


rRAi 


LIN 


GREENVILLE  2  Nl 
HAMILTON  4  W 
JONESeORO 
LA  GRANGE 

MRRSHALLVILLE 
MONTE  ZUm 
NEWMAN 
SUNNVSlOE 
TALBOTTON    1  NE 

THBMASTON  2  5 
fcCST  POINT 
WOODBURY 


COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN   I  W 

FORSrm  6  NNW 
GOOrOEY  3  NE 
HAMINSVILLE 
IRWINTQN  A  WNW 
JULIETTE 

MACON  WSQ  AP 
niLLEDGEviLLE 
MJNTICELLO 
muNT  VERNON  3  I 
SANOERSVILLE 


0  3 
4.  1% 

3.se 


4.67 
3.67 
3.43 


DRY  OF  MONTH 


.02     .05  .47 


.06     . D6  .A9 


.03     .03  .03 


10 


1  1 


12 


13 


14 


15 


17 


19 


20 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


.04  .07 
0  -OS 


.260   .ID  .64 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  PRECIPITRTIO 


STATION 


EftST  CENTHBL 

«PPL ING    1  NU 
AUGUSTA  US3  W 
BRODitLET  I  u 
DOVCQ 
GIBSON 

LOUISVILLE  3  S 
niDVILLE 

MIDVILLE  eW»  STfl 
niLLCN  4  N 

MILLMftVEH-UftOe  i  SE 
NCUINGTQN  2  hE 
STILLMORE 
SMAINSBBSQ 
UARRENTOn 

UAYttESBOBO  3  NE 


SOuTHiCST 

ftLBfliiV  3  SE 
ftftaiCUS  4  ENE 
BniMeSIDGE  %  HNE 
BLARE  IV 
CfillLLfl 

COLQUITT  a  E 

CUTHBEfiT 

DAMSON 

OONALSONVILLE    1  S 
rORT  GAINES 

LUMPKIN  2  SE 

MORGAN    1  U 

MORGAN  5  NU 

PLAINS  SW  GA  EXP  STi 

PRESTON 


3.58 
3.66 
0  3.01 

4.06 

3.42 


THOMASVIL 


I  SE 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
ASHBURN  3  ENE 
CQBOELE 
OOUGLRS  2  ESE 
FITZGERALD 

hDMERVILLE  3  HSU 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 
NASHVILLE  5  SSE 
QUITmN  2  NM 


SOUTHEAST 

ALrW  FAA  AP 
ATKINSON  2  E 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AP 
DOCTORTDWN    1  WSU 

FLEMING 
FOLKSTOH  3  SW 

folkston  e  SW 

FORT  STEWART 
GLENNVILLE 


SAVANNAH  WSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCY  2  UNW 
MHVCROSS  4  NE 


D  4.36 
3.33 


1.00 


OnY  OF  MONTH 


10  11  12    1  3  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27  28 


0    .  !□ 

0  .08 


29 


30 


31 


SEE  REFERENCE  NOIES  FOLLOHINI 
5 


IG  STPTION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


STPTION 

DRY  OF  MONTH 

> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

1  0 

1  1 

1 2 

1  3 

1  4 

1 5 

1  6 

1  7 

1  A 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•        ■  • 

NORIHHESI 

01 

RLLRTOONR  ORIi  2 

MRX 

36 

44 

46 

39 

41 

25 

28 

37 

44 

44 

22 

22 

26 

35 

42 

35 

41 

51 

54 

55 

MIN 

9 

31 

34 

32 

32 

20 

5 

7 

1  3 

31 

-  2 

-  2 

0 

5 

1  4 

1 5 

30 

2 1 

2 1 

28 

5 

CRLMOUN  EXP  STATION 

MAX 

29 

30 

33 

41 

48 

45 

40 

40 

40 

40 

29 

39 

46 

44 

47 

45 

24 

24 

28 

34 

40 

40 

45 

43 

40 

53 

59 

57 

35 

40 

37 

39.8 

MIN 

I  1 

10 

27 

31 

38 

32 

35 

13 

34 

19 

7 

10 

22 

32 

34 

1  1 

-  1 

1 2 

1 

1 9 

10 

1  3 

20 

30 

32 

IB 

^' 

26 

5 

9 

18 

19.6 

CRRTERSVILLE 

MAX 

30 

30 

34 

43 

46 

44 

38 

42 

40 

33 

28 

38 

46 

42 

44 

37 

22 

21 

27 

34 

39 

38 

39 

35 

39 

54 

58 

55 

48 

32 

36 

38.5 

MIN 

B 

12 

30 

32 

41 

31 

35 

21 

33 

20 

7 

10 

29 

32 

32 

18 

-  1 

15 

1 

20 

1  3 

1 5 

2 1 

30 

3 1 

1 6 

38 

27 

8 

10 

19 

21  .1 

CEDRRTOHN 

MAX 

30 

31 

35 

44 

47 

43 

39 

44 

39 

39 

30 

41 

51 

46 

46 

37 

22 

22 

26 

38 

41 

40 

47 

44 

43 

56 

58 

55 

33 

39 

38 

40.1 

MIN 

10 

13 

29 

33 

42 

34 

34 

18 

31 

20 

7 

12 

26 

33 

33 

18 

-  1 

16 

1 

19 

1  3 

20 

23 

32 

3 1 

20 

40 

27 

7 

1  4 

20 

21  -8 

ORLLHS  7  NE 

MAX 

35 

30 

33 

36 

44 

48 

38 

40 

44 

38 

26 

29 

39 

45 

41 

45 

26 

22 

22 

27 

35 

40 

38 

44 

35 

41 

54 

57 

55 

26 

38 

37.8 

MIN 

9 

10 

17 

31 

33 

31 

33 

18 

19 

22 

6 

8 

16 

31 

32 

26 

-  2 

2 

0 

7 

1  3 

15 

1  9 

23 

3 1 

2 1 

26 

32 

5 

1 

20 

17  .9 

ORLTON 

MAX 

MIN 

LR  FHYETTE 

MAX 

29 

31 

30 

33 

41 

46 

42 

37 

41 

40 

25 

27 

39 

46 

41 

47 

25 

25 

24 

28 

31 

40 

37 

43 

35 

40 

54 

52 

SS 

29 

41 

37.2 

MIN 

9 

13 

19 

28 

33 

32 

17 

19 

18 

8 

8 

10 

22 

34 

22 

-  1 

0 

6 

6 

8 

8 

17 

20 

32 

IB 

24 

34 

S 

7 

14 

16.3 

ROnE 

MAX 

32 

31 

35 

42 

46 

42 

42 

43 

38 

39 

30 

41 

4B 

41 

45 

42 

23 

24 

29 

36 

43 

42 

44 

39 

43 

55 

57 

55 

32 

40 

41 

40.1 

M  I  N 

9 

12 

26 

31 

38 

30 

30 

12 

29 

IB 

6 

9 

21 

30 

32 

18 

-  1 

12 

0 

19 

1  1 

18 

20 

28 

30 

18 

35 

25 

5 

10 

18 

19.3 

ROME  HSO  RP 

MRX 

31 

32 

34 

42 

47 

40 

40 

42 

40 

39 

30 

41 

48 

45 

47 

29 

24 

23 

29 

34 

42 

39 

47 

38 

41 

55 

59 

53 

28 

40 

39 

39.3 

■          ■  ■ 

M  I  N 

10 

14 

28 

32 

37 

33 

25 

IB 

33 

14 

8 

10 

19 

26 

26 

6 

-  1 

7 

2 

21 

1  2 

22 

21 

32 

22 

1 7 

29 

14 

6 

1  1 

20 

18.5 

NORTH  CENTRRL 

02 

RLPHRRETTR  5  SSH 

MRX 

32 

31 

36 

38 

43 

48 

39 

39 

45 

37 

29 

31 

39 

45 

39 

45 

32 

24 

24 

25 

34 

38 

38 

41 

34 

41 

52 

57 

54 

26 

39 

37.9 

MIN 

10 

9 

12 

29 

34 

29 

30 

18 

19 

27 

7 

6 

14 

29 

31 

24 

-  2 

-  2 

0 

0 

1  4 

1  4 

19 

24 

29 

20 

20 

27 

5 

5 

14 

16.6 

RIHENS  WSO  RP 

MRX 

35 

35 

34 

42 

SO 

39 

43 

44 

36 

37 

34 

43 

44 

40 

48 

33 

29 

27 

29 

34 

42 

42 

40 

33 

42 

52 

58 

53 

29 

42 

41 

39. B 

KIN 

14 

14 

27 

34 

34 

32 

28 

23 

33 

18 

12 

19 

28 

31 

34 

12 

6 

16 

5 

22 

17 

21 

24 

29 

30 

24 

40 

21 

10 

18 

25 

22.6 

RTLRNTR  HSO  RP 

MRX 

31 

34 

35 

41 

47 

39 

39 

45 

37 

36 

30 

39 

45 

40 

45 

34 

25 

22 

27 

35 

40 

40 

43 

35 

41 

51 

60 

55 

28 

41 

35 

38. 5 

MIN 

1  1 

15 

29 

32 

34 

30 

26 

20 

33 

15 

8 

16 

27 

30 

30 

7 

1 

1  I 

1 

18 

16 

20 

23 

30 

23 

22 

35 

14 

8 

13 

21 

20.0 

BLRIRSVILLE  EXP  STR 

MRX 

26 

27 

35 

36 

43 

42 

40 

33 

43 

40 

22 

29 

33 

40 

46 

42 

26 

21 

20 

22 

25 

32 

35 

43 

33 

33 

46 

51 

48 

23 

34 

34.5 

MIN 

6 

5 

9 

29 

34 

30 

30 

13 

13 

22 

1 

2 

7 

27 

30 

19 

-  6 

-  6 

-  2 

-  2 

8 

9 

ID 

12 

27 

13 

14 

23 

0 

2 

1  1 

12.6 

BLUE  RIDGE 

MAX 

MIN 

COntlERCE  4  NNH 

MAX 

37 

45 

49 

50 

52 

33 

41 

44 

36 

47 

34 

27 

28 

28 

27 

4  1 

40 

37 

35 

38 

41 

44 

30 

41 

38.5 

KIN 

20 

31 

35 

34 

38 

7 

16 

23 

32 

28 

3 

2 

4 

8 

19 

24 

26 

29 

22 

22 

31 

1  1 

15 

21 

20.9 

DRHLONEGR 

MAX 

37 

33 

39 

48 

43 

46 

41 

38 

43 

35 

28 

33 

38 

39 

41 

46 

34 

27 

24 

27 

31 

39 

40 

41 

34 

39 

49 

53 

52 

28 

41 

38.3 

MIN 

15 

15 

15 

27 

34 

29 

32 

19 

19 

27 

8 

10 

21 

22 

31 

28 

2 

4 

3 

5 

16 

15 

19 

19 

26 

21 

22 

6 

7 

15 

17.7 

GRINESVILLE 

MAX 

32 

36 

38 

36 

45 

48 

41 

41 

44 

35 

26 

30 

40 

43 

40 

47 

30 

28 

27 

29 

32 

39 

42 

42 

33 

40 

SO 

55 

55 

28 

37 

38.4 

MIN 

13 

14 

18 

28 

36 

30 

35 

20 

26 

21 

8 

14 

25 

30 

32 

28 

3 

6 

3 

8 

15 

21 

21 

24 

29 

24 

28 

28 

5 

12 

20 

20.2 

HELEN  1  ESE 

KRX 

32 

41 

40 

43 

45 

43 

39 

44 

47 

21 

28 

27 

30 

37 

43 

40 

36 

37 

48 

54 

SO 

36 

39 

38 

39.1 

KIN 

13 

1  1 

28 

33 

36 

28 

32 

17 

20 

1 

12 

2 

18 

15 

13 

16 

25 

30 

18 

32 

25 

5 

IS 

17 

19.3 

JRSPER  1  NNH 

MRX 

27 

33 

35 

40 

45 

40 

38 

38 

32 

31 

28 

40 

42 

40 

45 

37 

23 

23 

27 

29 

35 

35 

43 

35 

40 

50 

55 

50 

30 

36 

34 

36.6 

MIN 

12 

12 

29 

31 

38 

30 

31 

16 

30 

18 

5 

12 

29 

32 

31 

1  1 

-  5 

-  3 

-  2 

16 

10 

IB 

18 

28 

28 

16 

35 

30 

2 

12 

17 

18.9 

U  OF  GR  PLT  SCIENCE 

f  M 

MRX 

35 

36 

35 

42 

50 

47 

42 

45 

39 

39 

34 

42 

44 

4  1 

46 

46 

28 

26 

29 

35 

42 

4  1 

4  1 

40 

40 

52 

58 

56 

54 

41 

39 

41  .5 

MIN 

14 

16 

28 

33 

40 

30 

36 

21 

32 

25 

10 

19 

27 

30 

33 

28 

4 

14 

3 

20 

16 

21 

23 

28 

31 

20 

38 

40 

8 

17 

26 

23.6 

HINDER  1  SSE 

MRX 

35 

37 

37 

42 

48 

45 

42 

44 

41 

41 

37 

41 

44 

39 

48 

47 

24 

27 

28 

35 

42 

43 

38 

37 

40 

51 

58 

54 

33 

38 

42 

40.6 

"          ■  ■ 

MIN 

12 

14 

27 

33 

39 

29 

34 

20 

29 

23 

6 

17 

26 

29 

31 

14 

2 

1  1 

2 

19 

13 

20 

22 

28 

3 

20 

41 

12 

13 

14 

24 

21  .1 

NORTHEAST 

03 

CLRTTON  1  SSH 

MRX 

38 

42 

38 

45 

46 

44 

41 

40 

38 

35 

35 

40 

39 

38 

43 

41 

25 

23 

28 

27 

39 

41 

42 

41 

38 

44 

52 

50 

46 

37 

40 

39.2 

MIN 

13 

12 

26 

31 

31 

25 

30 

18 

28 

16 

-  1 

5 

9 

21 

28 

24 

-  1 

7 

3 

15 

1  1 

16 

17 

26 

22 

14 

33 

22 

3 

13 

12 

17.1 

CORNELIA 

MRX 

34 

34 

34 

41 

44 

38 

38 

40 

35 

30 

32 

36 

36 

36 

46 

38 

28 

25 

28 

28 

38 

40 

36 

31 

34 

46 

52 

49 

34 

40 

38 

36.7 

MIN 

1  1 

9 

26 

32 

37 

26 

30 

17 

30 

15 

4 

12 

20 

28 

27 

23 

-  1 

9 

2 

14 

1  3 

15 

17 

25 

28 

IB 

35 

23 

4 

10 

17 

18.6 

EL8ERT0N  2  N 

MRX 

44 

39 

37 

47 

52 

48 

45 

44 

42 

38 

33 

44 

42 

42 

46 

44 

34 

33 

33 

36 

43 

41 

41 

38 

43 

SO 

56 

52 

50 

43 

41 

42.6 

MIN 

15 

12 

29 

32 

41 

26 

34 

IB 

31 

28 

12 

14 

24 

31 

33 

22 

4 

14 

7 

21 

17 

17 

18 

24 

33 

19 

38 

32 

12 

1  1 

29 

22.5 

HARTHELL 

MAX 

43 

42 

46 

45 

52 

52 

47 

45 

38 

34 

36 

46 

42 

37 

38 

45 

36 

30 

35 

35 

40 

45 

35 

35 

43 

47 

59 

50 

45 

44 

42 

42.3 

MIN 

17 

20 

19 

32 

38 

33 

35 

25 

34 

29 

1  1 

20 

20 

30 

25 

27 

6 

14 

9 

20 

17 

28 

27 

27 

30 

22 

38 

31 

1  1 

17 

27 

23.8 

TOCCOA 

MAX 

43 

39 

36 

46 

50 

44 

43 

43 

38 

35 

36 

43 

39 

37 

51 

48 

33 

31 

32 

34 

4  3 

42 

42 

40 

4  1 

5 1 

57 

53 

38 

44 

43 

41  .8 

MIN 

12 

IB 

28 

33 

38 

33 

32 

21 

32 

21 

8 

18 

21 

26 

32 

20 

5 

12 

5 

18 

14 

27 

18 

27 

30 

21 

38 

36 

e 

15 

21 

22.2 

HASHINGTON 

MRX 

52 

43 

43 

34 

46 

45 

48 

48 

47 

46 

38 

36 

46 

43 

45 

47 

47 

37 

25 

33 

38 

46 

46 

46 

46 

43 

54 

60 

54 

43 

44 

44  .2 

■          ■  ■ 

MIN 

IS 

16 

16 

30 

33 

33 

28 

21 

20 

34 

12 

1  1 

IB 

25 

31 

22 

6 

6 

5 

6 

19 

20 

22 

25 

29 

24 

24 

42 

12 

10 

18 

20.5 

HEST  CENTRAL 

04 

CRRROLLTON 

MAX 

44 

54 

54 

54 

54 

46 

45 

45 

42 

47 

47 

47 

46 

40 

38 

44 

44 

47 

44 

44 

54 

60 

56 

44 

40 

38 

46. B 

MIN 

g 

1 2 

26 

25 

37 

29 

30 

1 6 

28 

1 8 

5 

35 

6 

12 

20.3 

COLUMBUS  HSO  RP 

MAX 

41 

37 

45 

49 

59 

51 

46 

50 

47 

47 

38 

49 

56 

56 

52 

42 

32 

30 

33 

47 

50 

49 

51 

45 

50 

57 

59 

65 

37 

39 

41 

45.7 

MIN 

18 

24 

33 

38 

40 

34 

32 

26 

39 

25 

15 

19 

33 

38 

32 

19 

9 

IB 

6 

23 

24 

25 

28 

35 

33 

24 

40 

27 

16 

19 

27 

26.4 

EXPERIMENT 

MAX 

39 

34 

35 

35 

45 

50 

42 

42 

45 

40 

31 

33 

41 

47 

43 

45 

28 

28 

22 

27 

37 

43 

40 

44 

36 

44 

53 

61 

56 

30 

40 

39.9 

MIN 

9 

18 

30 

31 

35 

33 

34 

22 

30 

29 

ID 

17 

27 

31 

32 

28 

3 

IB 

1 

20 

IB 

19 

22 

30 

31 

24 

40 

40 

10 

15 

26 

23.6 

GREENVILLE  2  NNH 

KRX 

3B 

35 

36 

44 

53 

45 

42 

46 

44 

39 

34 

44 

49 

47 

47 

39 

30 

26 

27 

42 

46 

44 

47 

46 

46 

55 

61 

59 

53 

42 

38 

43.3 

KIN 

14 

18 

31 

34 

40 

32 

33 

21 

31 

18 

9 

14 

26 

29 

29 

23 

1 

16 

-  1 

17 

19 

20 

23 

25 

30 

17 

39 

34 

9 

1  1 

26 

22.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  5TRTI0N  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

Dflr  OF  MONTH 

UJ 

o 

a: 
oc 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

LO  CRRNGE 

MAX 
MIN 

36 

35 

37 

45 

53 

48 

41 

43 

42 

39 

32 

43 

49 

48 

47 

46 

28 

27 

27 

38 
23 

36 
1 B 

45 

22 

47 

2  3 

46 

3 1 

45 

3 1 

54 

25 

60 
38 

59 
45 

SS 
1 1 

39 
9 

39 
10 

42.9 

23  '2 

MBRSHflLLVlLLE 

MAX 
n\u 

50 

61 

59 

53 

54 

58 

46 

39 

48 

S3 

57 

62 
29 

57 
26 

32 
1 6 

31 
1 9 

31 
5 

2 1 

19 

25 

23 

54 

SO 
25 

SO 

69 

57 

SO 

14 

SI  .0 
24  .9 

NEHNHN 

MAX 

niN 

38 

35 

37 

45 

SO 

42 

41 

45 

42 

36 

32 

43 

49 

41 

45 

41 

28 

23 
1 6 

27 

37 
1 6 

43 

1 6 

40 

2 1 

46 

2  1 

39 
29 

44 

29 

55 
22 

61 
35 

S7 
39 

47 
B 

41 

1  2 

41 

23 

41  .6 

21  •& 

SUNNTSIDE 

MAX 

niN 

TBLBOTTON  1  NE 

MAX 
niN 

42 

n 

37 
20 

42 

31 

48 

35 

57 
45 

52 
31 

46 

33 

47 

26 

46 

31 

47 

30 

37 
12 

46 

15 

53 
30 

54 

35 

54 

38 

45 
22 

33 
S 

27 
15 

29 
3 

47 

22 

49 

22 

46 

21 

49 

26 

44 

29 

49 

31 

55 
25 

60 
37 

62 
37 

54 

12 

40 

12 

41 

28 

46.4 

25.0 

TMOMHSION  2  S 

nAx 
niN 

44 

16 

45 

20 

42 

32 

44 

36 

57 
43 

52 
33 

49 

37 

49 

22 

51 
33 

45 

30 

41 

12 

52 
20 

54 

30 

54 
34 

55 
39 

51 
24 

36 
S 

30 
IS 

33 
3 

37 
21 

50 
22 

50 
23 

51 
22 

43 

27 

SO 
30 

56 
19 

60 
34 

62 
37 

57 
12 

44 

IS 

45 

28 

48.0 

25  .0 

MESI  POINI 

MAX 
MIN 

43 

38 

37 

39 

47 

57 

46 

48 

46 

45 

33 

35 

47 

SO 

SS 

48 

38 

31 

32 

31 

41 

SO 
2 1 

45 

2 1 

SO 
30 

44 

3  3 

49 

22 

55 
24 

62 
37 

60 
1 2 

36 
1 5 

39 
25 

44  .4 

22.2 

CENTRAL 

05 

flILEr 

MAX 
MIN 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

36 

37 
1  7 

36 
29 

43 
34 

SO 
40 

41 

3 1 

43 

35 

47 

2 1 

39 
34 

36 
26 

35 

42 

47 

43 

3 1 

48 

35 

40 

2  3 

29 

25 

30 

37 
2 1 

42 

1  7 

42 

2  3 

46 

22 

36 
30 

43 

33 

54 

2 1 

60 
39 

56 
43 

SI 
10 

43 

16 

40 

25 

41  .8 
24  .2 

DUBLIN  3  S 

MAX 
MIN 

54 

1  7 

48 

1 9 

40 

2 1 

39 
29 

48 

33 

60 
30 

54 

32 

SO 
22 

SI 
23 

S4 

36 

42 

I  3 

38 

1 S 

48 

1 8 

S2 
3 1 

58 
34 

SI 
23 

47 

g 

32 

27 

31 
7 

43 

2 1 

48 

23 

49 
23 

50 
24 

4B 

30 

50 
20 

54 

2 1 

SI 
41 

56 
1  4 

38 
16 

40 

19 

46.8 

21  .9 

EflSTnUN  1  H 

MAX 
MIN 

49 

22 

46 
24 

39 
3 1 

47 

3  3 

57 

61 
34 

57 

49 
27 

49 

36 

60 
32 

40 

1  7 

42 

23 

49 

22 

54 

37 

57 
40 

49 

29 

46 

1 0 

33 
20 

27 
5 

40 

1 2 

45 

25 

4B 

26 

47 
28 

SO 
32 

48 

35 

51 
27 

52 
30 

57 
45 

61 
]  7 

38 
2 1 

39 
29 

48. 0 

27  .6 

FORSYTH  6  NNH 

MAX 
MIN 

39 

37 
1 6 

39 

44 

54 

50 

45 

47 

46 

42 

37 

47 

50 

44 

49 

46 

32 

31 

31 

4  1 

2 1 

46 

44 

23 

47 

1  9 

42 
30 

47 

32 

55 
1 9 

59 
36 

59 
45 

55 
2 1 

42 

29 

44 

16 

44.9 
24  .9 

HBHKINSVILLE 

MAX 
MIN 

62 
20 

SO 
2 1 

40 

40 

SO 

65 
32 

56 

54 

52 

58 

44 

43 

53 

S3 
25 

46 
34 

54 
24 

55 
24 

50 
43 

47 

1 9 

J  4 

40 

29 

IRUINTON   4  MNH 

MAX 
MIN 

47 

22 

SO 
1 7 

45 
34 

46 

33 

SO 
36 

52 
39 

SO 
37 

SI 

46 

SO 

47 

39 

42 

45 

44 

42 

27 

39 
g 

30 

25 
5 

34 

37 
26 

48 

29 

49 

2B 

45 

3 1 

40 

25 

51 
24 

45 

37 

46 
40 

42 

g 

36 
]  4 

36 
27 

43.6 

26  .5 

tIRCON  HSO  BP 

MAX 
MIN 

46 

22 

41 

2  3 

40 
34 

SO 
38 

60 
42 

SI 
36 

49 

32 

47 

25 

48 

37 

48 

2S 

40 
1 7 

48 

1 9 

51 
32 

S6 
35 

51 
36 

47 

1  9 

36 
g 

29 
1  6 

33 
5 

46 
24 

49 
24 

49 
24 

51 
27 

44 

32 

50 
3  ] 

56 
26 

52 
4  I 

59 
28 

39 
16 

45 

1 9 

45 

26 

47.0 

26.5 

HILLEDGEVILLE 

MAX 
MIN 

20 

38 
20 

38 
20 

36 
32 

46 

35 

57 
32 

47 

31 

47 

22 

47 

21 

54 

37 

40 
14 

38 
14 

49 

18 

48 

33 

45 
33 

49 
24 

46 
8 

33 
6 

26 
6 

32 
6 

41 

22 

47 

21 

4S 

19 

46 

22 

38 
30 

48 

21 

56 
22 

S3 
41 

57 
14 

35 
13 

45 

17 

44.2 

21  .7 

nONTICELLO 

MAX 
MIN 

3B 
15 

37 
16 

34 

21 

37 
33 

54 

33 

44 

35 

45 

25 

46 

26 

44 

33 

40 
34 

39 
12 

35 
13 

46 

22 

48 

33 

45 
32 

40 

26 

34 

S 

30 
6 

22 
4 

30 
S 

38 
19 

45 

20 

45 

25 

44 

26 

35 
32 

42 

25 

54 

26 

60 
42 

56 
10 

45 

10 

44 

19 

41  .B 

22.0 

SBNDERSVILLE 

MAX 
MIN 

43 

20 

37 
IB 

35 
32 

47 
34 

56 
43 

50 
32 

46 
40 

47 
24 

43 

36 

40 

30 

35 
15 

48 

20 

45 

29 

54 

34 

53 
41 

46 

29 

31 
9 

27 
IB 

30 
7 

40 
22 

45 

23 

43 

27 

45 

22 

40 

23 

46 

35 

54 

25 

48 
40 

56 
46 

52 
15 

43 

19 

42 

29 

44  .  1 

27.0 

S ILOBM 

MAX 
MIN 

41 

39 
1 5 

34 

29 

45 

S3 
42 

43 

30 

47 

37 

48 

4  1 

38 

37 

45 

[  7 

47 

41 

49 

42 

31 

28 

31 

40 

45 

46 

46 

35 

45 

55 

60 

56 

42 

1 0 

45 

41 

43.1 
24.2 

EBST  CENTRAL 

06 

APPLING   I  NH 

MAX 
MIN 

S3 

44 

38 

36 

49 

55 

46 

49 

48 

25 

42 
35 

38 

37 

48 

45 

42 

46 

46 

32 

28 

34 

41 

48 

47 

45 

35 

47 

SS 

S3 

SS 

35 

44 

43.9 
23  .4 

AUGUSTA  HSO  RP 

MAX 
MIN 

46 

39 

38 

SO 

57 

SO 

52 

47 

45 

50 

38 

51 

46 

47 

SO 

SO 

32 

28 

35 

43 

48 

48 

45 

38 

4B 

53 

51 

56 

38 

45 

47 

45.5 
25  .4 

BROOKLET   1  H 

MAX 
MIN 

54 

41 

26 

47 

32 

49 

34 

58 

58 

55 

SS 

54 

62 

38 
1  8 

SO 
24 

50 
32 

60 
38 

59 

50 

42 

30 

27 

42 

45 

47 

45 

46 

48 

53 

50 

63 

57 

42 

45 

49.1 
29.4 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 
MIN 

46 

44 

38 

48 

S7 

54 

49 

4B 

49 

SO 

36 

47 

45 

57 

54 

48 

42 

32 

31 

40 

44 

45 

44 

42 

46 

52 

52 

55 

55 

42 

43 

46.3 
26.6 

HETTER 

MAX 
MIN 

52 

46 

40 

32 

55 
35 

56 
38 

SB 
35 

56 
39 

50 
29 

53 
34 

61 

50 
24 

50 

59 

60 

51 

41 

33 

26 

45 

46 

48 

47 

46 

50 

54 

50 

51 

62 

42 

45 

49.5 
27.8 

nIDVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

48 

42 

37 

SS 

63 

6S 

55 

S2 

50 

54 

46 

44 

48 

57 

SO 

32 

39 

49 

45 

46 

42 

46 

52 

65 

45 

49.1 

26. S 

nlLLEN  4  N 

MAX 
MIN 

46 

39 

38 

49 

58 

53 

SO 

49 

49 

49 

36 

49 

47 

SB 

SB 

49 

39 

29 

31 

42 

45 

47 

45 

42 

47 

S3 

SO 

58 

54 

43 

45 

30 

46.7 

26.5 

NEHINGTON  2  NE 

MAX 
MIN 

56 
26 

42 

21 

44 

33 

54 
40 

SB 
34 

55 
43 

52 
35 

50 
29 

S3 
40 

60 
21 

40 

16 

38 
24 

50 
21 

50 
38 

40 
22 

31 
I  I 

28 
20 

27 
1  1 

39 
IB 

42 

27 

42 

21 

49 

25 

48 

37 

53 
26 

51 
30 

46 

32 

41 

25 

42 
24 

44 

3S 

45.7 

27.1 

SHAINSeORO 

MAX 

niN 

SI 
22 

40 

28 

39 
32 

48 

36 

61 
45 

57 
33 

53 
43 

SI 
26 

SO 
26 

49 

38 

38 
16 

47 

20 

49 

32 

58 
36 

58 
43 

48 

28 

46 

1 1 

29 
18 

30 
9 

44 

24 

47 
24 

48 
24 

48 

27 

45 

31 

49 

37 

SS 
28 

52 
38 

58 
46 

55 
IP 

39 
20 

44 

30 

47.9 

28.7 

HBRRENTON 

MAX 
MIN 

54 

18 

42 

19 

39 
20 

35 
31 

49 
34 

53 
31 

47 

32 

47 

21 

45 

22 

41 

36 

40 
14 

36 
14 

47 

20 

47 

31 

40 

31 

48 

26 

48 

8 

30 
8 

28 
7 

32 
8 

41 

21 

44 

21 

45 

23 

44 

24 

36 
32 

46 

24 

54 
24 

52 
40 

56 
13 

33 
13 

42 

19 

43.3 

22.1 

HBTNESeORO  2  NE 

■           ■  a 

MAX 
MIN 

6C 

45 

39 

39 

4S 

SB 

58 
30 

56 

SB 

53 

47 

38 

52 

52 

SO 

46 

49 

32 

32 

32 

43 

46 

48 

45 

45 

48 

54 

43 

38 

54 

1 7 

35 
1 5 

45 

1 9 

46  .8 

21  .9 

SOUTHHEST 

07 

BLBBNT  3  SE 

MAX 
MIN 

57 
24 

48 

27 

40 

29 

43 

33 

52 
38 

63 
33 

62 
33 

52 
28 

60 
32 

67 
37 

42 

17 

37 
18 

50 
30 

54 

37 

60 
40 

S4 

31 

47 

1  1 

35 
12 

34 

9 

32 
10 

49 

21 

52 
22 

52 
26 

52 
33 

64 

36 

53 
23 

S3 
24 

S4 

44 

69 
19 

41 

19 

39 
25 

50.2 
26. S 

ANERICUS  4  ENE 

MAX 
MIN 

46 

20 

39 
23 

40 

31 

49 

36 

60 
44 

56 
33 

53 
38 

48 

25 

52 
35 

38 
31 

40 

15 

52 
20 

S3 
31 

S3 
40 

51 
38 

45 

29 

32 
B 

30 
20 

32 
6 

46 

20 

45 

23 

SO 
25 

50 
25 

47 

35 

4B 

35 

52 
26 

50 
3S 

62 
42 

51 
15 

35 
20 

43 

28 

46.7 

27. S 

eniNBRIOOE  S  NNE 

MBX 
HIN 

SEE  RE 

■ERENCE 

NOTE 

J  FOLLOWING 

jTATION 

INOE 

7 


DAILY  TEMPERATURES 


STRT  ION 

DAY  OF  MONTH 

u 
cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

g 

1  0 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

IS 

1  6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
cr 

BLBKELT 

MAX 

niN 

57 
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NORTH  CENTRAL  02 

RLPHflRETTfl  5  SSH 

SNOHFflLL 
SN  ON  GNO 

■  S 

1  .5 

RTHENS  HSO  RP 

SNOHFflLL 
SN  ON  GNO 
HTR  E OU I  V 

•  2 
T 

I 

T 

T 

T 

T 
T 

.8 

T 

T 

T 

RTLRNTR  HSO  RP 

SNOHFflLL 
SN  ON  GNO 
HTR  EQUIV 

T 

T 

I 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

1  .0 
1 

BLRIRSVILLE  EXP  STR 

SNOHFflLL 
SN  ON  GNO 

COMMERCE    4  NNH 

SNOHFflLL 
SN  ON  GND 

4  .0 
4 

ORHLONECR 

SNOHFflLL 
SN  ON  GND 

Gfl I NES V  I LL  E 

SNOHFflLL 
SN  ON  GND 

4  .0 

HELEN  1  ESE 

SNOHFflLL 
SN  ON  GND 

3 . 0 

JRSPER   1  NNH 

SNOHFflLL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

,  \ 

,  4 

U  OF  GR  PL  T  SC I ENCE  FH 

SNOHFflLL 
SN  ON  ONO 

NORTHEAST  03 

CLRY  TON   1  SSH 

SNOHFflLL 
SN  ON  GNO 

I  .2 

5  .0 

T 

4  .0 
4 

4 

2 

HAR  THELL 

SNOHFflLL 
SN  ON  GNO 

3  ■  5 
4 

3 

2 

TOCCOR 

SNOHF  flL  L 
SN  ON  GND 

HRSM I NGTON 

SNOHF  ALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

HEST  CENTRRL  04 

crrrollton 

SNOHFflLL 
SN  ON  GND 

- 

SNOHFflLL 
SN  ON  GND 

1 

EXPERIMENT 

SNOHFflLL 
SN  ON  GNO 

Lfl  GRFINCE 

SNOHFflLL 
SN  ON  GNO 

NEHNRN 

SNOHFflLL 
SN  ON  GND 

I  ■  5 

TRLBOTTON   1  NE 

SNOHFflLL 
SN  ON  GND 

- 

- 

THOHRSTON  2  S 

SNOHFflLL 
SN  ON  GNO 

HESI  POINT 

SNOHFflLL 
SN  ON  GNO 

2 .0 

CENIRBL  OS 

COV I NGTON 

SNOHFflLL 
SN  ON  OND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 
1 

DUBLIN  3  S 

SNOHFflLL 
SN  ON  GNO 

ERSTHRN  1  H 

SNOHFflLL 
SN  ON  GNO 

1  .0 

1  .0 

1  .0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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SNONFflLL  RND  SNOW  ON  GROUND 


CEORCIB 

JHNUBRY  1977 


DAY  OF  MONTH 


STflT ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FORSrTH  6  NNH 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

1  .0 

1  .0 

- 

HRHKINSVILLE 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

1  . 

HRCON  HSO  RP 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 
HTR  EOUIV 

T 

1  .0 

1 

T 

T 

2. 

MILLEDGEVILLE 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

.5 

T 

T 

SRNOERSVILLE 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

1  .0 

1  . 

SILOHn 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

ERSI  CENTRRL  06 

RPPLING  1  NU 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

flUGUSTfl  HSO  HP 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 
HTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BROOKLET   I  M 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

2.0 

2. 

LOUISVILLE  3  S 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

1  .0 

1  . 

HETTER 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

1  .5 
2 

MIDVILLE  EXP  STU 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

I  .S 

niLLEN  4  N 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

1  .0 

NEHINGTON  2  NE 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

3.0 

SHPINS60R0 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

HRRRENTON 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

Wl^rNESBORO  2  NE 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

SOUTHWEST  07 

BLRKELY 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

.  1 

T 

I  . 

CRUILLR 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

COLQUITT  2  E 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

2  . 

CUTH6ERT 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

T 

1  .0 

FORT  CHINES 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

T 

.8 

LUMPKIN  2  SE 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

I 

HORGRN  1  H 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

PLRINS  SH  GR  EXP  STR 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

2  . 

THOMRSVILLE  4  SE 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

T 

SOUTH  CENTRRL  08 

RSHBURN  3  ENE 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

2 . 

OOUGLRS  2  ESE 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

f I TZGERRLO 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

T 

2 . 

HOMERVILLE  3  MSH 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

LUMBER  CITY 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

QUI THRN  2  NM 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

•e 

TIFTON  EXP  STRTION 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

SOUTHEAST  09 

BLMH  FRR  RP 

SNOHFRLL 
SN  ON  ONO 

T 

T 

0 


0 


0 


6 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STRTION  INDEX 
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SNONFflLL  AND  SNON  ON  GROUND 


STflT  ION 

DAY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRUNSNICK 

BRUNSHICK  FRH  RP 

FLEMING 

OLENNVILLE 

JESUP  8  S 

SfiPELO  ISLflNO 

SflVRNNRH  USOn  PL  GRDN 

SnvPNNRH  HSO  np 

SnvRNNRH  BERCH 
SURRENCT  2  HNH 

SNOWFRLL 
SN  ON  GNO 

SNOHf ALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 

HTR  EQu;v 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

I 
I 

I 

.3 

.7 

.5 

I 

T 
I 

2.0 
2 

T 

1  .3 
T 

1  .2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STRTIQN  INDEX 


STATION   INDEX  jpnupry  1977 


c;  T  P  T  T  n  M 
0  1  n  1  i  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1  1  M  T  Y 
U  U  U  IN  1  1 

UJ 
C3 
(T 

cr 
tr 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVfiP. 

SPECIAL 

( SeE  NOTES  1 

RBBEV ILLE 

00 1 0 

08 

WILCOX 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

BR 

c 

MRS.  MRRY  E.  CRMPBELL 

RDR 1 RSV I LLE 

004  1 

01 

BRRTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

700 

7R 

c 

MRS  RNNAVENE  G  SIOALL 

RILEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

I  1 

82 

34 

233 

5P 

5P 

5P 

H 

HRYWOOD  E  .  BOYD 

RLBRNY  3  SE 

0  I  40 

07 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7A 

7fl 

H 

TOMMIE  BRANTLEY 

RLLRTOONR  DRM  2 

0I8I 

0  1 

BRRTOW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

8A 

8R 

8R 

C 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RLMR  FRH  flP 

021  1 

09 

BRCON 

1  3 

31 

32 

82 

31 

198 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

RLPHRRETTR  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

DO 

84 

18 

1040 

7fl 

7R 

H 

SCOTT  C.  CHRMBLEE 

RLPHRRETTR  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

1  10 

C 

TEDDY  R  .  WALKER  .   SR . 

RMERICUS  4  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

10 

476 

5P 

7R 

H 

BLANCHE  S.  RHYNE 

RMERICUS  EXP  STR  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

450 

c 

U.OF  GR. EXP. STR.  NRSY. 

fiPPLING  I  NW 

031  1 

06 

COLUMBIR 

14 

33 

33 

82 

20 

360 

8A 

8R 

H 

ROY  D-  TANKERSLEY 

R5HBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

8A 

8A 

H 

BILLY  J .   WILLI AMS 

RTHENS  WSO  RP 

0435 

02 

CLRRKE 

10 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RTKINSON  2  E 

044  1 

09 

BRRNTLEY 

13 

31 

14 

81 

49 

70 

7R 

MRS  LRTRELLE  A  GURLEY 

RTLRNTR  BOLTON 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7R 

CHARLIE  H  KEELING 

RTLRNTR  WSO  RP 

R 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

flUGUSTR  WSO  RP 

R 

0495 

06 

RICHMOND 

1  4 

33 

22 

8  1 

58 

1  48 

M  I  D 

M  I  0 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BRINBRIDGE  5  NNE 

0581 

07 

DECATUR 

6 

30 

59 

84 

33 

I  10 

7A 

7A 

c 

H 

LESTER  J  PIERCE 

BALL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1  100 

7A 

MRS.  ESTELLE  GROGRN 

BEflVERDRLE   1  E 

0746 

0  1 

MURRRY 

12 

34 

56 

84 

50 

740 

8A 

J  MILBURN  WHEAT 

BELL  V  I LLE 

0787 

09 

EVRNS 

1  1 

32 

09 

8  I 

58 

185 

c 

MRS  GRACE  F  HERRN 

BLRIRSVILLE  EXP  STR 

0969 

02 

UNION 

7 

34 

51 

83 

56 

1917 

8R 

8fl 

H 

GEORGIR  MTN.   EXP.  STR. 

BLRKELY 

0979 

07 

EARLY 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7R 

7fl 

H 

LOWREY  S.  STONE 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

FANNIN 

7 

34 

52 

84 

19 

1760 

7P 

7P 

H 

P.   B.  CRRRUTH 

BOWMRN 

I  I  32 

03 

ELBERT 

14 

34 

12 

83 

02 

785 

7R 

GARNETT  H.  BARTON 

BROOKLET   1  W 

1266 

06 

BULLOCH 

1  1 

32 

23 

81 

41 

190 

6P 

6P 

H 

W.   C   CROMLEY  JR. 

BRUNSWICK 

I  340 

09 

GLYNN 

2 

31 

1  0 

81 

30 

1  3 

5P 

5P 

c 

H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FRR  RP 

1345 

09 

GLYNN 

2 

3  1 

09 

81 

23 

1  4 

MID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BURTON  DRM 

14  13 

03 

RABUN 

1  4 

34 

47 

83 

33 

1770 

c 

GEORGIR  POWER  CO. 

BUTLER 

I  425 

04 

TAYLOR 

5 

32 

33 

84 

1  4 

625 

7R 

THOMRS   F.  MRTHEWS 

CRLHOUN  EXP  STRTION 

1474 

0  1 

GORDON 

12 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

BP 

6P 

G 

NW  GA.   EXP.  STATION 

CRM  I  LLR 

1  500 

07 

MITCHELL 

6 

31 

1  4 

84 

13 

175 

6P 

7R 

H 

CHARLES  L  KELLEY 

CRNTON 

1585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

1  4 

84 

30 

870 

8R 

c 

JOHN  T.  HOLBROOK 

CRRNESVILLE  3  N 

1619 

03 

FRRNKL  IN 

1  4 

34 

26 

83 

1  4 

910 

7R 

c 

MRS  JANICE  E.  VOYLES 

CRRROLLTON 

1  640 

04 

CRRROLL 

17 

33 

36 

85 

05 

985 

BP 

6P 

c 

H 

CITY  OF  CRRROLLTON 

CRRTERS 

1657 

01 

MURRRY 

1 2 

34 

36 

84 

42 

695 

8R 

RUFUS  P.  DONALDSON 

CRRTERSV ILLE 

I  665 

01 

BARTOW 

12 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WKRW 

CRRTERSVILLE  3  SW 

1670 

01 

BARTOW 

5 

34 

09 

84 

51 

700 

7R 

GRRNVEL  P.  TRTUM 

CflVE  SPRINGS  4  SSW 

1715 

0  1 

POLK 

4 

34 

03 

85 

2  1 

800 

c 

MRS.  GRPDY  DEMPSEY 

CEDRRTOWN 

1732 

01 

POLK 

4 

34 

0  1 

85 

1  5 

785 

6P 

8R 

H 

RRLPH  H.  RYERS 

CHRTSWORTH 

1856 

01 

MURRAY 

12 

34 

46 

84 

47 

765 

7A 

c 

MRS.   LOiS  J.  COLE 

CHICKRMRUGR  PARK 

I  906 

01 

WALKER 

18 

34 

55 

85 

1  7 

760 

7A 

TVA-566 

CISCO  7  ENE 

1944 

01 

MURRRY 

12 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

CHARLIE  L.  SILVER 

CLRYTON   I  SSW 

1  982 

03 

RRBUN 

1  4 

34 

52 

83 

24 

1880 

5P 

5P 

H 

JRRROLL  LEE 

CLERMONT  3  WSW 

1  998 

02 

HRLL 

3 

34 

27 

83 

49 

1346 

c 

MRS.   FANNIE  M.   0  KELLEY 

CLEVELRND 

2006 

02 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

46 

1570 

BR 

MISS  MARY  LOU  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

10 

84 

46 

153 

BR 

BR 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS  WSO  RP 

R 

2166 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

31 

84 

56 

385 

MID 

MID 

c 

H  J 

WSO  COLUMBUS 

COMMERCE  4  NNW 

2180 

02 

JACKSON 

10 

34 

1  5 

83 

29 

750 

7fi 

7R 

H 

JOE  NEISLER 

COOL lOGE 

2238 

07 

THOMAS 

8 

3  1 

01 

83 

52 

250 

c 

C.   W.   ELLINGTON.  JR. 

CORDELE 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CO.   POWER  COMM. 

CORNEL  Ifl 

2283 

03 

HRBERSHRM 

14 

34 

31 

83 

32 

1470 

5P 

7R 

H 

MRS.   BOBBIE  C  FOSTER 

COV I NGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

8R 

H 

JACK  L.  CHRPMRN 

CUMM I NG 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

12 

84 

08 

1  320 

BR 

MILES  M.  WOLFE 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

8R 

MRS.  AZLEE  B.  ORVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RRNDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

DRHLONEGR 

2475 

02 

LUMPKIN 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

7fl 

7A 

H 

MRS.  JOE  W.  WOODWRRD 

DRHLONEGfi  3  NNW 

2479 

02 

LUMPKIN 

12 

34 

35 

84 

DO 

I  390 

c 

JRMES  E.  FCRTNER 

DRLLRS  7  NE 

2485 

01 

PRULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1  100 

7R 

7A 

c 

H 

L  DOUGLRS  GRIFFITH 

ORLTON 

2493 

01 

WHITEFIELD 

12 

34 

45 

84 

57 

720 

8fl 

BR 

H 

MRS  RNNR  G  RNDREWS 

DANVILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

ID 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

ERRL   T.  SMITH 

DRWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7A 

GEORGE  H.  CHRRTIER 

ORWSONVILLE 

2578 

02 

DRWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1370 

7A 

c 

MRS  .   THELMR  F .  COX 

DOCTORTOWN   I  WSW 

2716 

09 

WRYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7A 

R.   C  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

MRS  .   SRRR  L  .  HILL 

DONRLSONVILLE   I  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

135 

BR 

ROBERT  P.  RRMSTROND 

DOUGLRS  2  ESE 

2783 

08 

COFFEE 

1  ; 

31 

30 

82 

49 

212 

7R 

7R 

H 

JOHNNY   S  PHILLIPS 

O0UGLR5VILLE 

2791 

04 

DOUGLRS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8R 

LEONR  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

1  I 

32 

35 

81 

43 

103 

Bfl 

WRRREN  W.  WYRNT 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


Q  T □ T  T  nM 
O  1  n  1  i  u  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1  1  M  T  Y 
U  U  U  IN  1  1 

UJ 
CE 

CE 

tr 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

Q_ 

Q~ 
(-f 

a: 

0. 

a. 
a 
> 

UJ 

SPECIRL 

ISEE  NOTES  1 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

215 

oH 

Q  Q 
on 

H 

WILIFORD  P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

10 

32 

33 

82 

54 

204 

C 

CITY  OF  DUBLIN 

ERSTMflN   1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

12 

400 

8A 

8A 

H 

GA.  FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3028 

07 

CALHOUN 

5 

31 

34 

84 

44 

305 

C 

JESSE  L.  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

14 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7A 

A.   D.   MC  CLAIN 

ELL  I  JFIY 

3115 

02 

GI  LMER 

1 2 

34 

41 

84 

29 

1300 

7A 

ALFORD  G.  DOVER 

EMBRY 

J  1  4  / 

U  1 

PAULDING 

17 

33 

52 

84 

59 

1  o  n  n 
1  ^UU 

8A 

MISS  JANET  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

321\ 

04 

SPALDING 

6 

33 

16 

84 

17 

925 

IDA 

lOA 

lOA 

GH 

U.   OF  GA.   EXP.  STATION 

pqiRMOUNT 

3295 

01 

GORDON 

12 

34 

26 

84 

42 

740 

8A 

MRS  ONEOA  F.  VINCENT 

FRRGO 

3312 

08 

CL  INCH 

16 

30 

4  1 

82 

34 

1  15 

C 

ST  .   REGIS  PAPER  CO. 

FITZGERfiLD 

3386 

08 

BEN  HILL 

16 

31 

43 

83 

15 

371 

5P 

or 

H 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING 

3409 

09 

LIBERTY 

2 

31 

53 

81 

25 

20 

4P 

4P 

C  H 

MRS  MILDRED  C  5ECKINGER 

FOLKSTON  3  SW 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82 

02 

30 

8A 

C 

LOTT  W.  TURNER 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSrTH  6  NNW 

3806 

05 

MONROE 

9 

33 

07 

83 

59 

600 

6P 

6P 

H 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GfilNES 

3516 

07 

CLAY 

3 

31 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

H 

MRS .   MAYME   R  .  HAYES 

FORT  STEWART 

3538 

09 

L IBERTY 

1  1 

3 1 

52 

8 1 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FRANKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

15 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT  L  WILSON 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

51 

1  170 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  A.  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

I  1 

33 

14 

82 

36 

540 

7A 

MRS.   SUSAN  G.  BRADDY 

GLENNVILLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

31 

56 

81 

55 

170 

6P 

6P 

H 

DON  P.  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33 

28 

83 

27 

570 

7A 

ROBERT  H.  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON  4  W 

4033 

04 

HARRIS 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7A 

C 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

04 

COWETA 

6 

33 

1  4 

84 

34 

840 

C 

MRS.   RUTH  T.  GABLE 

HAR  TMF 1  1 

4133 

03 

HART 

1  4 

34 

21 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

RALPH  D.  SCOTT 

HAWKINSVILLE 

4  170 

05 

PULASK I 

9 

32 

I  7 

83 

28 

245 

8A 

8A 

GH 

MRS.   CLIFFORD  MCLENOON 

HAZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

31 

52 

82 

36 

250 

C 

SOIL  CONSERVATION  SERV 

HELEN   1  ESE 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83 

43 

I  445 

6P 

6P 

H 

COMER  L.  VANDIVER 

HOMERVILLE  3  WSW 

4429 

08 

CL INCH 

16 

31 

02 

82 

48 

187 

6P 

5P 

GH 

UNION  BAG-CAMP  CORP. 

IRWINTON   4  WNW 

4594 

05 

WILKINSON 

10 

32 

50 

83 

I  4 

515 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

51 

430 

c 

GA.   POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1465 

6P 

8A 

H 

HOWARD  L.  DILBECK 

JASPER 

4651 

02 

PICKENS 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

C 

AMICALOLA  EL  MSHP  CORP 

JESUP 

4671 

09 

WAYNE 

I 

31 

37 

81 

53 

100 

C 

CITY  OF  JESUP 

IFSIIP   R  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

31 

29 

81 

53 

100 

5P 

5P 

H 

BRUNS  .   PULP  S  PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

3  3 

8  4 

I  5 

1310 

C 

MRS.   LRVERN  C.  KINCAID 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

5 

33 

31 

84 

21 

930 

8A 

CICERO  W.  SWINT 

JULIETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7A 

MRS  DOROTHY   I  MERCER 

KENSINGTON 

4802 

01 

WALKER 

18 

34 

47 

85 

22 

850 

7A 

TVA-722 

KINGSTON 

4854 

01 

BARTOW 

5 

34 

1  4 

84 

55 

730 

7  A 

MRS.  ELIZABETH  D.  BROWN 

LA  FAYETTE 

494  1 

01 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

17 

820 

8A 

8A 

C  H 

CHARLES  M.  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

01 

715 

5P 

7A 

C  H 

RAY  J.  RELIHAN 

LEXINGTON   1  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

1  4 

33 

53 

83 

08 

750 

8A 

c 

JOSEPH  A.  CAREY 

L INCOLNTON 

5204 

03 

LINCOLN 

1  4 

33 

47 

82 

28 

510 

8A 

JAMES  C.  BLRCKWELL 

inillSVIIIF    3  s 

5314 

06 

IFFFFRSHN 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

C  H 

ni  RsrnrK-  ifff  mwit  p.fp 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

3 1 

55 

82 

4  1 

1  20 

7A 

7A 

H 

W  R  CARVER 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

C  H 

PERRY   T.  USHER 

MACON  WSO  AP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MARSHALLVILLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

56 

186 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

MAYSVILLE 

5633 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

34 

920 

7  A 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 

METTER 

581  I 

06 

CANDLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

MIDVILLE 

5858 

05 

BURKE 

1  1 

32 

49 

82 

1  4 

175 

7A 

PHILIP  I  GAMBRELL 

MIDVILLE  EXP  STA 

5863 

05 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GA.  BRANCH  EXP.  STA. 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

7A 

7A 

H 

MRS  WILLETTE  B  HORNE 

M  11  1  F  N   4  N 

5882 

06 

IF  MK  I  MS 

1  1 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KFRM  T  T     1  rHQNTF 

MILLHAVEN-WADE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

I  4 

32 

56 

81 

30 

100 

8R 

MILTON  R.  REODICK 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7A 

CITY  FIRE  DEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

5 

32 

17 

84 

01 

327 

8A 

GEORGE  FOWLER 

MONT ICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

4  I 

555 

7A 

7R 

H 

POSTMASTER 

MORGAN   1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN  PUB.  WKS .  CAMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7R 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQUI  TT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7A 

GARLAND  L.  GILLIS 

NAHUNTA 

6219 

09 

BRANTLEY 

1  3 

31 

1  1 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

31 

08 

83 

13 

238 

5P 

5P 

H 

GA.  FORESTRY  COMM. 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

37 

81 

28 

145 

6P 

6P 

H 

MRS  MARY   A.  POLK 

NEWNAN 

6335 

04 

COWETA 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7A 

H 

JAMES  0.   HARDIN.  JR. 

NORCROSS  3  NW 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33 

58 

84 

16 

940 

7A 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 
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INDEX  NO. 

DIVISION 
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ELEVATION 
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•- 
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UJ 

SPECIRL 
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UDoLrN  VLrx 

PATTERSON 

8838 

09 

PIERCE 

13 

31 

23 

82 

08 

105 

8A 

Gfl.   FORESTRY  COMM. 

PERRSON 

6879 

08 

ATK  INSON 

13 

31 

18 

82 

51 

205 

C 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  Gfi  EXP  STfl 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

8R 

8A 

GH 

SW  GR  BRANCH  EXP  STR 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

84 

32 

405 

7A 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

OUITMPN  2  NW 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30 

48 

83 

35 

185 

8fl 

8fl 

H 

WILLIAM  0  LEY 

i\  l_  "J  n  L.  It 

7430 

01 

LjU  r\  U  U  N 

12 

34 

34 

84 

57 

650 

8R 

RINGGOLD 

7489 

0 1 

CATOOSA 

1  8 

34 

55 

85 

07 

820 

8fl 

TVR-721 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

4 

34 

15 

85 

09 

620 

6P 

8R 

H 

JOHN  W  MAODOX  JR 

ROME  8  SW 

7605 

01 

FLOYD 

4 

34 

10 

85 

16 

700 

C 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  RP  R 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34 

21 

85 

10 

637 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SRNDERSVILLE 

7777 

05 

WASHINGTON 

1  1 

32 

58 

82 

49 

435 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WSNT 

SRPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTOSH 

2 

31 

24 

81 

17 

10 

5P 

5P 

H 

U.   GR.   MARINE  BIO.  LAB. 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

7842 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

81 

16 

22 

4P 

4P 

H 

USDA  PLANT    INTRODUCT  ST 

SRVRNNRH  WSO  flP  R 

7847 

09 

CHATHAM 

I  4 

32 

08 

81 

12 

46 

6P 

6P 

6P 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAVANNAH  BEACH 

7860 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

80 

51 

10 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  SRVANNAH  BEACH 

S I L  QRM 

8064 

05 

nop  p  hjp 

10 

33 

32 

83 

06 

690 

6P 

7A 

H 

mdc      mqdpi     r  roiiMPTnM 

nrxO-     nHuCL    L*  LrtUnrlUiN 

SPRRTA  3  NW 

8223 

05 

HANCOCK 

1  1 

33 

1  9 

83 

0 1 

530 

8A 

c 

MR.   HOWRRD  R.  GRRRETT 

STILLMORE 

8351 

06 

EMANUEL 

1 

32 

26 

82 

1  3 

255 

7A 

JESSE  W.  RRUTON 

SUMMERVILLE   1  SSW 

8436 

01 

CHATTOOGA 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7A 

EVRN  D.  BOWMAN 

SUNNYSIDE 

8460 

04 

SPALDING 

9 

33 

20 

84 

17 

930 

6P 

8A 

H 

HORACE  0.  WESTBROOKS 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

09 

APPLING 

1 

31 

44 

82 

1  4 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BAG  CRMP  PAPER 

SWAINSeORO 

8495 

06 

EMANUEL 

1  1 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

FRNN I N 

7 

34 

58 

84 

13 

1800 

c 

TVfl- 129 

SYLVRNIA 

8517 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

45 

81 

39 

254 

c 

LLOYD  H.  BflZEMORE 

TRLBOTTON   1  NE 

8535 

04 

TALBOT 

5 

32 

42 

84 

32 

7  1  0 

6P 

8A 

H 

LAWRENCE  R  MINOR 

TRYLORSV  I  LIE 

8600 

01 

D  n  ix  1  \jYi 

5 

34 

05 

84 

59 

710 

7A 

1 HunHb  r  .  LUUblNb 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32 

58 

84 

1  4 

800 

c 

CECIL  HARRIS 

THOMRSTON  2  S 

8661 

04 

UPSON 

6 

32 

52 

84 

19 

665 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WSFT 

THOMASVILLE  4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30 

48 

83 

54 

210 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FOREST  COMM 

TIFTON  EXP  STATION 

8703 

08 

TIFT 

16 

31 

29 

83 

32 

371 

8A 

8A 

8fl 

GH 

GA  .CSTL  .PLAIN  EXP .   STA . 

TOCCOA 

8740 

03 

STEPHENS 

1  4 

34 

35 

83 

19 

1019 

BP 

7A 

H 

HENRY  0.  MCDONALD 

TRRY  MOUNTAIN 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34 

48 

83 

42 

3900 

c 

TVA-154 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  GR  COL  OF  AGRI 

VALDOSTA  3  E 

8972 

08 

LOWNDES 

16 

30 

51 

83 

14 

250 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WJEM 

VALDOSTA  4  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

16 

30 

52 

83 

20 

265 

c 

RADIO  STATION  WGAF 

WALESKA 

9077 

02 

ruppnKPP 

5 

34 

19 

84 

33 

1110 

7A 

DOYLE  B .  SMITH 

WARRENTON 

9141 

05 

WARREN 

1  1 

33 

25 

82 

40 

510 

7A 

7A 

H 

HENRY  C.  WHEELER.  JR. 

WASHINGTON 

9157 

03 

WILKES 

1  4 

33 

44 

82 

44 

630 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  T .  THORNTON 

WATKINSVILLE  ARS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

26 

750 

c 

AGR.   RESEARCH  SVC. 

WAYCROSS  4  NE 

9186 

09 

PIERCE 

13 

31 

15 

82 

19 

145 

7A 

7R 

H 

ERNEST  L.  SWEAT 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

14 

33 

07 

81 

59 

270 

6fl 

6fl 

H 

MISS  DORIS  E  LEWIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32 

52 

85 

I  1 

575 

8A 

8A 

H 

CAM  B.  LRNIER.  JR. 

WINDER   I  SSE 

9456 

02 

BARROW 

10 

33 

59 

83 

43 

960 

5P 

7A 

H 

CECIL  H.  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

04 

MERIWETHER 

6 

32 

59 

84 

35 

800 

8A 

RLLEN  C  LONGINO 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

07 

84 

31 

1055 

BA 

WILL  I  AM  G  BOOTH 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65''F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,  "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  m  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllraatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 

Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,   direction  unknown.     Type  of  tho-mo- 

meters  unknown. 

HomerviXle  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  ot  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph.  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph.   Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin, 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind'  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  tn  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown^ above. 


Subscription  Pi'icc;     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30P  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 

USCOMM-NOAA- ASHEVILLE,   N.C.  3/9/77-920 
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-  2.92 

1.18 

1  3 

.0 

0 

3 

2 

2 

ELBERTON  2  N 

59.3 

25.0 

42.2 

80 

26 

ID 

10 

634 

0 

0 

22 

0 

2.52 

1  .22 

28 

.0 

0 

3 

2 

2 

HRRTHELL 

58.3 

31.7 

4  5.0 

-  1.5 

80 

26 

1  7 

5 

559 

0 

0 

18 

0 

1  .57 

-  3.23 

1  .00 

27 

.0 

0 

2 

2 

1 

TOCCOA 

S8.1 

28.1 

43.1 

-  2  .9 

76 

26 

1  1 

6 

604 

0 

0 

18 

0 

2.82 

-  2  .80 

1  .00 

24 

.0 

0 

4 

3 

1 

HASHINGTON 

SB. 7 

27  .4 

43.1 

-  3.4 

79 

27 

15 

9« 

606 

0 

0 

21 

0 

2  .53 

-   1  .73 

1  .19 

28 

.0 

0 

3 

2 

2 

0  I  V I S I  ON 

42  . 1 

-  2.8 

2.42 

-  2.75 

T 

HESI  CENTRAL 

04 

CARROLL  TON 

59.2 

22  .4n 

40  .8M 

-  5.0 

79 

26 

9 

2 

693 

2.97 

-   1  .82 

1  .20 

24 

.0 

0 

4 

2 

2 

COLUMBUS  HSO  AP 

61  .6 

32  .0 

46.8 

-  2.6 

80 

26* 

20 

1 

501 

c 

0 

15 

0 

2.02 

-  2.38 

1.10 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

EXPERIMENT 

-  2.6 

1  7 

6  * 

585 

0 

0 

17 

0 

2.13 

-  2  .52 

1  . 37 

24 

.0 

0 

2 

2 

1 

GREENVILLE  2  NNW 

61  .0 

22.4 

4  1.7 

79 

26 

1  1 

18 

646 

0 

0 

24 

0 

2.52 

1  .27 

24 

.0 

0 

3 

2 

2 

LA  GRANGE 

60.2 

31-1 

45.7 

-  2.6 

80 

26 

1 8 

8« 

535 

0 

0 

16 

0 

2.16 

-  2  .96 

1.17 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

MRRSHALLVILLE 

NEHNRN 

59.6 

29.1 

44  .4 

-  3.2 

81 

26 

15 

1 

571 

0 

0 

19 

0 

2  .88 

-   1  .76 

1  .45 

24 

.0 

0 

4 

2 

2 

SUNNYSIDE 

TALBOTTON   1  NE 

63 . 1 

29 .  7M 

-  2.9 

82 

26 

1 5 

8  + 

5 1  2 

0 

0 

18 

0 

1.97 

-  3.09 

1  . 30 

24 

.  0 

0 

3 

2 

THOMASTON  2  S 

64  .4 

2B.S 

46. S 

83 

26 

14 

1 

51  1 

0 

0 

20 

0 

2.07 

1  .15 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

WEST  POINT 

59.2 

27  .4 

43.3 

-  5.4 

79 

27' 

IS 

2 

599 

0 

0 

20 

0 

2.20 

-  2.96 

1  .10 

24 

.0 

0 

? 

2 

1 

D I  V  I S I  ON 

44.4 

-  3.9 

2.32 

-  2  .46 

.0 

CENTRAL 

OS 

AILEY 

COV I NGTON 

59.6 

30.1 

44.9 

-   1  .7 

81 

26 

16 

8 

SSB 

2.12 

-  2.37 

1  .28 

24 

.0 

0 

4 

1 

1 

0U8L I N  3  S 

0 

0 

20 

0 

0 

EASTMAN  1  W 

62.1 

32. 5M 

47. 3n 

-  4.1 

78 

27 

516 

0 

0 

18 

D 

2.29 

-   1  .62 

1  .06 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

FORSYTH  6  NNW 

62.4 

27.0 

44  .7 

79 

26 

14 

8« 

562 

0 

0 

22 

D 

2.14 

1  .25 

24 

.0 

0 

2 

2 

1 

HAHK I NSV I L  L  E 

64  .5M 

26. 9M 

4S.7M 

-  5.4 

79 

27* 

19 

3« 

548 

0 

0 

1  9 

0 

2.34 

-   1  .80 

.93 

24 

.0 

0 

4 

2 

0  ■ 

IRHINION  4  WNH 

61  .4 

M 

81 

26 

0 

0 

2.02 

1  .01 

24 

.0 

0 

2 

2 

1 

MACON  HSO  AP 

R 

61  .5 

31  .7 

46.6 

-  3.8 

79 

26 

19 

1 

506 

0 

0 

18 

0 

2.02 

-  2.36 

1.11 

24 

.0 

Q 

3 

2 

1 

MILLEOGEVILLE 

60.4 

26.2 

43.3 

-  4.2 

62 

27 

16 

9» 

601 

0 

0 

20 

0 

2.06 

-  2.46 

1  .37 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

MONT  I  CELLO 

0 

0 

15 

0 

2.45 

1  .90 

1  .35 

24 

.0 

0 

3 

2 

2 

SANOERSVILLE 

60.3 

31  .2 

4S.8 

79 

26 

17 

8 

532 

0 

0 

18 

0 

1  .79 

.88 

24 

.0 

D 

2 

2 

0 

SILOflM 

60.4 

31  .8 

46.1 

-   1  .8 

79 

26 

17 

6* 

524 

0 

0 

17 

0 

2  .38 

-   1  .79 

1  .12 

28 

.0 

D 

3 

2 

2 

D I V I S I  ON 

4S.2 

-  4  .0 

2.16 

-  2.13 

.0 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING  1  NW 

60.  IM 

28.  SM 

44  .3M 

79 

27 

13 

8 

572 

0 

0 

18 

0 

1  .46 

.76 

24 

.0 

0 

4 

1 

0 

AUGUSTA  WSO  AP 

R 

60.8 

28.4 

44  .6 

-  3.7 

81 

26 

15 

8 

565 

0 

0 

19 

0 

1  .90 

-   1  .85 

1  .02 

27 

.0 

0 

2 

2 

1 

BROOKLET   1  W 

63.2 

34  .8 

49.0 

-  3.4 

79 

26 

24 

10* 

443 

0 

0 

14 

0 

1  .29 

-  2.15 

.72 

24 

.0 

0 

3 

1 

0 

LOUISVILLE  3  S 

62.8 

31  .9 

47.4 

-  3.2 

80 

26 

IB 

8 

488 

0 

0 

1  Q 

0 

1  .86 

-   1  .98 

1  .02 

27 

.0 

0 

2 

2 

1 

METTER 

64.2 

35.8 

50.0 

81 

26 

19 

7 

412 

0 

0 

10 

0 

1  .52 

.81 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  RND  DIVISIONAL  DATA  ceoroip 


SIPTION 

TEMPERRTURE 

PRECIPITPTION 

S  1 
S  1 

1 
a 

1 

t: 

i  f 

S  £ 

S 

g 

! 

1 

Q 

s 

Q 

NO 

OF 

OATS 

OEPSRTUSE 

>- 
o 

w 

i 

a 

SNOW 

SLEET 

NO. 

OF 

OATS 

MAX  . 

MIN  . 

1 

r 

^  i 

E  O 

o 

s 

o 
o 

' — UJ" 
g 

° 

.„ 

si 

s . 

as 

g . 

is 

niDVILLE  EXP  STB 

62. 7M 

27 

.8M 

45 

3M 

20 

8 

0 

0 

18 

0 

1 

96 

.95 

24 

0 

2 

2 

0 

M I L LEN  4  N 

62  .4 

30 

.2 

46 

3 

-  5.1 

81 

26 

15 

8 

516 

0 

0 

IS 

0 

1 

68 

-  2.01 

.85 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 

NEHINCTON  2  NE 

SHRIMSBORO 

63.9 

33 

.5 

48 

7 

81 

26 

22 

1 

450 

0 

0 

15 

0 

1 

80 

.95 

27 

.0 

0 

3 

2 

0 

HBRRENTON 

59  .4 

28 

■  3 

43 

9 

-  4.7 

79 

27 

18 

1* 

589 

0 

0 

20 

0 

1 

85 

-  2.50 

.82 

24 

.0 

0 

3 

2 

0 

HPYNESBORO  2  NE 

60  .5 

24 

.4 

42 

5 

B2 

27 

14 

\0' 

623 

0 

0 

22 

0 

2 

06 

.75 

24 

.0 

0 

3 

3 

0 

DIVISION 

46 

2 

-  4.3 

1 

74 

-  2  .08 

.0 

■      ■  ■ 

SOUTHWEST  07 

RLBRNT  3  SE 

61  .9 

31 

.  1 

46 

5 

-  6.6 

82 

27 

18 

1 

512 

0 

0 

1  7 

0 

3 

02 

-  1.14 

1  .36 

24 

.0 

0 

2 

1 

flMERlCUS  4  ENE 

BRINBRIOCE  S  NNE 

BLflKELT 

62  .3 

32 

.2 

47 

3 

-  5.7 

83 

27 

20 

z- 

491 

0 

0 

15 

0 

3 

1  4 

-   1  .46 

1  .52 

24 

.  1 

0 

3 

2 

2 

CBMILLH 

64  .5 

34 

.5 

49 

5 

-  5.0 

84 

26 

21 

1 

426 

0 

0 

1 1 

0 

2 

88 

-   1  .32 

1  .45 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

COLQUITT  2  E 

62  .6n 

35 

.3M 

49 

OM 

81 

27 

21 

1 

444 

0 

0 

10 

0 

2 

59 

1  . 38 

24 

.0 

0 

2 

CUTHBERT 

63.4 

34 

.9 

49 

2 

80 

26 

20 

6 

435 

0 

0 

12 

0 

2 

58 

.98 

27 

.0 

0 

5 

2 

0 

c  no T    PQ I uc  c 

62.8 

35 

.4 

49 

1 

-  3.5 

81 

26 

23 

6 

437 

0 

0 

1  2 

0 

2 

58 

-  2.23 

1  .37 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

LUMPKIN  2  SE 

2 

36 

1  .00 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

nORDBN   1  H 

65.9 

34 

.9 

SO 

4 

84 

26 

22 

1 

405 

0 

0 

1  2 

0 

2 

23 

1  .  IB 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

PLAINS  SH  OB  EXP  STB 

60.4 

31 

.6 

46 

0 

79 

27 

21 

1 

524 

0 

0 

19 

0 

2 

51 

1  .27 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

IHUnHaVILLt    4  it 

67  .0 

36 

.4 

51 

7 

-  2-5 

82 

26» 

26 

7 

364 

0 

0 

1 1 

0 

2 

37 

-   1  .69 

1  .01 

24 

T 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

48 

7 

-  4.6 

2 

63 

-   1  -66 

I 

■       ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

flSHBURN  3  ENE 

59  . 1 

34 

.5 

46 

8 

87 

27 

24 

7 

508 

0 

0 

12 

0 

2 

07 

.79 

28 

.0 

0 

4 

2 

0 

CORDELE 

62.3 

33 

.6 

48 

0 

-  3.9 

79 

26 

19 

1 

468 

0 

0 

14 

0 

2 

61 

-   1  .37 

1  .03 

24 

.0 

0 

5 

2 

2 

OOUGLBS  2  ESE 

62. S 

31 

.  1 

46 

8 

-  5.5 

82 

27 

21 

8< 

504 

0 

0 

15 

0 

3 

54 

.57 

1  .49 

24 

0 

5 

3 

1 

F I TZGERBLO 

63.9 

37 

.  7 

50 

8 

-  2.6 

B  1 

26 

26 

8 

396 

0 

0 

9 

0 

2 

18 

-   1  .54 

.99 

24 

.  0 

0 

5 

1 

0 

HOMERVILLE  3  HSW 

64.1 

34 

.  1 

49 

I 

82 

26 

21 

1 

440 

0 

0 

13 

0 

2 

30 

.92 

27 

.0 

0 

4 

2 

0 

LUMBER  CITY 

65. 2M 

33 

.5M 

49 

4M 

85 

27 

438 

0 

0 

16 

0 

.86 

24 

.0 

0 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

64  .0 

34 

.4 

49 

2 

-  5.3 

82 

26 

22 

9 

438 

0 

0 

1  2 

0 

2 

18 

-  2.03 

1  .  18 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

NASHVILLE  S  SSE 

64  .7 

35 

.2 

50 

0 

76 

27* 

21 

1 

418 

0 

0 

1  2 

0 

2 

52 

1  .03 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

OUITMBN  2  NW 

TIFTON  EXP  STATION 

60  .6 

34 

.5 

47 

6 

-  4.3 

79 

27 

25 

6 

484 

0 

0 

1  5 

0 

2 

67 

-  1.14 

1  .25 

24 

T 

0 

4 

1 

1 

VALDOSTA  3  E 

66  . 1 

35 

.0 

50 

6 

82 

26< 

19 

1 

398 

0 

0 

1  1 

0 

3 

22 

1  -SB 

27 

T 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

48 

8 

-  4.3 

2 

59 

-   1  . 35 

T 

■       ■  ■ 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAB  BP 

62  .9 

36 

.4 

49 

7 

-2.8 

82 

26 

22 

1 

422 

0 

0 

1  1 

0 

2 

80 

-  .78 

.96 

24 

T 

0 

4 

3 

0 

BRUNSWICK 

65.6 

37 

.8 

51 

7 

-  4.2 

82 

26 

26 

1 

371 

0 

0 

8 

0 

1 

71 

-   1  .42 

.93 

24 

T 

0 

4 

1 

0 

BRUNSWICK  FAA  AP 

59.9 

40 

.0 

50 

0 

73 

25. 

27 

1 

417 

0 

0 

5 

0 

2 

68 

1  .36 

24 

I 

0 

3 

3 

1 

FLEMING 

64  . 1 

34 

.  1 

49 

1 

79 

25 

19 

1 

440 

0 

0 

1  4 

0 

2 

09 

■  81 

20 

.  0 

0 

2 

0 

FOLKSTON  9  5W 

66.5 

34 

.9 

50 

7 

84 

26 

20 

1 

397 

0 

0 

12 

0 

2 

51 

1.13 

24 

.0 

0 

2 

2 

FORT  STEWART 

66.6 

36 

.5 

51 

1 

-  2.5 

80 

26* 

22 

1 

387 

0 

0 

12 

0 

2 

71 

-  .38 

.93 

20 

.0 

0 

3 

3 

0 

GLENNVILLE 

64  .5 

35 

.0 

49 

8 

-  3.5 

82 

26 

24 

7. 

422 

0 

0 

16 

0 

2 

30 

-   I  .01 

1  .37 

24 

.0 

0 

4 

2 

1 

JESUP  8  S 

65.4 

33 

.9 

49 

7 

84 

26 

20 

1 

4  26 

0 

0 

14 

0 

D  2 

48 

.88 

27 

.5 

2 

0 

NBHUNTfl 

65  .7 

35 

.9 

50 

8 

77 

27 

22 

1 

394 

0 

0 

13 

0 

2 

43 

1.17 

27 

.0 

0 

2 

1 

SAPELO  ISLAND 

62.1 

37 

.6 

49 

9 

76 

27. 

27 

7 

418 

0 

0 

10 

0 

1 

93 

.87 

24 

.0 

0 

1 

0 

SAVBNNBH  USDB  PL  GRDN 

63.6 

31 

.5 

47 

6 

-  4.1 

78 

25 

19 

10. 

483 

0 

0 

16 

0 

1 

89 

-1.17 

.62 

20 

.0 

0 

3 

0 

SBVBNNBH  WSO  AP  R 

62.0 

36 

.3 

49 

2 

-  2.9 

80 

25 

23 

1 

437 

0 

0 

13 

0 

1 

83 

-   1  .03 

.59 

24 

T 

0 

3 

0 

SBVBNNBH  BEBCH 

SURRENCr  2  WNW 

2 

75 

.91 

20 

.5 

3 

0 

WATCROSS  4  NE 

64  .2 

29 

.S 

46 

9 

-  6.8 

83 

27 

IB 

2. 

502 

0 

0 

16 

0 

2 

39 

-   1  .05 

.82 

28 

.0 

0 

3 

0 

DIVISION 

49 

7 

-  3.8 

2 

32 

-  .90 

.  I 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


DAY  OF  MONTH 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24  25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


ntMTWClT  I 

ADAIQSVILLE 
ALLATOenA  DAM  3 
bCAVCROALE  1  E 
CALHOUN  EXP  STATI0M 
CASTEM  3  SU 

CAOTEOTVILLE 
CARTCaSVlLLC  3  »U 
CC0AfiTOk#< 
CHATSUOflTH 
CHIMAnnuQA  PARK 

cumwjLLC  a  u 
DALLAS  7  ne 

OALTSn 

er«av 
rAiarauNT 

KENSINQTON 

LA  TAYTTTE 

RESRCA 

RIHOOSLO 

ROrC 

BSPC  kse  AP 
SurvCRVILLE   1  SSU 

TftwaaiviLLE 


NOHTW  CEMTBAL 

AlPHAQCTTA  «  SSU 
ATHENS  bSO  AP 
ATLANTA  BSL  TBN 
ATLANTA  kISO  AP 
BALL  GRaunO 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLUE  RIOCC 

CANTON 

CLEVELAND 

COfVCRCE  4  NNU 

cumiNQ 

ORHt.  ONEGA 
DAMSSNVILLE 
ClLIJAr 
OAINESVILLC 

HELEN  1  eSE 
JASPER    1  NNU 
fWrSVILLE 
raNROE 

NORCROSS  3  NU 

U  8F  OA  PLT  SCIENCE  I 
UALESKA 
UINOCR  1  SSE 
USeOSTBCK 


NORTHEAST 

soimn 

CABNESVILLE  3  N 

CLArran  i  ssu 

CORNEL  I A 
ELBERTON  a  N 

HABTICLL 
LCXINOTON  1  NU 
LINCOLNTON 
TOCCSA 
UASHINQTVN 


kCST  CENTRAL 

BUTLER 
CARROLL  TON 
CaLUr«US  USO  AP 
DOUGLASVILLC 
EXPCRirCNT 

TRANKL IN  3 
OREENVILLC  2  NNU 
HAnlLTON  4  U 
JONESBOaO 
LA  GRANGE 

nARSHALLVILLE 

MlNTEUnA 

NE1«1AN 

SUNN rs IDE 

TAL BOTTOM   I  NE 

THOMAS TON  3  S 
kCST  POINT 
hQOOBURY 


CENTRAL 

AILEY 
C8VIK0T9N 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASrmN  1  W 

FOflSrTH  6  NNW 
OeOFRET  3  NE 
HAMIINSVILLE 
IBWINTOn  4  l>*IH 
JUL lETTE 

nRCON  WSO  AP 
niLLEDGEviLLE 
WNTICELLO 
rOUNT  VERNON  3  b 
SANOERSVULE 


a.D7 

a.ao 
a. S3 


2.29 
2.  14 

a. 30 

2.34 
2.D2 
2.  IB 


SILOAn 
SPARTA  3  NM 
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DniLY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


E«T  CCHTRIW. 


LOUISVILLC  3  S 

fCTTta 

mOVILLC 

mOVILLC  tV>  5TA 
MItLEN  4  N 

niLLHAWCH-MAOe  3  SC 
NCHINOTOH  2  »t 

UATTIESBaBO  3  NC 


SOUTMkCST  0 

ArCBICUS  4  CNE 
ftAINfiBIOOC  9  NNC 

CMniLLM 

COLQUITT  a  E 
CUTHBCRT 

OanALMNVIULE  1  s 
FWT  QAIflES 

LUr«>KIN  3  S£ 

reaoAM  1  u 

PLAINS  SU  OA  E}0>  STA 

pRCsran 

TMBmSVILLE  4  SE 


SBUTM  C£I1T8*»L 

ABBEVILLE 
ASMBUftN  3  ENE 
CBBOELE 
OOUQLAS  2  ESC 
r ITZGCBALO 

MBrcaviLLE  3  USU 
LUI«EB  CITY 
WULTBIE  3  ESE 
NASMVILLE  S  SSE 
QUITmn  3  NM 


SOUTHEAST 

ALPW  F-AA  AP 
ATXINSOn  3  E 
BBUNSWICK 
BBUNSUICK  TAA  AP 
OOCTBBTSMt  1  WSW 

TLEIilHO 
rOHSTOM  3  SU 
FBHSTOM  0  5W 
fOBT  STEt*BT 
CLCNNVILLE 


PATTtBSBA 
SAPCLB  rSLAHO 
SAVANNAH  USOn  PL  GBDN 

SAVANNAW  USB  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SUBBENCr  3  U*IU 

uATcaass  4  NC 


3.0 
3.6 
3.54 
3.  IB 


DRY  OF  MONTH 


10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SlflllON  INOEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 
tn 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

t  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

d 

■        ■  ■ 

NORIHHESI 

01 

HLLnrooNn  DPn  2 

MAX 
MIN 

34 

15 

39 
15 

46 

IS 

46 

26 

56 

16 

38 
14 

46 
14 

55 
18 

6 1 
23 

25 

65 
26 

45 

21 

36 
16 

45 
16 

67 
25 

70 
28 

62 
44 

63 
38 

80 

32 

22.5 

CHLMOUN  EXP  Sinl ION 

MAX 
MIN 

4  1 

12 

49 
10 

50 
19 

59 
25 

54 

34 

39 
I  1 

3B 
13 

48 

I  1 

58 
9 

64 
21 

65 
24 

62 
40 

55 
37 

67 
23 

65 
33 

45 
21 

45 
15 

68 
29 

66 
28 

54 

32 

52 
20 

71 
23 

66 
49 

55 
44 

76 
40 

60 
40 

BO 
43 

52 

33 

56  '4 
26.4 

CRRTERSVILLE 

MAX 
MIN 

40 

IS 

52 
9 

48 

20 

SB 
30 

55 
24 

39 
16 

37 
17 

46 

12 

57 
14 

62 
20 

60 
23 

58 
34 

58 
41 

67 
21 

66 
32 

43 

20 

47 
13 

68 
36 

65 
28 

57 
26 

5 1 
18 

72 
25 

68 
48 

66 
44 

79 
37 

83 
42 

78 
46 

54 

33 

SB  .4 
26.6 

CEOflRTOHN 

MAX 
MIN 

42 
I  I 

54 

1 1 

49 

20 

60 
27 

52 
34 

4  J 

14 

39 
18 

49 

IB 

59 
IB 

64 

20 

64 

26 

60 
38 

54 

39 

7  1 
23 

62 
32 

42 

20 

52 
17 

70 
26 

67 
31 

55 
28 

S3 
19 

71 
26 

61 
45 

66 
46 

80 
38 

63 
40 

76 
43 

52 
31 

58.9 
27.1 

OHLLflS  1  NE 

MAX 
MIN 

36 
IS 

14 

5 1 
19 

47 

29 

58 
35 

42 
14 

40 

16 

13 

46 
14 

57 
19 

62 
26 

64 

29 

56 
41 

55 
26 

68 

27 

45 

20 

40 

16 

46 

23 

68 
41 

67 
28 

45 

21 

50 
20 

69 
29 

62 
45 

65 
43 

76 
41 

79 
46 

50 
32 

54  .6 
26.5 

ORLTON 

MAX 
MIN 

Lfl  FAYETTE 

MIN 

27 
14 

42 

9 

50 
12 

46 

23 

60 
31 

40 

12 

40 

16 

31 
10 

47 

12 

59 
20 

65 
22 

65 
28 

52 
40 

66 
23 

65 
25 

48 
24 

40 
14 

47 

20 

67 
30 

65 
29 

44 

18 

53 
20 

68 
36 

62 
45 

66 
39 

76 
40 

82 
45 

48 

30 

54.0 
24. S 

ROME 

MBX 
MIN 

44 

13 

SO 
10 

46 

18 

59 
19 

52 
33 

43 
15 

41 

17 

48 

10 

57 
15 

64 
18 

64 

22 

56 
37 

57 
37 

68 
21 

63 
32 

44 

17 

46 

15 

68 
26 

68 
26 

55 
26 

51 
20 

71 
24 

66 
47 

65 
4  I 

77 
36 

61 
39 

74 
40 

54 
29 

58.3 
25.1 

ROUE  WSO  BP 

.          .  . 

MAX 
MIN 

42 

13 

5 1 
I  I 

46 

19 

58 
26 

48 

27 

17 

38 
18 

12 

56 
16 

21 

64 
24 

55 
39 

57 
29 

67 
23 

48 

28 

42 

27 

64 

15 

68 
29 

66 
30 

44 

29 

52 
22 

7  1 
25 

6 1 
46 

65 
4S 

76 
39 

83 
42 

66 
39 

53 
31 

57.1 
26. S 

NORTH  CENTRAL 

02 

nLPHPRETTS  5  SSW 

MBX 
MIN 

36 
17 

39 
12 

49 
12 

46 

20 

SB 
32 

42 
14 

4  1 

15 

4  1 

12 

46 

12 

57 
16 

62 
22 

63 
27 

57 
40 

54 
24 

56 
24 

46 
20 

40 
17 

44 

16 

67 
35 

68 
30 

43 
20 

46 

20 

67 
22 

65 
38 

65 
37 

76 
37 

79 
40 

60 
31 

54  .6 

23.6 

BTHENS  HSO  BP 

MBX 
MIN 

42 

21 

4B 

20 

47 

20 

60 
30 

4  3 

27 

4  3 
18 

42 

22 

46 

21 

57 
19 

65 
26 

63 
30 

52 
44 

57 
37 

65 
29 

55 
33 

44 

23 

46 

23 

64 
30 

66 
40 

47 

29 

49 

23 

67 
27 

66 
38 

66 
52 

76 
45 

78 
42 

61 
38 

55 
31 

56 .6 
29.9 

BTLBNTB  HSO  BP 

MBX 
MIN 

39 
19 

49 
IB 

25 

60 
28 

4  3 

25 

17 

20 

IS 

2? 

27 

32 

40 

33 

26 

27 

21 

17 

32 

40 

26 

20 

29 

37 

66 
47 

41 

76 
44 

60 
36 

53 
31 

55 .6 
28.4 

BLBIRSVILLE  EXP  STB 

MAX 
MIN 

32 
9 

33 
3 

49 

3 

44 

19 

55 
28 

33 

7 

37 
10 

38 
5 

45 

6 

53 
1  1 

68 

n 

60 
21 

53 
36 

16 

6 1 
20 

16 

33 
1  1 

40 

13 

23 

60 
24 

34 
20 

19 

65 
23 

S6 
44 

59 
32 

72 
33 

75 
41 

58 

27 

49.9 
19.3 

BLUE  RIDGE 

MAX 
MIN 

46 

15 

47 

20 

49 

22 

49 

20 

47 
18 

52 
12 

4  7 

15 

39 
8 

56 
18 

60 
22 

62 
28 

53 
37 

60 
36 

62 
20 

6 1 
30 

31 

32 

60 
33 

57 
30 

55 
30 

46 

28 

6 1 
26 

55 
36 

45 

70 
SO 

77 
S3 

70 
42 

67 
30 

56.7 
26.1 

COMMERCE  4  NNH 

MAX 
MIN 

46 

18 

48 

19 

51 
18 

57 
34 

5 1 
32 

47 

23 

43 

18 

46 

16 

46 
IB 

6 1 
27 

60 
33 

56 
31 

52 
30 

66 
31 

52 
19 

45 

22 

46 

23 

48 

31 

67 
29 

65 
20 

48 

21 

48 

26 

66 
38 

68 
42 

70 
46 

64 
44 

7  1 
39 

56 
26 

54  .9 
27.6 

DBHLONECa 

MAX 
MIN 

37 
IB 

38 
14 

46 
14 

48 

23 

57 
33 

39 

15 

43 

16 

42 

17 

18 

19 

6 1 

27 

30 

38 

25 

25 

23 

19 

20 

29 

22 

25 

23 

2S 

41 

42 

41 

43 

58 
29 

52  .6 
25.5 

GBINESVILLE 

MAX 
MIN 

39 
19 

4  1 

13 

48 

19 

45 

30 

57 
34 

42 
IS 

43 
20 

4  3 

17 

4  7 

17 

57 
24 

63 
26 

6 1 
35 

56 
41 

S3 
25 

65 
33 

50 
22 

19 

26 

31 

3? 

25 

23 

32 

42 

41 

37 

46 

52 
31 

53  .9 
27.6 

HELEN  1  ESE 

MBX 
MIN 

37 
19 

47 
1  1 

47 
16 

59 
32 

57 
29 

42 

13 

43 

IB 

44 

1  I 

SB 
14 

63 
20 

62 
22 

55 
32 

52 
40 

65 
21 

60 
33 

42 

21 

42 

17 

61 
23 

66 
25 

SB 
28 

45 

23 

66 
19 

62 
30 

52 
45 

74 

35 

77 
44 

74 
44 

52 
37 

56 . 1 
25.8 

JBSPER   I  NNH 

MIN 

37 
IS 

50 
12 

45 

27 

58 
30 

48 

30 

39 
13 

39 
17 

47 
14 

57 
21 

62 
31 

66 
34 

55 
42 

55 
39 

66 
27 

59 
31 

37 
17 

42 

15 

64 
28 

65 
34 

51 
28 

47 

21 

67 
29 

61 
47 

62 
44 

75 
40 

78 
45 

70 
38 

SB 
30 

55.7 
28 .5 

U  OF  Gfl  PLT  SCIENCE 

FM 

MAX 
MIN 

41 

21 

49 

19 

47 

22 

60 
32 

58 
34 

44 

16 

44 

22 

47 
19 

S7 
20 

64 

28 

64 

30 

61 
42 

59 
40 

65 
29 

66 
35 

48 

22 

45 
23 

65 
28 

68 
35 

61 
32 

49 
24 

67 
26 

68 

33 

57 
53 

75 
41 

77 
45 

71 
44 

53 
30 

SB. 5 
30.2 

HINDER  1  SSE 

■            ■  a 

MBX 
MIN 

42 

19 

48 

18 

48 

22 

60 
29 

53 
35 

44 

15 

44 

20 

47 

17 

57 
21 

63 
27 

62 
30 

60 
40 

56 
39 

64 

26 

63 
33 

21 

20 

25 

37 

30 

20 

25 

33 

46 

37 

45 

44 

65 
43 

56.3 
29.3 

NORTHEAST 

03 

CLBTTON  I  SSH 

MAX 
MIN 

40 

I  I 

46 

13 

46 
14 

55 
27 

56 
33 

44 

B 

49 

13 

44 

7 

56 
12 

62 
19 

63 
23 

58 
29 

54 
37 

62 
18 

6 1 
35 

20 

1 1 

20 

25 

26 

19 

16 

30 

41 

38 

32 

39 

51 
26 

SS.9 
22.9 

CORNELIA 

MAX 
MIN 

39 
14 

45 
ID 

43 

17 

57 
27 

46 

29 

42 

7 

40 

13 

4  3 
15 

Sfi 

?! 

64 

23 

62 
26 

23 

34 

22 

33 

14 

13 

28 

30 

26 

2? 

22 

58 
39 

62 
46 

72 
43 

77 
40 

72 
43 

52 
28 

54.6 
25.0 

ELBERTON  2  N 

MAX 
MIN 

45 
IB 

47 
I  I 

47 

16 

60 
24 

57 
35 

46 

13 

40 

IS 

46 

12 

55 
13 

63 
10 

63 
21 

65 
30 

60 
42 

64 

24 

61 
30 

52 
21 

45 

17 

62 
22 

71 
29 

57 
30 

54 

17 

66 
19 

69 
29 

67 
51 

75 
40 

60 

35 

76 
47 

64 

28 

59.3 
25.0 

HBRTHELL 

MIN 

46 

22 

49 

19 

47 
24 

62 
36 

SS 
24 

45 

17 

42 

22 

46 

20 

56 
22 

64 

30 

64 

30 

55 
32 

58 
33 

65 
34 

SB 
40 

55 
24 

47 
23 

62 
30 

64 
40 

62 
29 

49 
24 

66 
26 

60 
45 

64 
48 

74 

SB 

80 
54 

79 
52 

68 
30 

58.3 
31.7 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

46 

20 

48 

17 

49 

26 

63 
34 

54 

35 

45 

n 

44 

18 

47 

I  I 

59 
20 

67 
26 

66 
29 

59 
38 

57 
38 

65 
24 

60 
36 

45 

22 

46 

19 

63 
28 

65 
37 

55 
26 

49 
24 

68 
23 

63 
36 

63 
21 

75 
41 

78 
45 

71 
47 

56 
28 

58.1 
28.1 

HASHINGTON 

■           ■  ■ 

MAX 
MIN 

46 

18 

47 

17 

50 
IS 

47 
24 

62 
33 

48 

17 

48 

23 

52 
15 

49 

IS 

56 
19 

28 

30 

42 

30 

30 

25 

23 

23 

35 

32 

52 
24 

5 1 
24 

68 
30 

70 
37 

67 
45 

74 
44 

79 
38 

56 
32 

SB  .7 
27.4 

HEST  CENTRAL 

04 

CARROLL  TON 

MAX 
MIN 

42 
10 

54 
9 

49 

16 

59 
19 

54 

44 

12 

42 

16 

SI 
23 

69 
16 

65 
20 

64 

25 

SB 
33 

57 
37 

67 
23 

64 

29 

42 

46 
14 

68 
24 

66 
24 

50 

59 
17 

59 

65 

35 

65 

77 

79 

74 

38 

59 
31 

59.2 
22.4 

COLUMBUS  HSO  RP 

MAX 
MIN 

47 

20 

56 
23 

46 

26 

56 
38 

53 
33 

so 

23 

SI 
27 

57 
22 

62 
27 

67 
27 

67 
30 

71 
36 

65 
38 

71 
31 

59 
38 

49 

27 

51 
25 

71 
32 

72 
42 

52 
33 

66 
25 

70 
29 

71 
39 

70 
50 

80 
41 

80 
41 

67 
39 

59 
34 

61  .6 
32  .0 

EXPERIMENT 

MAX 
MIN 

37 
17 

42 

17 

50 
29 

47 

32 

59 
35 

S9 
19 

44 

22 

45 

17 

50 
22 

SB 
26 

84 

32 

64 
40 

66 
44 

58 
28 

66 
35 

50 
23 

41 

22 

46 

33 

66 
45 

66 
29 

45 

25 

51 
27 

67 
41 

69 
43 

65 
47 

75 
50 

77 
50 

52 
30 

56.4 
31.4 

GREENVILLE  2  NNH 

MAX 
MIN 

48 

18 

52 
16 

48 

21 

60 
26 

SB 
19 

47 

17 

45 
20 

52 
14 

SEE 

60 
16 

REF 

66    67  66 
21     26  18 

ERENCE  NOTES 

65    69  62 
31     19  29 

FOLLOHING  S 

46     49  69 
14     17  11 

TATION  INDEX 

68 
17 

65 
17 

52 
19 

69 
20 

68 
29 

67 
34 

78 
34 

79 
39 

78 
33 

55 
30 

51  .0 
22  .4 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(£ 

LR  GRHNGE 

HBX 

niN 

42 

1 6 

51 
1 9 

50 
22 

54 

32 

SB 

46 

45 

S2 

58 

65 

65 

66 

65 

68 

25 

66 
35 

52 
22 

47 

22 

57 
38 

72 
46 

49 

22 

54 
24 

70 
35 

67 
43 

66 
48 

79 
45 

80 
47 

76 
49 

54 
29 

60 

2 

nSRSHBLLVILLE 

MBX 
niN 

NEHNRN 

HBX 
tllN 

43 

1  5 

51 
1 6 

47 

24 

60 
27 

55 
33 

45 

1  7 

45 

20 

52 
1 8 

S9 
2  1 

65 
28 

64 

29 

64 

39 

57 
38 

70 
28 

60 
3 1 

43 

20 

48 
1 9 

67 
3 1 

6B 
4  3 

62 
24 

54 

20 

72 
29 

56 
40 

66 
45 

77 
42 

81 
45 

73 
43 

55 
29 

59 

6 

SUNNTS I OE 

MBX 

niN 

rflLBOIION  1  NE 

(iflx 

M  I N 

44 

IS 

55 
20 

44 

19 

57 
31 

53 
40 

52 
22 

51 
25 

55 
15 

65 
19 

6B 
22 

76 
25 

72 
25 

65 
50 

71 
26 

65 
39 

51 
25 

62 
24 

70 
26 

70 
43 

63 

58 
21 

72 
27 

72 
33 

66 
46 

78 
45 

82 
37 

80 
48 

SB 
33 

63 
29 

1 

7 

THOnnSION  2  S 

MBX 

niN 

SO 
14 

56 
21 

51 
21 

60 
29 

57 
35 

SI 
20 

54 
24 

59 
17 

64 

21 

72 
24 

72 
27 

70 
32 

69 
42 

71 
26 

67 
36 

SI 
24 

S2 
23 

70 
25 

70 
27 

56 
29 

56 
21 

71 
24 

72 
33 

69 
47 

79 
38 

83 
35 

77 
51 

62 
32 

64 

28 

4 

5 

HEST  POINT 

FIBX 

niN 

41 

45 

SI 

46 

60 

52 

48 

54 

49 

61 

67 

6B 

67 

62 
26 

70 

54 

45 
24 

52 
27 

69 
37 

69 
30 

51 
2 1 

57 
22 

70 
33 

66 
43 

59 
4  1 

79 
38 

79 
44 

57 
29 

59 
27 

2 
4 

CENTRAL 

OS 

BILET 

nflx 
niN 

COVINGTON 

nflx 
niN 

43 

20 

50 

46 

61 

51 

46 

46 

SO 

SB 

64 

63 

64 

63 

67 

56 

46 

48 

67 

70 

52 

SI 

70 
28 

71 
36 

67 
4  7 

78 
42 

81 
42 

74 
46 

55 
32 

59 
30 

.6 
•  1 

DUBLIN  3  S 

nflx 

MIN 

4S 

47 

SS 
20 

46 

SB 

54 

4B 

51 

52 

5B 

65 

67 

73 

66 

69 

66 

48 

52 

71 

73 

51 
24 

55 
25 

69 
27 

7S 
39 

70 
40 

BO 
39 

Bl 
40 

67 
29 

61 

27 

.  1 

■  0 

EPSTnflN  1  u 

nflx 
niN 

43 

49 

25 

SS 

49 

52 

SS 

48 

52 

55 

61 

66 

72 

73 

65 

69 

65 

48 

55 

72 

72 
34 

SO 
28 

64 

32 

71 
39 

73 
SO 

72 
47 

77 
4  1 

78 

56 
32 

62 
32 

.  1 
-5 

FORSTTM  6  NNH 

nflx 
niN 

45 

54 

47 

59 

60 

59 

49 

54 

60 

66 

67 

68 

6S 

69 

65 

49 

SO 

70 

73 

64 

54 

68 

70 

68 

76 

79 
35 

74 

63 
31 

62 
27 

.4 

•  0 

HBHKINSVILLE 

nflx 
niN 

49 

52 

58 

60 

54 

56 

SB 

63 

69 

71 

74 

71 

73 

69 

53 

55 

72 

75 

79 
39 

79 

30 

64 

26 

5 
.9 

IRUINTON  t  UNH 

nflx 
niN 

41 

48 

SO 

51 

52 

51 

50 

56 

59 

64 

72 

63 

69 

68 

62 

56 

60 

61 

68 

50 

61 

66 

57 

69 

72 

81 

74 

55 

61 

MBCON  WSO  BP 

nflx 
niN 

48 

SS 

4S 

59 

S4 

SO 

S2 

53 

60 

66 

68 

72 

64 

70 

51 

49 

52 

71 

72 

52 

55 

70 

72 

69 

78 

79 

55 

58 
33 

61 
31 

.5 

.7 

nlLLEOGEVILLE 

nflx 
niN 

44 

17 

47 

16 

54 

18 

44 

18 

62 
26 

53 
21 

49 

21 

48 

16 

51 
16 

58 
18 

67 
21 

69 
24 

71 
36 

63 
26 

70 
25 

61 

28 

48 
24 

52 
24 

69 
35 

72 
33 

48 

27 

54 

24 

70 
25 

72 
39 

70 
44 

7B 
39 

62 
39 

64 

33 

60 
26 

.4 

.2 

nONTICELLO 

nflx 
n  1 N 

40 

22 

4S 

22 

52 
23 

S4 

27 

52 
33 

48 

21 

45 

22 

46 

22 

54 
23 

58 
26 

64 

33 

68 
3S 

67 
36 

6S 
34 

57 
35 

SS 
24 

45 
24 

46 

25 

55 
41 

44 

28 

40 

25 

56 
27 

68 
34 

69 

39 

66 
44 

75 
45 

76 
44 

55 
33 

56 
30 

.7 
.3 

SBNOERSVILLE 

nBx 
niN 

45 

23 

51 
20 

47 
19 

58 
30 

53 
40 

45 

19 

45 
24 

49 

17 

57 
19 

57 
24 

68 
27 

70 
34 

65 
52 

68 
31 

62 
40 

54 
29 

49 

23 

68 
25 

70 
46 

66 
34 

51 
26 

68 
27 

70 
30 

68 
52 

78 
44 

79 
38 

72 
SO 

56 
31 

60 
31 

.3 
.2 

SRonn 
. 

nflx 
niN 

45 

53 

46 

63 

49 

47 

47 

50 

59 

66 

68 

68 

64 

67 

64 

51 

47 

65 

70 

62 

52 
2 1 

58 
30 

70 

6B 

77 

79 
45 

59 
48 

56 
30 

60 
31 

.4 
•  6 

EAST  CENTRBL 

06 

BPPLING   1  NH 

MBX 
MIN 

45 

48 

52 

49 

63 

50 

46 

44 

49 

57 

66 

69 

70 

62 

66 

52 

46 

48 

64 

69 

72 

71 

75 

75 

79 

63 
29 

60 
26 

.  1 
•  5 

BUGUSTB  USO  BP 

MAX 
MIN 

50 

52 

50 

62 

52 

47 

46 

49 

56 

66 

69 

70 

54 

67 

56 

49 

48 

65 

71 

55 

52 

68 

73 

71 

75 

Bl 

58 

58 
30 

60 
28 

.6 
.  4 

BROOKLET   1  H 

MAX 

niN 

48 

54 

54 

SS 

SS 

S3 

48 

49 

56 

65 

68 

71 

70 

67 

70 

63 

63 

6B 

71 

69 

52 

67 

74 

69 

76 

79 

74 

61 
35 

63 
34 

.2 

.8 

LOUISVILLE  3  S 

nflx 
niN 

45 

54 

50 

59 

55 

50 

51 

50 

57 

65 

67 

70 

65 

68 

67 

60 

49 

69 

71 

68 

59 

68 

71 

69 

76 

BO 

77 

57 
32 

62 
31 

.6 
.9 

BETTER 

MBX 
MIN 

48 

55 

SS 

57 

56 

S2 

49 

SO 

S7 

65 

69 

72 

70 

69 

70 

69 

50 

70 

69 

70 

69 

57 

75 

73 

79 

81 

77 

64 

35 

64 

35 

.2 
.6 

nlOVILLE  EXP  STB 

MBX 
MIN 

57 

49 

54 

52 

56 

S5 

53 

63 

65 

62 

65 

55 

57 

59 

73 

69 

65 

73 

75 

76 

33 

62 
27 

.7 
.8 

MILLEN  4  N 

MAX 
MIN 

48 

SS 

53 

58 

S4 

49 

47 

SO 

56 

65 

68 

71 

66 

68 

68 

59 

54 

70 

72 

68 

63 

55 

74 

70 

77 

81 

71 

57 
34 

52 
30 

.4 
.2 

NEHINGTQN  2  NE 

MIN 

SHBINSBORO 

MAX 

4B 

22 

55 
23 

55 
26 

57 
32 

55 
31 

49 

23 

49 

24 

51 
24 

5B 
26 

67 
25 

69 
32 

71 
35 

67 
45 

69 
30 

69 
40 

65 
35 

51 
25 

72 
35 

76 
51 

71 
35 

54 

25 

69 
30 

74 
43 

71 
54 

79 
47 

81 
42 

78 
44 

60 

63 
33 

.9 
.5 

NRRRENTON 

MBX 
MIN 

43 
22 

46 

20 

52 
20 

48 

22 

60 
31 

SB 
IB 

47 

IB 

44 

19 

49 

19 

57 
21 

65 
25 

68 
28 

70 
39 

70 
32 

67 
33 

61 
29 

48 
24 

4B 
24 

65 
34 

69 
33 

47 
24 

52 
26 

58 
28 

71 
37 

68 
45 

77 
45 

79 
45 

55 
31 

S9 
28 

.4 

.3 

HBTNESBORO  2  NE 
■ 

MAX 
MIN 

40 

48 

54 

S4 

62 

54 

42 

46 

49 

57 

67 

69 

75 

8S 

69 

62 

49 

43 

68 

72 

50 

54 

70 

74 

33 

74 
4  3 

75 
4  1 

82 
4  I 

59 
33 

60 
24 

•  5 
.4 

SOUTHHEST 

07 

BLBBNY  3  SE 

MBX 
MIN 

45 

18 

46 

20 

53 
23 

4B 

33 

54 

38 

57 
25 

56 
23 

55 
20 

56 
23 

60 
24 

61 
25 

70 
26 

75 
44 

67 
30 

70 
30 

65 
34 

SO 
29 

54 

30 

74 
47 

73 
37 

52 
26 

S4 

27 

70 
33 

75 
46 

70 
45 

79 
39 

62 
42 

62 
32 

61 
31 

.9 
■  1 

BMERICUS  *  ENE 

MBX 
MIN 

BBINBRIDGE  S  NNE 

MAX 
MIN 

SEE  REF 

ERENCE  note; 

FOLLOWING 

>TBT ION 

NDE 

7 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

1  7 

1  6 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

BLRKELr 

MBX 

44 

20 

45 

20 

55 
27 

46 

36 

53 
39 

56 
24 

52 
24 

54 

25 

57 
25 

61 
30 

67 
30 

69 
30 

75 
39 

68 
35 

72 
35 

6S 
31 

49 

30 

54 

32 

73 
46 

72 
35 

55 
26 

60 
26 

71 
33 

73 
43 

IT 

43 

81 
42 

83 
42 

60 
34 

62.3 
32.2 

CflMlLLS 

MBX 

47 

21 

53 
26 

50 
31 

56 
43 

56 
40 

54 

26 

54 

23 

55 
26 

59 
37 

64 

27 

71 
28 

74 

38 

66 
45 

71 
33 

66 
37 

60 
35 

53 
26 

74 
34 

73 
SO 

65 
37 

56 
26 

71 
32 

77 
36 

70 
45 

78 
43 

84 
42 

77 
4  3 

73 
35 

64  .S 
34.5 

COLQUITT  2  E 

MBX 

4S 

21 

53 
30 

S3 
33 

47 

39 

57 
39 

S9 
26 

51 
27 

56 
28 

S7 
30 

64 

29 

70 
39 

74 
41 

68 

35 

71 
39 

66 
33 

50 
29 

55 
34 

76 
SO 

76 
38 

55 
26 

61 
34 

70 
39 

73 
47 

80 
44 

81 

52 

50 
35 

62.6 
35.3 

CUTHBERT 

MBX 

47 

22 

54 

25 

52 
31 

52 
40 

55 
40 

52 
20 

53 
28 

56 
27 

60 
31 

66 
29 

68 
30 

73 
36 

71 
53 

70 
33 

66 
41 

SB 
29 

53 
29 

70 
35 

71 
62 

66 
34 

56 
26 

70 
33 

71 
37 

70 
47 

79 
44 

80 
42 

78 
49 

57 
33 

63.4 
34.9 

FORT  GRINES 

MBX 
niN 

44 

24 

53 
25 

50 
26 

49 

38 

54 
40 

54 

23 

50 
24 

54 

25 

SB 
29 

63 
30 

66 
31 

74 

39 

71 
52 

69 
35 

69 
43 

S6 
29 

52 
29 

71 
38 

65 
46 

57 
27 

70 
35 

71 
42 

70 
46 

71 
47 

79 
45 

81 
45 

79 
44 

59 
35 

62.8 
35. 4 

LUnPKlN  2  SE 

MAX 
MIN 

nORCRN  I  H 

MBX 
MIN 

46 

22 

55 
23 

52 
31 

54 
42 

57 
35 

62 
27 

56 
28 

57 
28 

61 
33 

66 
30 

69 
31 

76 
33 

78 
44 

74 

33 

70 
38 

62 
31 

52 
28 

72 
35 

72 
SS 

64 

36 

65 
27 

72 
32 

75 
38 

72 
45 

60 
44 

84 
43 

81 
52 

70 
34 

65.9 
34.9 

PLBINS  SH  CH  EXP  STfi 

MBX 

2? 

23 

27 

30 

39 

23 

25 

25 

27 

26 

27 

29 

73 
44 

30 

70 
33 

6 1 
28 

47 

27 

5 1 
27 

70 
47 

72 
32 

51 
29 

55 
30 

68 
36 

71 
36 

68 
45 

77 
41 

79 
46 

68 
32 

60.4 

31 .6 

THOnPSVILLE  4  SE 

MBX 

52 
29 

54 

31 

56 
32 

57 
44 

60 
42 

59 
28 

.  58 
26 

59 
28 

61 
41 

68 
29 

75 
30 

75 
34 

72 
56 

73 
39 

73 
38 

69 
33 

58 
29 

76 
35 

76 
S2 

65 
40 

62 
27 

71 
30 

75 
38 

72 
48 

82 
39 

82 
40 

76 
45 

60 
36 

36.4 

SOUTH  CENTRAL  08 

nSHBURN  3  ENE 

MBX 

41 

25 

45 

26 

51 
27 

48 

33 

55 
42 

54 

26 

47 
24 

49 

25 

51 
25 

56 
29 

62 
31 

65 
33 

72 
50 

65 
35 

66 
36 

63 
32 

41 

30 

49 

30 

70 
44 

71 
37 

SO 
34 

52 
33 

65 
37 

71 
45 

67 
47 

75 
44 

87 
52 

67 
36 

59.1 
34.5 

COROELE 

MBX 

46 

19 

50 
22 

50 
27 

51 
36 

54 

40 

52 
2S 

50 
23 

51 
23 

56 
27 

63 
25 

67 
27 

74 

35 

73 
S2 

68 
31 

66 
38 

60 
31 

SO 
30 

70 
34 

72 
37 

68 
32 

54 

25 

66 
33 

74 
43 

68 
49 

77 
47 

79 
42 

77 
52 

67 
34 

62.3 
33.6 

OOUGLRS  2  ESE 

MBX 

47 

21 

48 

21 

57 
24 

52 
35 

54 
40 

58 
25 

51 
21 

53 
21 

58 

22 

59 
24 

66 
24 

70 
28 

74 
42 

67 
33 

69 
33 

70 
38 

50 
25 

52 
28 

73 
40 

74 

37 

52 
28 

55 
28 

68 
28 

72 
38 

71 
44 

79 
39 

82 
49 

70 
35 

62-5 
31.1 

FITZGERBLO 

MBX 

45 

27 

54 

28 

53 
33 

57 
38 

56 
43 

SS 
27 

52 
28 

54 

26 

58 
32 

65 
30 

69 
33 

73 
44 

70 
S4 

68 
38 

67 
45 

65 
33 

51 
29 

72 
37 

73 
51 

70 
36 

57 
32 

67 
36 

71 
43 

71 
49 

78 
46 

81 
47 

79 
53 

S7 
35 

63.9 
37.7 

MOMERVILLE   3  HSH 

MBX 

51 
21 

57 
29 

49 

36 

48 
45 

60 
42 

58 
28 

55 
25 

55 
29 

S5 
37 

65 
27 

70 
27 

74 

36 

67 
57 

65 
35 

73 
34 

70 
31 

53 
25 

61 

29 

75 
37 

57 
42 

57 
2S 

68 

27 

73 
28 

71 
50 

81 
41 

82 
38 

81 
40 

63 

64.1 
34.1 

LUMBER  CITY 

MBX 

41 

21 

49 
24 

58 
24 

54 

33 

61 
27 

61 
24 

68 
24 

67 
32 

70 
32 

73 
50 

74 

38 

S3 
28 

56 
28 

73 
33 

75 
42 

71 
42 

80 
45 

85 
54 

70 

65.2 
33-5 

MOULTRIE  2  ESE 

MBX 
MIN 

46 

24 

54 

28 

49 

34 

57 
43 

58 
45 

50 
28 

56 
26 

55 
27 

58 
22 

64 

28 

70 
29 

73 
38 

68 
49 

70 
35 

68 
34 

61 
30 

54 

28 

74 
34 

74 

37 

68 
39 

56 
26 

68 
28 

74 

38 

70 
46 

81 
49 

82 
41 

76 
41 

57 
35 

64.0 
34.4 

NfiSHVILLE  S  SSE 

MBX 
MIN 

48 

21 

64 

27 

55 
33 

57 
33 

58 
41 

56 
31 

53 
26 

52 
27 

65 
34 

65 
26 

74 

27 

73 
38 

69 
55 

67 
35 

70 
36 

59 
31 

51 
31 

72 
32 

73 
SO 

69 
39 

56 
27 

68 
26 

73 
35 

72 
41 

78 
44 

76 
46 

78 
59 

61 
35 

64.7 
35.2 

QUITMRN  2  NU 

MBX 
MIN 

TIFTON  EXP  STBTION 

MBX 

26 

27 

30 

38 

42 

25 

26 

26 

29 

29 

30 

32 

42 

33 

35 

31 

30 

31 

42 

38 

28 

32 

38 

48 

47 

44 

51 

68 

60.6 
34.5 

VSLOOSTfl  3  E 

MBX 

52 
19 

59 
28 

54 

35 

61 
41 

61 
42 

56 
29 

53 
23 

58 
27 

57 
36 

67 
24 

73 
25 

73 
36 

68 
51 

68 
34 

74 
34 

69 
31 

54 

23 

72 
35 

73 
49 

70 
44 

59 
24 

70 
24 

75 
54 

75 
47 

82 
40 

82 
40 

80 
51 

55 

66.1 
35.0 

SOUTHEBST  09 

BLHB  FBB  BP 

MBX 

47 

22 

54 
28 

54 

35 

60 
40 

56 
41 

51 
27 

53 
26 

54 

28 

57 
34 

65 
28 

70 
28 

72 
36 

67 
46 

68 
36 

70 
39 

58 
32 

51 
28 

71 
34 

73 
51 

62 
41 

56 
31 

66 
31 

72 
42 

70 
54 

77 
48 

82 
42 

69 
55 

57 
37 

62.9 
36-4 

BRUNSWICK 

MBX 

53 
25 

55 
33 

SB 
38 

61 
38 

61 
42 

60 
31 

56 
28 

53 
29 

SO 
35 

63 
30 

71 
31 

72 
33 

68 
38 

67 
28 

73 
42 

7J 
38 

53 
31 

71 
33 

75 
SO 

71 
47 

57 
33 

64 
34 

71 
43 

72 
S3 

81 
50 

82 
4S 

79 
58 

66 
40 

65.6 
37. B 

BRUNSWICK  FBB  BP 

MBX 
M  I N 

52 
27 

52 
34 

55 
43 

60 
46 

59 
43 

45 

31 

SO 
28 

49 

32 

46 

37 

60 
34 

53 
33 

67 
40 

66 
52 

57 
40 

71 
42 

51 
38 

52 
32 

69 
35 

73 
52 

58 
38 

55 
35 

60 
34 

67 
43 

71 
55 

73 
51 

68 
47 

69 
56 

59 
4  1 

59.9 
40.0 

FLEMING 

MBX 
M I N 

50 
19 

54 
24 

60 
29 

58 
39 

57 
43 

55 
25 

62 
21 

52 
23 

54 

28 

65 
23 

59 
25 

72 
32 

70 
52 

64 

33 

72 
33 

69 
35 

50 
28 

69 
26 

74 

52 

69 
44 

54 

26 

66 
26 

71 
34 

70 
55 

79 
49 

78 
40 

78 
55 

65 
37 

64 . 1 
34.1 

FOLKSTON  9  SW 

MBX 

51 
20 

58 
31 

54 
34 

60 
45 

61 
42 

SB 
26 

SS 
24 

57 
29 

SS 
3* 

65 
29 

71 
24 

74 
38 

73 
S2 

68 
37 

73 
34 

70 
34 

52 
26 

72 
28 

74 
49 

71 
43 

59 
25 

69 
27 

71 
29 

76 
45 

82 
39 

84 
40 

82 
54 

68 
38 

66 .5 
34.9 

FORT  STEWBRT 

MAX 

51 
22 

55 
27 

61 
33 

59 
40 

59 
43 

55 
26 

54 
24 

55 
26 

65 
28 

56 
32 

71 
30 

73 
36 

70 
54 

65 
35 

73 
41 

68 
34 

52 
28 

71 
29 

75 
52 

72 
44 

60 
30 

67 
30 

74 

37 

73 
51 

80 
49 

80 
42 

77 
57 

67 
37 

65 .6 
36.5 

GLENNVILLE 

MBX 

49 

24 

57 
25 

58 
32 

SB 
30 

60 
40 

5! 
26 

52 
24 

54 

26 

59 
30 

67 
26 

66 
30 

73 
37 

66 
49 

68 
26 

70 
42 

63 
32 

60 
27 

66 
30 

72 
42 

65 
40 

55 
30 

68 
32 

75 
39 

72 
54 

79 
52 

82 
43 

74 

56 

68 
36 

64 .5 
35.0 

JESUP  8  S 

MBX 

50 
20 

57 
24 

58 
30 

55 
39 

59 
39 

57 
24 

54 

21 

55 
24 

53 
30 

65 
24 

71 
25 

74 

33 

70 
SI 

65 
33 

72 
34 

70 
31 

52 
26 

71 
32 

75 
49 

72 
44 

55 
29 

69 
25 

75 
34 

69 
SI 

80 
43 

84 

39 

79 
57 

65 
38 

65 .4 

33.9 

NBHUNTB 

MAX 

50 
22 

58 
28 

56 
30 

58 
36 

60 
45 

59 
28 

55 
26 

55 
29 

56 
30 

66 
28 

70 
28 

73 
35 

70 
64 

58 
35 

72 
33 

71 
34 

52 
27 

71 
28 

73 
52 

70 
52 

70 
26 

68 
26 

75 
35 

72 
55 

73 
48 

76 
39 

77 
57 

66 
38 

65 .7 
35.9 

SBPELO  ISLAND 

MAX 
M I N 

52 
32 

54 

33 

58 
38 

60 
43 

60 
39 

55 
28 

49 

27 

49 

29 

48 

35 

58 
30 

64 

31 

70 
38 

67 
44 

51 
40 

73 
44 

65 
32 

51 
31 

60 
31 

74 
42 

69 
41 

56 
30 

58 
33 

66 
41 

71 
55 

76 
46 

76 
44 

76 
55 

64 

39 

37.6 

SBVRNNBH  USOR  PL  GRDN 

MAX 
MIN 

51 
19 

53 
22 

63 
27 

57 
38 

SB 
39 

54 

23 

52 
21 

58 
21 

59 
25 

62 
19 

66 
38 

69 
44 

66 
41 

62 
27 

73 
37 

71 
35 

51 
27 

70 
24 

71 
47 

69 
30 

SO 
24 

61 
21 

59 
29 

72 
47 

78 
42 

76 
34 

72 
48 

70 
32 

63 .6 
31 .6 

SnvRNNBH  HSO  BP 

MBX 
MIN 

51 
23 

51 
28 

61 
30 

55 
39 

58 
40 

49 

26 

49 

25 

51 
25 

56 
30 

64 

26 

69 
30 

72 
34 

68 
4S 

64 

37 

73 
44 

50 
35 

49 

29 

70 
32 

74 
54 

54 

38 

53 
31 

64 

32 

71 
40 

71 
58 

80 

51 

76 
45 

75 
52 

59 
38 

62.0 
36.3 

SBVBNNBH  BEBCH 

MBX 
MIN 

SURRENCT  2  WNW 

MAX 
MIN 

WflrCROSS  4  NE 

MAX 
niN 

47 

18 

52 
18 

60 
25 

S3 
31 

60 
3B 

60 
23 

54 

20 

56  56 
20  27 

SEE  REF 

55    67  73 
22    22  24 

ERENCE  NOTES 

75    70  66 
30     34  34 

FOLLOWING  ; 

74    SI  53 
34     25  25 

TBTION  INOEH 

72 
40 

76 
43 

54 
24 

57 
24 

70 
34 

75 
34 

73 
4S 

82 
38 

83 
38 

74 

35 

64.2 
29.5 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

GEORCIO 

FEBRUBRT  1977 


DAT  OF  MONTH 

U 

sini ION 

o. 

K 

o 
1  INI 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

a 

9 

10 

1 1 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(C 

CBLHOUN  EXP  STflllON 

4 

nfix 

37 

37 

39 

38 

44 

43 

41 

39 

41 

45 

41 

45 

44 

50 

47 

46 

45 

47 

51 

50 

47 

50 

53 

50 

55 

52 

60 

54 

46.1 

35 

35 

35 

35 

35 

39 

36 

36 

35 

35 

36 

39 

4  1 

42 

40 

42 

39 

39 

39 

41 

42 

40 

41 

45 

46 

46 

46 

44 

39 . 4 

47 

46 

52 

44 

53 

54 

S3 

53 

54 

57 

60 

58 

56 

63 

62 

6 1 

56 

55 

59 

63 

56 

59 

63 

61 

64 

67 

72 

60 

57  .4 

niN 

36 

35 

37 

38 

41 

41 

36 

36 

37 

38 

41 

50 

51 

41 

45 

39 

38 

43 

50 

52 

39 

43 

46 

52 

47 

60 

58 

40 

43.2 

4 

nBx 

44 

4? 

46 

42 

49 

49 

48 

48 

49 

51 

55 

54 

53 

58 

58 

57 

51 

51 

55 

58 

54 

S5 

58 

56 

58 

61 

66 

58 

53.0 

niN 

37 

37 

37 

38 

4  1 

37 

37 

37 

36 

40 

42 

46 

49 

42 

46 

4  1 

40 

44 

49 

4  1 

44 

47 

52 

48 

54 

58 

43 

43.6 

8 

nnx 

4  1 

40 

42 

40 

44 

45 

44 

44 

45 

48 

49 

50 

49 

52 

52 

52 

49 

48 

50 

53 

50 

SO 

52 

S3 

55 

56 

58 

56 

48.8 

niN 

39 

40 

39 

40 

40 

40 

40 

40 

41 

42 

44 

46 

49 

46 

48 

45 

43 

44 

48 

47 

45 

45 

49 

52 

50 

52 

55 

48 

44  .9 

MBHKINSVILLE 

4 

nnx 

49 

42 

44 

49 

47 

48 

47 

48 

49 

51 

50 

56 

57 

56 

56 

5 1 

54 

54 

63 

64 

52.0 

niN 

39 

37 

37 

38 

39 

38 

38 

33 

40 

39 

39 

47 

46 

46 

44 

42 

43 

46 

45 

- 

49 

41.3 

nlOVRLE  EXP.  SlflTlON 

4 

nnx 

43 

40 

45 

42 

47 

44 

45 

47 

50 

- 

_ 

56 

56 

57 

54 

50 

- 

52 

54 

57 

60 

65 

- 

64 

51.4 

(1IN 

31 

35 

35 

35 

36 

37 

37 

37 

38 

41 

45 

48 

43 

43 

43 

42 

41 

4S 

45 

48 

40.3 

PLBINS  SH  Cfl  EXP  STB 

4 

nBx 

44 

41 

47 

42 

42 

50 

49 

49 

50 

52 

5S 

55 

58 

60 

60 

60 

52 

52 

57 

61 

54 

55 

60 

58 

61 

65 

68 

62 

54.3 

37 

35 

37 

37 

41 

40 

38 

36 

36 

39 

40 

42 

46 

48 

46 

48 

44 

44 

46 

48 

43 

4  1 

44 

46 

51 

SO 

50 

47 

TiFrnu  pyp  ^TQTinu 

54 

53 

SB 

47 

56 

59 

62 

60 

62 

64 

66 

65 

63 

67 

71 

71 

64 

63 

64 

64 

65 

61 

68 

67 

65 

70 

72 

65 

42.  1 

niN 

36 

36 

37 

40 

44 

37 

37 

37 

37 

39 

39 

39 

46 

45 

45 

48 

44 

44 

46 

43 

40 

40 

41 

46 

49 

50 

48 

45 

4 

nflx 

53 

52 

56 

49 

56 

59 

59 

57 

60 

60 

63 

63 

64 

66 

68 

68 

63 

62 

64 

64 

65 

60 

6S 

65 

65 

69 

70 

66 

61  .8 

MIN 

41 

41 

42 

45 

49 

43 

43 

43 

43 

45 

45 

46 

51 

51 

51 

53 

50 

49 

52 

49 

46 

44 

47 

51 

54 

54 

S3 

51 

47.6 

8 

nBx 

47 

47 

50 

47 

51 

54 

S2 

51 

52 

54 

55 

55 

62 

60 

61 

61 

58 

56 

58 

59 

60 

55 

57 

57 

60 

62 

68 

63 

56.1 

dlN 

40 

41 

42 

44 

47 

43 

43 

43 

43 

45 

45 

46 

48 

51 

51 

52 

49 

49 

50 

48 

47 

47 

46 

50 

54 

54 

51 

52 

47.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

5  K  O 

- 

i 

_ 

o 

9 

n 
I  U 

1  1 

- 
1  6 

.  _ 
1  J 

1  4 

1  a 

1  b 

1 8 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

3 1 

■     ■  • 

NORTHNEST  01 

oi  1  ornnuQ  nan  i 

UIN[ 

4S 

43 

42 

23 

■ 

. 

159 

35 

37 

37 

38 

. 

120 

46 

59 

45 

44 

• 

■ 

• 

168 

54 

72 

42 

■ 

148 

1277 

CflLHOuN  Exp  station 

.10 

.03 

.05 

.11 

.02 

.14 

.09 

.06 

.05 

.04 

.32 

.02 

.02 

.06 

.18 

.01 

.06 

.23 

.  1  3 

.  1  3 

■  10 

■  24 

■  19 

■  20 

■  26 

.  1 2 

1271° 

HIN[ 

25 

19 

6 

35 

76 

61 

64 

16 

1 1 

e 

18 

1  4 

33 

13 

92 

66 

23 

34 

52 

76 

33 

49 

77 

106 

47 

57 

68 

68 

MAX 

47 

42 

43 

52 

51 

49 

43 

44 

55 

60 

60 

60 

63 

64 

63 

52 

SI 

65 

64 

58 

58 

66 

64 

66 

70 

75 

73 

63 

57.9 

niN 

33 

33 

33 

35 

39 

33 

33 

34 

37 

37 

39 

45 

42 

39 

39 

35 

34 

39 

39 

39 

35 

37 

47 

4B 

45 

48 

50 

39 

38.6 

■       ■  ■ 

NORTH  CENTRHL  02 

U  OF  on  PLI  SCIENCE  FN 

EVAP 

" 

■ 

.17 

.09 

.10 

.07 

.05 

■  10 

■  1  1 

■  08 

.17 

.13 

.  1  1 

.14 

.17 

.05 

.20 

.28 

.14 

■  08 

■  19 

■  49 

■  25 

■  24 

■  26 

.16 

4  .478 

HAX 

56 

55 

60 

62 

61 

52 

45 

58 

62 

57 

49 

62 

62 

63 

67 

71 

68 

56 

- 

niN 

34 

44 

44 

34 

36 

30 

31 

36 

41 

33 

32 

35 

39 

49 

43 

46 

46 

33 

- 

SOUTH  CENTRAL  OB 

TIFTON  EXP  STfll ION 

.05 

•  05 

.06 

■  13 

.02 

.10 

.10 

.10 

.10 

.  1 1 

■  12 

■  06 

.20 

.10 

.12 

.16 

.12 

.12 

.  1  4 

.23 

.14 

■  1  I 

■  18 

■  26 

■  17 

■  18 

■  17 

■  07 

3.47 

NINO 

52 

53 

37 

37 

eo 

88 

28 

43 

35 

26 

25 

25 

109 

44 

42 

73 

86 

71 

I  17 

1  15 

81 

38 

80 

143 

76 

46 

1  18 

79 

1850 

HflX 

90 

72 

96 

100 

100 

80 

91 

94 

76 

88 

96 

92 

100 

100 

95 

85 

60 

93 

96 

100 

98 

98 

90 

100 

100 

100 

100 

100 

92^5 

niN 

40 

28 

22 

66 

90 

34 

25 

28 

25 

26 

25 

24 

46 

31 

39 

38 

32 

38 

39 

45 

30 

31 

28 

46 

35 

22 

27 

78 

36^8 

SOUTHEAST  09 

SAVANNAH  HSO  AP 

EVSP 

.10 

•  14 

.0; 

.00 

.16 

.13 

.07 

.09 

.09 

■  12 

■  10 

■  20 

.05 

.12 

.19 

.16 

.09 

.13 

.18 

.26 

.18 

■  15 

■  15 

■  24 

■  26 

■  24 

■  07 

■  09 

3^81 

NINO 

S3 

56 

38 

52 

127 

61 

37 

55 

52 

35 

24 

46 

85 

42 

75 

66 

58 

89 

12S 

139 

80 

55 

73 

1  37 

98 

63 

99 

87 

2038 

nflx 

SI 

57 

55 

55 

62 

57 

54 

54 

56 

65 

69 

66 

69 

67 

73 

66 

57 

66 

72 

58 

60 

68 

74 

73 

76 

78 

75 

63 

64  ^6 

niN 

33 

37 

37 

42 

42 

36 

34 

35 

38 

35 

37 

41 

53 

41 

41 

40 

34 

36 

52 

47 

36 

38 

42 

58 

48 

47 

58 

39 

41  .3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CEOFIGIB 

FEBRUBRT  1977 


STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  1 

12 

1  3 

14 

15 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  CENTRRL  02 
BLSIRSVILLE  EXP  STB 

BLUE  RIDGE 

■      ■  ■ 

NORTHESST  03 

CLBTTON  1  SSH 

EflSI  CENIRBL  06 
HIDVILLE  EXP  STB 

SOUTHWEST  07 
BLBKELT 

THOnflSVlLLE  4  SE 

SOUTH  Cy^TRBL  08 
OOUGLBS  2  ESE 

QUITHBN  2  NH 

TIFTON  EXP  STBIION 

SOUTHEBST  09 
BLMB  FBB  BP 

BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FBB  BP 

JESUP  8  S 

SBVBNNBH  WSO  BP 

SURRENCr  2  HNW 

SNOWFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  ONO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 
WTR  EQUIV 

SNOWFBLL 
SN  ON  GND 

.  1 

T 
T 

.5 
•  S 

T 

T 

I 

T 

T 

SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING 


STBT ION 


INDEX 


STATION  INDEX 


GEORGIfi 

FEBRUfiRY  1977 


siniioN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

lij 
o 
<r 
z 

d 
en 
o 

LfiTITUOE 

LONGITUDE 

o 
cr 

LU 

OBSERVfiTlON 
TIME  fiND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

UJ 

PRECIP. 

EvflP. 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

1^  D  D  C  If  T  1    1  C 

0010 

08 

W I LCOX 

9 

32 

DO 

83 

18 

240 

8A 

C 

MRS-   MARY  E.  CAMPBELL 

RDR I RSV I LLE 

004  I 

01 

BRRTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

700 

7A 

C 

MRS  RNNRVENE  G  SIDRLL 

fl  I  LE  Y 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

1  I 

82 

34 

233 

5P 

5P 

5P 

H 

HRYWOOD  E  .  BOYD 

HLdHNT    J  5E 

0140 

07 

DOUGHERT  Y 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7A 

7A 

H 

TOMMIE  BRANTLEY 

RLLRTOONfl  0PM  2 

0I8I 

01 

BRRTOW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

8A 

8A 

8fl 

c 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RLMR  ERR  flP 

02 1  I 

09 

BRCON 

13 

3 1 

32 

82 

3 1 

198 

MID 

M  I  D 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

HLrnHKtMH   b  55W 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7A 

7R 

H 

SCOTT  C  .  CHAMBLEE 

HLrHHKt 1 iH   ^  NNW 

0221 

02 

FUL  TON 

5 

34 

07 

84 

18 

1  1  0 

c 

TEDDY  R  .  WALKER .   SR . 

HnfcRlCUS  4  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

10 

476 

5P 

7fl 

H 

BLANCHE  S.  RHYNE 

RMERICUS  EXP  STR  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

450 

c 

U.OF  OA. EXP. STR.  NRSY. 

HrrL 1 ND   1  NW 

031  I 

06 

COLUMB  I  P 

1  4 

33 

33 

82 

20 

360 

8A 

8A 

H 

ROY  D-  TRNKERSLEY 

HbrlBUKN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

1  6 

31 

43 

83 

37 

435 

8A 

8A 

H 

BILLY  J.  WILLIRMS 

H 1 HENb   WSO  HP 

0435 

02 

CLRRKE 

1  0 

33 

57 

83 

19 

802 

MIO 

MIO 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RTK I NSON  2  E 

044  1 

09 

BRANTLEY 

I  3 

31 

I  4 

81 

49 

70 

7R 

MRS  LATRELLE  A  GURLEY 

RTLRNTR  BOLTON 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7R 

CHARL I E  H  KEEL  I NG 

RTLRNTR  kSO  flP  R 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

lOIO 

MID 

M  I  D 

H  J 

NATL  WEATHER  SEf»VICE 

RUGUSTfl  WSO  flP  R 

0495 

06 

R I CHMOND 

1  4 

33 

22 

81 

58 

I  48 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WERTHER  SERVICE 

DHlNBRlUGt   5  NNE 

0581 

07 

DECATUR 

6 

30 

59 

84 

33 

I  10 

7A 

7R 

c 

H 

LESTER  J  PIERCE 

dHLL  (jKuUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1  1  00 

7R 

MRS.  ESTELLE  GROGRN 

DtHVcKUHLt    1  t 

0746 

01 

MURRRY 

I  2 

34 

56 

84 

50 

740 

8A 

J  MILBURN  WHEAT 

bt LL  V 1 L  L t 

0787 

09 

EVANS 

1  I 

32 

09 

81 

58 

185 

c 

MRS  GRACE  F  HEARN 

DLHIKdvILLc    tXr  blH 

0969 

02 

UN  ION 

7 

34 

51 

83 

56 

I9I7 

8A 

8A 

H 

GEORGIA  MTN.   EXP.  STA. 

t3L Hr\  t  L  T 

0979 

07 

ERRLY 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7A 

7A 

H 

LOWREY  S.  STONE 

Q  1  lie     D  I  n  P  c 

dLUc    K 1  Due 

1024 

02 

FRNN  I  N 

7 

34 

52 

84 

19 

1  760 

7P 

7P 

H 

P.  B-  CARRUTH 

BOWMAN 

1  I  32 

03 

ELBERT 

I  4 

34 

12 

83 

02 

785 

7A 

GARNETT  H.  BARTON 

BROOKLET    1  W 

1 266 

06 

BULLOCH 

I  1 

32 

23 

8  I 

4  1 

190 

6P 

u  r 

H 

W.  C.   CROMLEY  JR. 

DDI  1  M  C  1  1  I  C  U 

dKUNoW  1  L  r\ 

1340 

09 

GL  YNN 

2 

31 

10 

81 

30 

1  3 

5P 

5P 

c 

H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

□  DiiMCiiTPLf    cnn  no 

□KUNbWlLK   r HH  HP 

1345 

09 

GLYNN 

2 

31 

09 

81 

23 

1  4 

MIO 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BURTON  DRM 

1413 

03 

RRBUN 

1  4 

34 

47 

83 

33 

1  770 

c 

GEORGIA  POWER  CO. 

BUTLER 

1425 

04 

TRYLOR 

6 

32 

33 

84 

1  4 

625 

7A 

THOMAS  F.  MATHEWS 

PQI    UinilM     CVD  CTriTTHM 

LHLnUUN   tXr    bIHl lUN 

1  474 

01 

GORDON 

1  2 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

6P 

6P 

G 

NW  GA.  EXP.  STATION 

P  Q  M  T  1  1  n 

LHn 1 L  L  H 

1500 

07 

M I TCHELL 

6 

31 

14 

84 

13 

175 

6P 

7fl 

H 

CHARLES  L  KELLEY 

P  Q  M  T  n  M 

L  HiN  1  UN 

1585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

14 

84 

30 

870 

BR 

c 

JOHN  T.  HOLBROOK 

P  Q  D  M  P  Q  ^/  T  1   1   C     O  Kl 

1619 

03 

FRANKL  I  N 

I  4 

34 

26 

83 

1  4 

910 

7R 

c 

MRS  JANICE  E.  VOYLES 

CRRROLLTON 

1640 

04 

CARROLL 

17 

33 

36 

85 

05 

985 

6P 

6P 

c 

H 

CITY  OF  CRRROLLTON 

CARTERS  2  SW 

1657 

0 1 

MURRAY 

12 

34 

35 

84 

4  3 

710 

ft  Q 
O  n 

RUFUS  P.  DONALDSON 

L  HK  1  t  Kb  V  i  L  L  t 

1665 

01 

BRRTOW 

1  2 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RADIO  STRTION  WKRW 

LhK I tKbV 1 LLE   3  bW 

1670 

01 

BARTOW 

5 

34 

09 

84 

51 

700 

7fl 

GRANVEL  P.  TATUM 

PQ\/P     QPDTMPC     J*  CCll 
LHVt.     OrKlNljb     4  bbW 

1715 

01 

POLK 

4 

34 

03 

85 

21 

800 

c 

MRS.  GRADY  DEMPSEY 

pcriQDTni  iKi 
LLUHK 1 UWN 

1732 

01 

POLK 

4 

34 

01 

85 

15 

785 

6P 

BR 

H 

RALPH  H.  AYERS 

Lnrl  1  OnUK  1  n 

1856 

01 

MURRAY 

1  2 

34 

46 

84 

47 

765 

7R 

c 

MRS.   LOIS  J.  COLE 

P U I P k Q M Q  1  1  P Q  ooou 

1906 

01 

WALKER 

I  8 

34 

55 

85 

1  7 

760 

7R 

TVA-566 

picpn   1  CMC 
LloLU    /  tNt 

1944 

01 

MURRAY 

1 2 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

CHARLIE  L.  SILVER 

Pi   QVTflM     1  ceil 

LLHY  1  UN    1  bbW 

1982 

03 

RRBUN 

I  4 

34 

52 

83 

24 

1880 

5P 

5P 

H 

CARROLL  LEE 

CLERMONT  3  WSW 

1998 

02 

HRLL 

3 

34 

27 

83 

49 

I  346 

c 

MRS.    FRNNIF   M     n   KFI  1  FY 

CLEVELAND 

2006 

02 

WHI  TE 

3 

34 

36 

8  3 

46 

1570 

OH 

MISS  MARY  LOU  SUTTON 

rmmiTTT  o  c 

L  ULUU 111    ^  t 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

ID 

84 

46 

153 

8A 

8A 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

LULUnDUO    WoU    Hr  K 

2166 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

31 

84 

56 

385 

MID 

MID 

c 

HJ 

WSO  COLUMBUS 

P  n  M  M  C  P  P  C     A     M  M  LI 

2180 

02 

JRCKSON 

1 0 

34 

15 

83 

29 

750 

7A 

7R 

H 

JOE  NEISLER 

pnni  T  np c 

2238 

07 

THOMAS 

8 

31 

01 

83 

52 

250 

c 

C   W.   ELLINGTON.  JR. 

L  UnUL  L  C 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CO.   POWER  COMM. 

p npkic  1   T  Q 
L  Ur\  INL  L  1  H 

2283 

03 

HRBERSHRM 

1  4 

34 

31 

83 

32 

1470 

6P 

7A 

H 

MRS.  BOBBIE  C  FOSTER 

p  n  \/  T  M  p  T  n  M 
L  U  V  1  rsiU  1  UN 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

8A 

H 

JACK  L.  CHAPMAN 

r  1 IMM  I  MP 
L.  U 1  1 1  1  I  IN  Lj 

2408 

02 

C  f>  D  C  V  T  LJ 

r  URSY  T  H 

3 

34 

12 

84 

08 

1  320 

8A 

MILES  M.  WOLFE 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

8R 

MRS      R7I  FF    R  nOVI^ 

CUTHBERT 

2450 

07 

RRNDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

UHnL  UN t  UH 

2475 

02 

LUMPK I N 

3 

Q 

O  J 

59 

1430 

7fl 

7R 

H 

MRS.   JOE  W.  WOODWARD 

UnnLUfNtUH    J  NNW 

2479 

02 

LUMPK I N 

1  2 

34 

35 

84 

00 

1390 

c 

JAMES  E.  FORTNER 

riQI   1   QC     1  KIC 

UHLLHb    /  Nt 

2485 

01 

PRULD I NG 

5 

33 

59 

84 

45 

I  100 

7R 

7R 

c 

H 

L  DOUGLRS  GRIFFITH 

n □ 1  TOM 

2493 

01 

WH I TEF I  ELD 

1  2 

34 

46 

84 

57 

720 

BR 

8R 

H 

MRS  RNNR  G  RNOREWS 

r>Q  M  \/  T  1  1  c 
UMIN  V  1  L  L  t 

2532 

05 

TW I GGS 

I  0 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

EARL   T.  SMITH 

n  Q  Li  c  r  1 M 
UHHoUN 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7R 

CEORGE  H.  CHARTIER 

2578 

02 

ORWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1  370 

7fi 

c 

MRS  .    THELMA  F .  COX 

DOCTORTOWN   1  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

I 

31 

39 

81 

51 

80 

7fl 

R.   C.  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

5 

31 

42 

83 

53 

256 

MRS.   SARA  L.  HILL 

OONRLSONVILLE   1  S 

2736 

07 

SEMI NOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

I  35 

8R 

KUtJLKI    P.  HKMSiRQNG 

DOUGLAS  2  ESE 

2783 

08 

COFFEE 

13 

31 

30 

82 

49 

212 

7A 

7R 

H 

JOHNNY  S  PHILLIPS 

DOUGLflSVILLE 

2791 

04 

DOUGLRS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8R 

LEONA  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

I  I 

32 

35 

81 

43 

103 

BR 

WARREN  W.  WYANT 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


c  T  n  T  T  n  M 
O  1  n  1  1  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1  1  M  T  Y 
L  U  U  IN  1  1 

DRRINROE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRT  ION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

nocpp wpp 

UUOLIx  V  l_l\ 

TEriP  . 

(L 

(_) 

K 

0. 

(C 
UJ 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

215 

8R 

BR 

H 

WILIFORD  P.  NRLLEY 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

10 

32 

33 

82 

54 

204 

c 

CITY  OF  DUBLIN 

EflSTMfiN   I  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

12 

400 

8R 

BR 

H 

CR.  FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

31 

34 

84 

44 

305 

C 

JESSE  L.  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7R 

A.   D.   MC  CLAIN 

ELL  I  JflY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

4  1 

84 

29 

I  300 

7R 

ALFORD  G-  DOVER 

EMBRY 

3147 

0  I 

PAULDING 

1  7 

33 

52 

84 

59 

1  200 

8R 

MISS  JANET  RLLGOOO 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

16 

84 

17 

925 

lOR 

lOR 

lOA 

GH 

U.   OF  GA.   EXP.  STATION 

FfllRMOUNT 

3295 

01 

GORDON 

12 

34 

26 

84 

42 

740 

8R 

MRS  ONEDR  F.  VINCENT 

FPRGO 

3312 

08 

CL  INCH 

16 

30 

4  I 

82 

34 

I  1  5 

C 

ST.  REGIS  PRPER  CO. 

FITZGERALD 

3386 

08 

BEN  HILL 

15 

31 

43 

83 

15 

371 

5P 

5P 

H 

CITY  FIRE  DEPT  . 

FLEMING 

3409 

09 

L  IBERTY 

2 

31 

53 

81 

25 

20 

4P 

4P 

C  H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FOLKSTON   3  SW 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82 

02 

30 

Bfl 

C 

LOTT  W.  TURNER 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH  6  NNW 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

07 

83 

59 

600 

6P 

6P 

H 

CITY  OF  FORSYTH 

F  riR  T    fiQ  I  NF  9 

3516 

07 

CLAY 

3 

31 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

H 

MRS.   MAYME  R.  HAYES 

FORT  STEWRRT 

3538 

09 

LIBERTY 

1  1 

3  I 

52 

8 1 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FRRNKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

BR 

ROBERT  L  WILSON 

CRINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

51 

1  170 

7R 

7R 

H 

WILLIAM  A.  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

I  1 

33 

14 

82 

36 

540 

7R 

MRS.  SUSAN  G.  BRRDOY 

CLENNVILLE 

3754 

09 

TATTNALL 

I 

31 

56 

81 

55 

170 

6P 

6P 

H 

DON  P.  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGRN 

10 

33 

28 

83 

27 

570 

7R 

ROBERT  H.  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON  4  W 

4033 

04 

HARRIS 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7R 

C 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HflRRLSON 

4070 

04 

COWETA 

6 

33 

1  4 

84 

34 

840 

C 

MRS.   RUTH  T.  GRBLE 

HQR  T  UF 1  1 
n  M  r\  1  M  c  L  L 

4133 

03 

HART 

1  4 

34 

21 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

RALPH  0.  SCOTT 

HRWKINSVILLE 

4  170 

05 

PULflSK I 

9 

32 

I  7 

83 

28 

245 

8R 

8R 

GH 

MRS.   CLIFFORD  MCLENDON 

HRZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

31 

52 

82 

36 

250 

C 

SOIL  CONSERVRTION  SERV 

HELEN   I  ESE 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

BP 

6P 

H 

COMER  L  .  VRNDIVER 

HOMERVILLE  3  WSW 

4429 

08 

CLINCH 

16 

31 

02 

82 

48 

187 

5P 

6P 

GH 

UNION  BRG-CRMP  CORP. 

IRWINTON  4  WNW 

4594 

05 

WILKINSON 

10 

32 

50 

83 

1  4 

515 

5P 

5P 

GEORGIR  FORESTRY  COMM. 

JHCKSON  DRM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

51 

430 

C 

GR.   POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNW 

4548 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1465 

6P 

8R 

H 

HOWARD  L .  DILBECK 

JASPER 

4651 

02 

PICKENS 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

C 

RMICALOLA  EL  MSHP  CORP 

JESUP 

4671 

09 

WAYNE 

I 

31 

37 

81 

53 

100 

C 

CITY  OF  JESUP 

ipcnp    o  c 

J  c  Q  u  r    □  J 

4676 

09 

WAYNE 

I 

31 

29 

81 

53 

100 

5P 

5P 

H 

RRIINS      Pill  P   4   PAPER  PH. 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84 

1 5 

1310 

C 

MRS.   LRVERN  C.  KINCRIO 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

31 

84 

21 

930 

8R 

CICERO  W.  SWINT 

JUL  lETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7fl 

MRS  DOROTHY   I  MERCER 

KENSINGTON 

4802 

01 

WALKER 

18 

34 

47 

85 

22 

850 

7fl 

TVR-722 

KINGSTON 

4854 

01 

BRRTOW 

5 

34 

1  4 

84 

56 

730 

7R 

MRS.   ELIZRBETH  D.  BROWN 

LA  FAYETTE 

4941 

01 

WRLKER 

4 

34 

42 

85 

17 

820 

8R 

BR 

C  H 

CHRRLES  M.  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

01 

715 

5P 

7R 

C  H 

RRY  J.  RELIHRN 

LEXINGTON   1  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

14 

33 

53 

83 

08 

760 

BR 

c 

JOSEPH  A.  CAREY 

L  INCOLNTON 

5204 

03 

L  INCOLN 

14 

33 

47 

82 

28 

510 

BR 

JRMES  C  BLRCKWELL 

iniiisviiiF  ^  ^ 

LUUIOVILLLI     J  □ 

5314 

06 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

C  H 

p.i  PsmpK-  iFFF  UNIT  r.Fr 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFRIR 

9 

3  I 

55 

82 

4  1 

I  20 

7R 

7R 

H 

W  R  CRRVER 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWRRT 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

BP 

6P 

C  H 

PERRY  T.  USHER 

MACON  WSO  AP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

C  HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

MRRSHALLV ILLE 

5550 

04 

MRCON 

6 

32 

27 

83 

56 

186 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MARSHALLV ILLE 

MAYSVILLE 

5633 

02 

JRCKSON 

10 

34 

15 

83 

34 

920 

7R 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 

METIER 

581  1 

06 

CRNDLER 

I  1 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

MIDVILLE 

5858 

05 

BURKE 

I  1 

32 

49 

82 

14 

175 

7R 

PHILIP   I  GRMBRELL 

MIDVILLE  EXP  STA 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GR.  BRANCH  EXP.  STR. 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

7R 

7fl 

H 

MRS  WILLETTE  B  HORNE 

M  I  1  1  F  M    A  M 
1  I  i  L  L  L  I*!    **  IN 

5882 

06 

IF  M  K  I  M 
J  L.  IN  r\  i  IN  o 

1  1 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KFRMTT      1  ruDMPP 
r\Lr\lli  1     J.  UnMNLL 

MILLHAVEN-WADE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

14 

32 

56 

81 

30 

100 

BR 

MILTON  R.  REODICK 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7R 

CITY  FIRE  DEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

BR 

GEORGE  FOWLER 

MONT ICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

41 

655 

7R 

7R 

H 

POSTMRSTER 

MORGRN   1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CRLHOUN  PUB.  WKS .  CRMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7R 

CLRRENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQUITT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO  STRTION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7A 

GRRLRND  L.  GILLIS 

NAHUNTA 

6219 

09 

BRANTLEY 

I  3 

31 

1  I 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

31 

08 

83 

13 

238 

5P 

5P 

H 

GR.  FORESTRY  COMM. 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

14 

32 

37 

81 

28 

145 

6P 

6P 

H 

MRS  MARY  A.  POLK 

NEWNRN 

6335 

04 

COWETA 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7R 

H 

JRMES  0.  HRRDIN.  JR. 

NORCROSS  3  NW 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33 

58 

84 

16 

940 

7R 

MRS  MILDRED  H  OEMPSEY 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


GEORGIfi 

FEBRUARY  1977 


STATION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  RND 
THBLES 


OBSERVER 


PATTERSON 
PEARSON 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

PRESTON 

QUITMAN  2  NW 

RESflCA 

RINGGOLD 

ROME 

ROME  8  SW 

ROME  WSO  RP  I 

SANOERSVILLE 
SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 
SAVANNAH  WSO  AP  I 
SAVANNAH  BEACH 
SILOAM 
SPARTA  3  NW 
ST  ILLMORE 
SUMMERVILLE   1  SSW 
SUNNYSIDE 

SURRENCY  2  WNW 
SWAINSBORO 
SWEET  GUM 
SYLVANIA 
TALBOTTON   I  NE 
TRYLORSVILLE 
THE  ROCK 
THOMASTON  2  S 
THOMASVILLE   4  SE 
TIFTON  EXP  STATION 

TOCCOA 

TRAY  MOUNTAIN 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

VALDOSTA  3  E 

VRLDOSTA  4  NW 

WALESKA 

WARRENTON 

WASHINGTON 

WATKINSVILLE  ARS 

WAYCROSS  4  NE 


WAYNESBORO  2 
WEST  POINT 
WINDER   1  SSE 
WOODBURY 
WOODSTOCK 


NE 


6838 
6879 
7087 
7201 
7276 
7430 
7489 
7600 
7605 
7610 

7777 
7808 
7842 
7847 
7860 
8064 
8223 
8351 
8436 
8460 

8476 
8496 
8504 
8517 
8535 
8500 
8657 
8561 
8666 
8703 

8740 
8805 
8950 
8972 
8974 
9077 
9141 
9157 
9169 
9186 

9194 
9291 
9456 
9506 
9524 


PIERCE 

ATK INSON 

SUMTER 

WEBSTER 

BROOKS 

GORDON 

CATOOSA 

FLOYD 

FLOYD 

FLOYD 

WASHINGTON 

MC  INTOSH 

CHATHAM 

CHATHAM 

CHATHAM 

GREENE 

HANCOCK 

EMANUEL 

CHATTOOGA 

SPALDING 

APPL  ING 

EMANUEL 

FANNIN 

SCREVEN 

TALBOT 

BARTOW 

UPSON 

UPSON 

THOMAS 

TIFT 

STEPHENS 

TOWNS 

OCONEE 

LOWNDES 

LOWNDES 

CHEROKEE 

WARREN 

WILKES 

OCONEE 

PIERCE 

BURKE 

TROUP 

BARROW 

MERIWETHER 

CHEROKEE 


12 


31  23 

31  18 

32  03 
32  04 

30  48 
34  34 
34  55 
34  15 
34  10 
34  21 

32  58 

31  24 

32  00 
32  08 

32  00 

33  32 

33  19 

32  26 

34  27 

33  20 

31  44 

32  35 

34  58 
32  45 
32  42 
34  05 
32  58 

32  52 

30  48 

31  29 

34  35 
34  48 

33  52 
30  51 

30  52 

34  19 
33  25 
33  44 
33  52 

31  15 

33  07 

32  52 

33  59 
32  59 

34  07 


82  08 

82  51 
84  22 

84  32 

83  35 

84  57 

85  07 

85  09 
85  16 
85  10 

82  49 
81  17 
81  16 

81  12 

80  51 

83  06 

83  01 

82  13 
85  22 

84  17 

82  14 

82  22 
84  13 

81  39 
84  32 
84  59 
84  14 
84  19 

83  54 
83  32 

83  19 
83  42 
83  32 
83  14 

83  20 

84  33 

82  40 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801.  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  es^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  dayliKhl  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is^  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,  "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  houi's  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  c 1 imatological  standard  normals  based  on  the  period  19^1-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,   unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil   thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 

Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,   direction  unknown.     Type  of  thermo- 

meters unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph.   Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will   be  carried  only  in  the  June  and  December   issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   ''xcept  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Onlsslon  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
t   DRAINAGE  CODE:      1-ALTAHAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATI LLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     55,10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40^  single  copy;  30P  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville ,   N.   C.   28801.       Attn :  Publications. 
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4 

5 
3 

DIVISION 

54  .6 

3.6 

10  .27 

4  . 28 

■  0 

NORTH  CENTRAL 

02 

BLPHBRETTB  5  S5W 
ATHENS  WSO  HP 
BTLBNTH  HSO  BP 
BLBIRSVILLE  EXP  STB 
BLUE  RIDGE 

R 

65.6 
67.6 
66  .0 
61  .3 

38.3 
46.1 
44.5 
35.5 

52.0 
56.9 
55 . 3 
48  .4 

5.1 
4  .2 
2.8 

80 
82 
80 
78 

16 
15 
15 
16 

22 
27 
24 
15 

2« 

1 

1 

1 

400 
248 

300 
508 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

9 
4 
4 

0 
0 
0 

Q 

10.73 
5.99 
6.28 

13.00 

.29 
.44 

6  .97 

4.49 
1  .78 
1  .38 
4  .45 

30 
21 
21 
13 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 

10 
8 

10 

1 1 

4 

5 
6 
8 

4 

1 

2 
4 

COMMERCE  4  NNH 
OSHLONEOfl 
GAINESVILLE 
HELEN  1  E5E 
JBSPER   1  NNH 

67. 9n 
63.5 
65.5 
65.4 
64  .9 

44  .2M 
39.9 
42  .4 
40.3 
43.8 

56  .  IM 
51.7 
54  .0 
52.9 
54  .4 

2.7 
3.2 

4.5 

83 
80 
80 
83 
60 

16 
16 
16 
15 
15 

2  1 
23 
19 
23 

1 
1 
1 
1 

247 

403 
333 
369 
324 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 
5 
6 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

8.35 
15.43 

9.91 
15  .24 
12.81 

8.23 
3.64 

6.38 

3.09 
6.28 
4  .44 
3.75 
4  .25 

30 
30 
30 
30. 
30 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 
Q 
0 
0 
0 

9 

12 
12 
9 

6 
7 
3 
9 
6 

3 
4 
3 
5 
4 

U  OF  Gfl  PL T  SCIENCE 
HINDER   I  SSE 

F  M 

88.3 
67.6 

45  .8 
43.1 

57.1 
55. 4 

82 
82 

IS 
15 

26 
24 

1 
1 

252 
298 

0 
0 

0 
0 

4 

6 

0 
0 

6.52 
8.60 

I  .30 
2.00 

21 
22 

.0 
.0 

0 
0 

1 1 
1 1 

7 
7 

1 
4 

DIVISION 

S4  .0 

3.5 

10.26 

4  .15 

.0 

NORTHEAST 

03 

CLflrTON  I  SSW 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 
HARTHELL 
TOCCOH 

65.3 
69.7 
69.3 
68.4 

40.8 
42.7 
46.0 
4  1.7 

53.1 
56.2 
57.7 
55.1 

3.6 

4  .8 
3.0 

80 
63 
83 
84 

IS 
15 
15 
15 

20 
22 
30 
22 

1 
1 

8» 
23. 

363 
275 
234 
307 

Q 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

6 
6 
3 
5 

0 
0 
0 
0 

1  4  .06 
7.72 
5.84 

12.93 

7.62 

-  .06 
6.12 

4  .93 
1  .60 
1  .80 
4  .41 

30 
22. 
22 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

10 
9 
8 
9 

6 
6 
5 
7 

4 

3 
3 
4 

HBSHINGTON 

69.2 

42.6 

55.9 

3.2 

84 

16 

27 

2. 

280 

0 

0 

7 

0 

7.72 

2.26 

1  .95 

I  3 

.0 

0 

8 

6 

3 

DIVISION 

55.6 

4.5 

9  .65 

3.39 

.0 

HEST  CENTRBL 

04 

CBRROLLTON 
COLUMBUS  WSO  AP 
EXPERIMENT 
GREENVILLE  2  NNW 
LA  GRANGE 

R 

71  .9 
66 . 3 

71  .9 

48  .4 
46.0 

46  .5 

60.2 
56  .2 

59.2 

4.8 
3.6 

4.7 

82 
81 

84 

15 
16 

31* 

29 
28 

25 

1 
1 

8 

183 
278 

219 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

1 
3 

5 

0 
0 

7.92 
9  .09 

10.42 

1  .89 

3  .02 

4  .09 

1  .66 
2.80 

2.31 

12 
22 

31 

.0 
.0 

.0 

0 
0 

9 

9 

10 

6 
6 

4 

3 

5 

MARSHBLLVILLE 
NEHNBN 
SUNNYSIDE 
TALBOTTON  1  NE 
THOMASTON  2  S 

69.1 

72.6 

45.3 
45.3 

57.2 
59.1 

3.6 

81 
87 

18* 
IS 

27 
24 

1 

1 

245 

202 

0 
0 

0 
0 

3 
4 

0 
0 

1  I  .95 
9.73 

6.01 

2.41 
1  .65 

31 
21 

.0 

.0 

0 
0 

1  1 
12 

8 
8 

5 
4 

WEST  POINT 

DIVISION 

58.4 

4  .  1 

9.82 

3.69 

.0 

CENTRAL 

05 

AILET 
COVINGTON 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  H 
FORSYTH  6  NNH 

69.3 
72  . 3 
73.0 
70.5 

46.1 
43.0 
50. DM 
44  .9 

57. 7 
57  . 7 
61  .SM 
57.7 

4.9 
.8 
4  .2 

84 

85 
85 
85 

15 
19« 
20 
15 

24 
24 

30 

27 

1 
I 
1 

9- 

234 
247 
163 
24; 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

3 
7 
1 

6 

0 
0 
0 
0 

6.42 
9.46 
6.99 
8.83 

.36 
4.19 
1  .76 

1  .48 
2.45 
1  .55 
2.10 

22 
7 
4 

13 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

9 
7 
8 
1  1 

7 
7 
6 
8 

2 
5 
3 
2 

HHWKINSVILLE 
IRWINTON  4  WNH 
MflCON  HSO  AP 
MILLEDGEVILLE 
MONT ICELLO 

R 

73.6 
73  .3 
71  .6 
70.5 
68.3 

44  .9 
47. 3M 
47.9 
41  .9 
46  .7 

69.3 
6C .  3M 
89. 8 
56.2 
57.5 

2.3 

3.3 
2.7 
3.9 

88 
88 

r  66 

86 
87 

17 
1 5 
15 
16 
17 

25 

29 
23 
33 

1 

1 
2 
I 

210 

190 
286 
245 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
3 
9 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8  .74 
10.21 
7.89 
8.30 
8.93 

3.61 

2  .74 
?  .25 
2.97 

2.90 
4  .44 
2.92 
2  .76 
2.00 

22 
2  1 
21 
22 
22 

.0 
.0 
.0 
.  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
9 

7 

6 
7 

5 
6 
6 

2 

2 
2 
5 

SANDERSV I LLE 
SILOAM 

70  .4 

70.2 

47.8 
47  .7 

59.1 
59.0 

4  .8 

84 
84 

15 
15 

25 
26 

1 
1 

212 
210 

0 
0 

0 
0 

4 
4 

0 
0 

10.25 
6.46 

.57 

2.32 
1  .70 

I  3 

22 

.0 

.0 

0 
0 

9 
7 

7 
6 

4 

2 

DIVISION 

58.7 

3.4 

8.4  1 

2  .95 

.0 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING  I  NH 
AUGUSTA  WSO  AP 
BROOKLET   1  H 
LOUISVILLE  3  S 
METTER 

R 

69.3 
71  .7 
72.4 
71  .8 
75.2 

44  .4 
46  .6 
SI  .5 
48  .7 
50.9 

56.9 
59.2 
62.0 
60.3 
63.  1 

4  .6 
3.6 
4  .0 

83 
84 

85 
83 
87 

16 

16» 

16 

16- 

16* 

22 
27 
33 
29 
32 

2 
1 
1 
1 
1 

262 
206 
ISO 
174 
137 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
0 
3 
I 

0 
0 
0 
0 
0 

7.67 
8.18 
5  .98 
8  .44 
8  .30 

3.51 
2.61 
3.39 

2.20 
2.46 
1  .70 
1  .90 
2.24 

22 
21 
31 
22 
4 

■  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
9 
8 
0 
8 

5 
6 
5 
7 
7 

2 
3 
4 
3 
2 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STflTION  AND  DIVISIONAL  DATA  oeorgir 


STnilON 

TEMPERATURE 

PREC IPI TflT ION 

u  X: 
a  c 

s 

a 

c 

; 

r 

a 

S  1 

5 

S 

S 

° 

i 
° 

NO 

OF 

DOTS 

H 

o  u. 

s 
5; 

1 

S 

SNOW 

SLEET 

NO. 

OF 

OATS 

niN. 

MRX.  OEPTH 
ON  GROUND 

° 

o 

"= 
o 

— ZT 
g 

si 

11 

tllOVILLE  EXP  STfl 

M 

45 

.7M 

M 

90 

31 

29 

1 

I 

0 

3 

0 

3.18 

22 

.0 

0 

MILLEN  i  H 

73.2 

46 

.5 

59 

9 

2.8 

86 

16* 

24 

I 

196 

0 

0 

6 

0 

I  .69 

21 

.0 

0 

NEHINCTON  2  NE 

SMRINSBORO 

73  .7 

48 

.  4 

61 

1 

86 

15 

26 

I 

163 

0 

0 

3 

0 

8  .97 

2  .40 

4 

.0 

0 

9 

7 

3 

unRRENTON 

70  .7 

44 

.7 

57 

7 

3.2 

86 

I  6 

29 

2» 

236 

0 

0 

6 

0 

9.10 

3  .67 

2.30 

22 

.0 

0 

8 

7 

3 

WRYNE5B0R0  2  NE 

71.1 

43 

.2M 

57 

2M 

85 

I  6 

25 

2« 

258 

0 

0 

6 

0 

7.13 

2.01 

22 

.0 

0 

8 

6 

2 

DIVISION 

59 

7 

3.3 

8.10 

3.22 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTHWEST  07 

flLBBNT  3  SE 

74  .0 

47 

.  1 

60 

6 

1  .7 

87 

21 

28 

1 

180 

0 

0 

3 

0 

6-68 

I  .  19 

I  .62 

7 

.0 

0 

7 

6 

3 

BMERICUS  4  ENE 

72.4 

49 

.9 

61 

2 

4.1 

85 

15 

31 

1 

172 

0 

0 

1 

0 

7.99 

2.58 

2.60 

22 

.0 

0 

6 

4 

4 

BniNBRIOGE  5  NNE 

BLHKELr 

74  .  IM 

48 

.8M 

61 

SM 

3.0 

86 

20 

34 

2* 

1  57 

0 

Q 

0 

0 

6  .57 

.44 

.0 

0 

I.  HFl  i  LLH 

75.8 

SI 

.3 

63 

6 

3.2 

89 

19 

29 

1 

126 

0 

0 

2 

0 

8.01 

2.52 

3.92 

7 

.0 

0 

6 

4 

2 

COLQUITT  2  E 

L  U 1  not  K 1 

73.7 

50 

.6 

62 

2 

85 

19  + 

32 

1 

1  47 

0 

0 

1 

0 

8.13 

I  .63 

22 

.0 

0 

9 

6 

5 

FORT  CHINES 

73.8 

52 

.3 

63 

1 

4  .9 

86 

19 

34 

1 

130 

0 

0 

0 

0 

8.45 

2.48 

I  .85 

21 

.0 

0 

9 

6 

5 

LUMPKIN  2  SE 

7. IS 

I  .72 

13 

.0 

0 

9 

4 

4 

nORGRN   1  M 

75  .8 

SI 

.5 

63 

7 

91 

19* 

33 

1 

1  1  7 

2 

0 

0 

0 

7  .29 

1  .90 

5 

.0 

0 

8 

6 

4 

PLAINS  SW  Cfl  EXP  STfl 

70  .2 

48 

.6 

59 

4 

85 

20 

3  1 

1 

205 

0 

0 

1 

0 

8.23 

2.81 

22 

.0 

0 

8 

5 

3 

THOMflSVILLE  4  SE 

76  .SM 

53 

.8M 

65 

2M 

5  . 3 

87 

1  9 

1  I  4 

0 

0 

2 

0 

5.13 

.54 

1  .55 

4 

.0 

0 

6 

5 

2 

DIVISION 

62 

3 

3.3 

7.36 

1  .66 

.0 

■ 

SOUTH  CENTRAL  08 

flSHBURN  3  ENE 

70  .0 

SO 

.6 

60 

3 

83 

20* 

33 

1  96 

0 

0 

0 

0 

6  .85 

2.05 

5 

.0 

0 

7 

4 

4 

CORDELE 

74  .0 

SO 

.0 

62 

0 

3.9 

85 

20* 

28 

1 

151 

0 

0 

2 

0 

6.29 

.88 

2.02 

22 

.0 

0 

7 

4 

3 

OOUGLflS  2  ESE 

74  .3 

48 

.6 

6  I 

5 

3.5 

87 

20  • 

29 

169 

0 

Q 

3 

Q 

S  .35 

.40 

I  .76 

7 

.0 

0 

7 

4 

2 

FITZGERALD 

74  .1 

S3 

■  I 

63 

6 

4.3 

85 

19 

33 

1* 

124 

0 

0 

0 

0 

6.76 

1  .75 

2.45 

14 

.0 

0 

9 

5 

2 

HOMERVILLE  3  WSW 

76  .5 

SI 

.2 

63 

9 

88 

19 

29 

1  18 

0 

0 

2 

0 

3.53 

1  .20 

4 

.0 

0 

5 

3 

1 

L  UnDt  K   L  1  1  1 

M 

H 

M 

87 

20  + 

0 

0 

Q 

.0 

0 

HOULTRIE   2  ESE 

74.8 

SI 

.9 

63 

4 

3.3 

87 

19 

31 

121 

0 

0 

1 

5  .28 

-       .  1  4 

1.44 

7 

.0 

0 

8 

4 

2 

NASHVILLE  5  SSE 

75.4 

50 

.3 

52 

9 

85 

19< 

30 

128 

0 

0 

j 

0 

S.47 

1  .98 

4 

.0 

0 

7 

4 

2 

OUITHAN  2  NH 

74  .SM 

SI 

.SM 

63 

1  M 

3.2 

1  14 

0 

Q 

0 

0 

3  .78 

-    1  .40 

1  .57 

1  3 

.0 

0 

4 

3 

2 

T IFTON  EXP  STATION 

7  1.4 

51 

.6 

6  I 

5 

3.7 

84 

20 

32 

1  66 

0 

0 

1 

0 

6  . 34 

1  . 30 

I  .73 

7 

.0 

0 

6 

5 

4 

VflLDOSTA  3  E 

76.2 

51 

.3 

63 

8 

88 

1  8 

28 

1  20 

0 

0 

2 

0 

4.21 

1.48 

1  3 

.0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

62 

6 

3.9 

5.39 

.25 

.0 

■ 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  flP 

73.9 

52 

.7 

63 

3 

5.0 

87 

I  9 

32 

1 

I  30 

0 

Q 

1 

Q 

5.91 

1  .02 

I  .32 

31 

.0 

0 

7 

5 

3 

BRUNSWICK 

76.1 

S3 

.4 

64 

8 

3.6 

89 

19 

31 

I 

98 

0 

Q 

1 

Q 

2.23 

-  1  .80 

1  .40 

5 

.0 

0 

4 

1 

I 

BRUNSWICK  FflA  AP 

71.4 

54 

.7 

53 

1 

86 

16 

35 

125 

0 

0 

0 

0 

I  .51 

1.17 

4 

.0 

0 

2 

1 

1 

FLEMING 

73.6 

49 

.7 

61 

7 

86 

1  8* 

28 

1  58 

0 

0 

2 

0 

3  .20 

.96 

4 

.0 

0 

6 

2 

0 

FOLKSTON  9  SW 

77  .6M 

5  1 

.6M 

64 

SM 

89 

31 

30 

1  1  1 

0 

0 

I 

0 

2  . 35 

1.17 

5 

.0 

0 

5 

2 

1 

FORT  STEWART 

74  .4M 

50 

.9M 

62 

7M 

3  . 4 

87 

18* 

30 

] 

1  38 

0 

0 

1 

0 

3  .92 

.66 

1.16 

4 

-0 

0 

7 

4 

1 

GLENNVILLE 

75.3 

51 

.0 

63 

2 

4.2 

87 

16 

30 

1 

133 

0 

0 

I 

0 

3.45 

-  1.13 

1  .25 

4 

.0 

0 

8 

2 

2 

JESUP  8  S 

75  .7H 

48 

.9M 

62 

3M 

87 

30- 

27 

147 

0 

0 

2 

0 

4  .45 

1  .28 

13 

.0 

0 

6 

5 

I 

NAHUNTA 

76.6 

50 

.4 

63 

5 

87 

19 

29 

121 

0 

0 

2 

0 

.0 

0 

SflPELO  ISLAND 

72  .8 

51 

.8 

62 

3 

87 

16 

34 

1  30 

0 

0 

0 

0 

2.82 

.0 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

76.1 

48 

.2 

62 

2 

4.8 

88 

18* 

27 

149 

0 

0 

4 

0 

2.37 

-  2.10 

1  .30 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

SAVANNAH  HSO  flP  R 

72.6 

SI 

.6 

62 

I 

4.1 

87 

16 

34 

152 

0 

0 

0 

0 

2  .72 

-   I  .69 

1  .05 

4 

.0 

0 

6 

1 

1 

SAVANNAH  BEACH 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.28 

31 

.0 

0 

0 

SURRENCT  2  HNW 

75. 1 

50 

.7 

62 

9 

87 

16 

28 

I 

135 

0 

0 

I 

0 

4  .89 

1  .28 

31 

.0 

0 

6 

3 

3 

HATCROSS  4  NE 

76.2 

45 

.9 

61 

1 

1  .7 

90 

20 

27 

2» 

173 

1 

0 

3 

0 

3.59 

-   1  .22 

1  .47 

5 

.0 

0 

5 

3 

I 

DIVISION 

62 

8 

3.8 

3.34 

-  1.13 

.0 
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DRILY  PRECIPITATION 


GEORGTA 

MfiBCH  1977 


STflT ION 


NORTHICST 

BOAIOSVILLE 
ftLLATOOMft  0«M  3 

CflLHBUH  EXP  STflTIQM 
CRRTCRS  2  SU 

CARTEQSVILLE 
CAQTEQSVILLE  3  SW 
CEDWRTOvti 
CHATSUORTH 
CHICKflMRUGfl  PARK 

CURRWILLE  a  U 

DALLAS  7  NE 

OALTBN 

EWRY 

FAIRnOUtIT 

KCNSiriGTON 
MMGSTON 
LA  rAYETTE 
RCSACA 
RINGGOUO 

Rorc 

ROrC  USa  AP 
SurrCRVKLE   1  SSW 
TAYLQRSVILLE 


NORTH  CENTRAL 

ALPHARETTA  5  SSW 
ATHENS  HSO  AP 
ATLANTA  B8LT0N 
ATLANTA  l-ISO  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRSVILLE  EXP  STi 
BLUE  aiOGC 
CANTON 
CLEVELAND 
COtTCRCE  4  H»U 

CUttiING 
DAHL ONEGA 
OAUSQNVILLE 
ELL  rjAY 
GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER   1  NNU 
MAVSVILLE 
MONROE 

NORCROSS  3  tiU 

U  OF  GA  PLT  SCIENCf 
UALESi^A 
HINDER  1  SSE 
UOODSTOCK 


NORTHEAST 
BObMN 

CfiRNESVILLE  3  I 
CLAYTON   I  5SH 
CORNEL  I A 
ELBERTON  2  N 

HARTMELL 
LEXINGTON  1  NU 
LINCOUNTQN 
TBCCOA 
UASHINGTOn 


UEST  CENTRAL 

BUTLER 
CARROLL TOM 
COLUMBUS  WSO  AP 
DOUGLASVILLC 
EXPERIMENT 

rRANKLIN  3 
GREENVILLE  3  NNU 
HAMILTON  t  U 
JONESBORO 
LA  GRANGE 

maSMALLVILLE 
rONTEZUMA 
NEUNAN 
SUNflYSIOE 
TALBOTTON   1  NE 

THOHASTON  2  S 
WEST  POINT 
MOOOBURY 


CENTRAL 

AILEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  u 

FORSYTH  6  NNH 
GODFREY  3  NE 
HAUKINSVILLE 
IHHINTON  4  l-mu 

JUL lETTE 

WCON  WSO  AP 
MILLEOGEVILLE 
rCNTICELLO 
MOUNT  VERNON  3  I 
SANDERSVILLE 


9.24 
10.42 


DPY  OF  MONTH 


5  6 


.73     .06  1.09 


9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.09      . 40    1 . 65 


2.27 
1  .57 


J  .58 
1  .97 
2.03 


15  3.' 

.65  3.' 

.43  3. 

.49  3. 


1.75  3. 
.55  4.: 
.42  3.; 


1  .  12    1 .20 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

4 


DRILY  PRECIPITnilON 


STflT  ION 


CAST  CENTRAL 

APPLINB  1  NU 
AUGUSTA  USO  AP 
ettSeKLCT  1  U 
OOVCR 
GIBSON 

LOUISVILLE  3  S 

fCTTEQ 

MIOVILLE 

MIOVKte  EXP  STft 
MILLEM  4  N 

niLLMAVEh-UAOE  2  SE 
MEUINGTON  3  NC 
STlLLrORE 
SUAINS60RS 


unrNEsaoBa  :  ne 


SOUTH  kCST 

ALBANY  3  SE 
ArCRICUS  4  ENE 
BAINfiRIOGE  «  HUE 
BLA^ELT 
CflfllLLA 

COLQUITT  3  E 
CUTHBERT 

oni«ON 

DBNALSaNVILLE  1  S 
FORT  GAINES 

LUI^HIN  2  SE 

MORGAN  1  u 

MORGAN  S  NU 

PLAINS  SU  Cn  EXP  STi 

PRESTON 


TM8MASVILL 


4  SE 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
nSHBURN  3  ENE 
COROCLE 
DOUGLAS  3  ESE 
FITZGERALD 

HBrCRVlLLE  3  U5W 
LUmtR  CITY 
rnULTRIC  3  tSE 
NASHVILLE  S  SSE 
QUITMRN  2  NW 


SOUTHEAST  01 

RLnn  ERA  AP 
ATKINSON  3  Z 
BRUNSUICK 
BRUNSUICK  FAA  RP 
DOCTORTOMt  1  USU 

FLEMING 
FOLKSTON  3  SU 
FOLitSTON  0  SW 
FORT  STEUART 
GLENNVILLE 

JESUP  a  S 

NAHUNTA 

PATTERSON 

SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USOA  PL  GRON 

SAvnnNAH  wso  ap 

SAVANNAH  BEACH 
SURRENCY  2  MNW 
URYCR0S5  4  NE 


DRY  OF  MONTH 


2.24 
1  .33 


1.24  .15 


1.03      .08  .31 


1 .00 
1  .80 
.45 
1  .  76 


0  II  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27  28 


1  .2& 
.30 
1  .90 


.62  2.46 
.21  .54 
«  3.20 


29 


30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBIION  INDEX 

5 


DAILY  TEMPERRTURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

o 
er 

(£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•        •  • 

NORTHWEST 

01 

flLLniOONn  OBM  2 

MAX 

54 

76 

54 

5  3 

63 

67 

75 

69 

66 

72 

65 

•  0 

MIN 

\\ 

27 

27 

43 

36 

27 

31 

3S 

45 

40 

4? 

45 

45 

45 

46 

40 

31 

34 

39 

40 

59 

51 

58 

40 

.0 

COLHOUN  EXP  STBIION 

MAX 

76 

67 

S6 

53 

64 

65 

75 

76 

77 

74 

65 

76 

75 

67 

-8 

MIN 

24 

26 

46 

57 

33 

44 

38 

26 

30 

41 

52 

60 

«3 

39 

40 

57 

47 

61 

48 

42 

48 

44 

31 

31 

39 

38 

47 

59 

59 

61 

SB 

44 

.2 

CRRIERSVILLE 

MAX 

60 

61 

64 

65 

63 

52 

57 

68 

70 

55 

62 

66 

72 

76 

82 

75 

76 

74 

72 

69 

76 

74 

67 

.9 

MIN 

22 

22 

44 

57 

35 

41 

35 

24 

29 

46 

55 

59 

40 

36 

38 

51 

42 

56 

49 

46 

47 

4  1 

27 

28 

37 

38 

SO 

57 

61 

63 

55 

42 

.9 

CEOHRTOUN 

MAX 

58 

66 

60 

54 

62 

68 

77 

73 

79 

75 

65 

74 

73 

67 

.9 

MIN 

24 

25 

4S 

56 

34 

43 

34 

26 

30 

47 

54 

61 

41 

37 

39 

55 

44 

60 

48 

44 

46 

40 

28 

30 

47 

39 

46 

57 

58 

62 

SB 

43 

.8 

OfiLLBS  7  NE 

MAX 

70 

65 

SS 

53 

62 

67 

74 

76 

77 

68 

67 

7  I 

65 

.2 

MIN 

27 

26 

Is 

44 

39 

39 

36 

27 

30 

31 

47 

55 

40 

43 

40 

46 

44 

44 

48 

47 

47 

41 

31 

31 

38 

38 

41 

S3 

57 

61 

58 

41 

.  1 

OflLTON 

MBX 

66 

S6 

51 

64 

64 

74 

76 

76 

70 

67 

76 

HIN 

46 

39 

29 

33 

41 

39 

41 

SO 

58 

59 

53 

Lfl  FBYETTE 

MBX 

60 

60 

68 

60 

50 

57 

69 

67 

67 

65 

76 

67 

70 

78 

66 

.6 

MIN 

23 

24 

26 

46 

34 

37 

34 

25 

29 

36 

41 

55 

46 

37 

38 

41 

39 

45 

46 

45 

46 

41 

25 

29 

33 

35 

43 

52 

SB 

58 

56 

39 

.5 

ROME 

MAX 

SI 

60 

62 

66 

61 

54 

61 

67 

68 

66 

60 

67 

72 

78 

80 

72 

64 

80 

73 

68 

64 

56 

67 

70 

75 

78 

79 

75 

65 

75 

75 

68 

.4 

MIN 

26 

24 

S5 

33 

42 

34 

25 

28 

4  1 

53 

57 

39 

36 

37 

5  3 

42 

.  1 

ROME  HSO  BP 

MAX 

69 

68 

80 

74 

67 

.8 

■          •  ■ 

MIN 

24 

24 

47 

43 

34 

45 

33 

27 

30 

42 

57 

49 

44 

39 

39 

44 

46 

57 

50 

44 

48 

38 

31 

32 

41 

36 

49 

58 

63 

64 

51 

42 

.9 

NORTH  CENTRAL 

02 

RLPHBRETIP  5  SSW 

MAX 

74 

75 

70 

67 

65 

.6 

MIN 

22 

22 

23 

39 

38 

37 

36 

24 

24 

25 

42 

53 

40 

40 

38 

38 

42 

42 

46 

44 

44 

44 

30 

30 

30 

37 

37 

49 

SO 

60 

61 

38 

.3 

BTHENS  HSO  BP 

MAX 

67 

60 

5 1 

58 

64 

65 

6S 

62 

70 

73 

82 

76 

69 

76 

72 

56 

55 

67 

.6 

MIN 

27 

31 

39 

55 

47 

47 

39 

32 

36 

42 

55 

60 

49 

47 

45 

49 

44 

55 

53 

47 

48 

36 

32 

36 

48 

47 

52 

54 

62 

62 

54 

46 

.  1 

BTLBNTB  HSO  BP 

MAX 

66 

.0 

MIN 

24 

28 

40 

49 

44 

44 

35 

29 

35 

42 

53 

57 

42 

4  1 

44 

50 

46 

55 

5? 

48 

47 

36 

31 

35 

47 

44 

49 

S3 

62 

62 

55 

44 

.5 

BLBIRSVILLE  EXP  SIB 

MAX 

61 

.3 

MIN 

15 

20 

24 

43 

28 

29 

32 

20 

24 

29 

43 

53 

35 

38 

32 

38 

33 

38 

40 

4  1 

42 

36 

27 

31 

30 

32 

34 

47 

56 

58 

53 

35 

•  5 

BLUE  RIOGE 

MAX 

MIN 

COnrERCE  t  nm 

MBX 

56 

63 

62 

6  3 

75 

78 

72 

69 

67 

•  9 

MIN 

49 

40 

38 

28 

31 

37 

43 

47 

48 

50 

46 

52 

44 

47 

48 

51 

51 

44 

29 

32 

34 

43 

47 

51 

54 

56 

54 

44 

.2 

ORHLONEGfl 

MAX 

50 

69 

69 

62 

67 

63 

•  S 

MIN 

21 

22 

26 

39 

41 

43 

38 

28 

28 

31 

40 

53 

43 

42 

42 

41 

42 

42 

43 

44 

43 

43 

32 

31 

35 

38 

40 

51 

56 

60 

SB 

39 

.9 

GBINESVILLE 

MBX 

68 

76 

69 

66 

54 

54 

64 

70 

72 

73 

7  1 

65 

69 

65 

•  S 

MIN 

23 

25 

29 

46 

40 

45 

38 

27 

31 

40 

47 

54 

45 

45 

40 

39 

42 

48 

47 

44 

49 

40 

33 

36 

43 

40 

46 

53 

60 

60 

60 

42 

.4 

HELEN  1  ESE 

MAX 

56 

60 

53 

7  1 

7  1 

70 

68 

67 

7  I 

7  1 

65 

.4 

MIN 

19 

24 

30 

S3 

37 

44 

36 

23 

27 

34 

49 

56 

40 

43 

35 

53 

38 

48 

46 

44 

45 

36 

26 

38 

33 

33 

40 

49 

56 

58 

55 

40 

.3 

JBSPER  1  NNW 

MBX 

65 

64 

60 

59 

65 

69 

75 

80 

7  1 

63 

73 

69 

65 

56 

55 

60 

67 

72 

74 

72 

68 

68 

71 

68 

64 

.9 

MIN 

23 

24 

38 

57 

37 

42 

37 

30 

34 

45 

SS 

57 

40 

45 

45 

55 

43 

55 

45 

42 

44 

38 

30 

35 

43 

46 

48 

55 

58 

60 

53 

43 

■  6 

U  Of  Gfl  PLT  SCIENCE 

FM 

MAX 

61 

58 

66 

68 

54 

52 

56 

64 

65 

64 

63 

70 

76 

76 

82 

79 

73 

77 

75 

68 

57 

54 

63 

71 

72 

75 

.  1 

73 

72 

72 

76 

68 

.3 

MIN 

26 

30 

36 

57 

45 

46 

42 

3 1 

35 

4  1 

54 

57 

47 

45 

45 

58 

45 

45 

53 

47 

48 

43 

32 

37 

48 

43 

51 

45 

62 

53 

60 

45 

.8 

HINDER  1  SSE 

MAX 

67 

6 1 

54 

57 

64 

65 

62 

60 

67 

72 

76 

82 

77 

77 

75 

72 

67 

67 

54 

64 

69 

7  1 

74 

74 

74 

69 

69 

75 

67 

5 

MIN 

24 

27 

37 

56 

49 

42 

36 

28 

30 

41 

53 

57 

42 

40 

44 

55 

4  1 

51 

47 

43 

4  1 

4  1 

26 

32 

43 

42 

46 

44 

56 

6  1 

60 

43 

1 

NORTHEAST 

03 

CLflrTON  1  SSH 

MAX 

MIN 

CORNELIS 

MBX 

54 

5 1 

58 

64 

63 

54 

54 

64 

64 

62 

48 

62 

7  1 

72 

73 

7  1 

70 

62 

69 

78 

65 

3 

MIN 

20 

23 

35 

57 

40 

42 

35 

24 

2% 

38 

51 

52 

40 

42 

41 

55 

38 

45 

42 

42 

42 

41 

25 

29 

38 

37 

44 

52 

55 

61 

46 

40 

8 

ELBERTON  2  N 

MBX 

62 

SB 

83 

80 

75 

78 

75 

72 

67 

56 

66 

72 

74 

76 

74 

75 

72 

70 

80 

69 

7 

MIN 

22 

25 

34 

57 

39 

43 

46 

24 

27 

36 

54 

59 

47 

41 

38 

56 

38 

48 

48 

46 

48 

48 

27 

30 

40 

36 

43 

46 

58 

64 

57 

42 

7 

HBRTHELL 

MAX 

76 

8  3 

82 

79 

75 

68 

65 

SB 

65 

70 

74 

75 

75 

75 

70 

66 

80 

69 

3 

MIN 

30 

30 

39 

50 

45 

48 

48 

30 

34 

42 

46 

48 

54 

SO 

40 

62 

44 

50 

46 

48 

52 

50 

34 

40 

45 

48 

46 

52 

54 

60 

61 

TOCCOB 

MBX 

59 

55 

59 

68 

65 

S3 

SB 

67 

68 

68 

68 

65 

72 

80 

84 

78 

70 

77 

73 

72 

65 

54 

65 

72 

74 

76 

75 

73 

62 

66 

78 

MIN 

22 

25 

35 

49 

42 

4  1 

35 

26 

32 

40 

43 

55 

43 

42 

39 

58 

39 

54 

52 

45 

40 

36 

22 

34 

34 

42 

48 

51 

55 

58 

56 

41 

7 

HBSHINGTON 

MAX 

60 

52 

58 

63 

67 

56 

61 

60 

54 

67 

71 

75 

72 

73 

77 

84 

80 

71 

78 

76 

67 

59 

57 

65 

69 

75 

75 

76 

77 

75 

76 

69 

2 

MIN 

27 

27 

28 

35 

SO 

46 

48 

28 

28 

31 

41 

52 

52 

49 

46 

45 

44 

46 

55 

47 

50 

46 

32 

33 

36 

40 

4  3 

45 

50 

60 

42 

6 

hesi  central 

04 

CBRROLLTON 

MBX 

MIN 

COLUMBUS  W50  AP 

MAX 

65 

66 

70 

68 

57 

56 

62 

68 

56 

62 

71 

76 

76 

81 

82 

81 

76 

81 

77 

73 

61 

63 

69 

73 

77 

79 

81 

75 

77 

76 

81 

71 

9 

MIN 

29 

35 

48 

53 

49 

48 

40 

33 

35 

50 

58 

58 

46 

43 

45 

57 

46 

57 

57 

52 

50 

40 

33 

36 

45 

46 

55 

61 

66 

66 

63 

48 

4 

EXPERIMENT 

MAX 

53 

62 

59 

66 

56 

S3 

SO 

55 

64 

64 

61 

65 

70 

73 

76 

81 

73 

70 

78 

72 

65 

53 

55 

62 

70 

72 

75 

77 

70 

74 

71 

66 

3 

MIN 

26 

29- 

37 

58 

48 

44 

38 

30 

35 

44 

45 

54 

45 

43 

46 

52 

44 

50 

53 

50 

51 

43 

33 

35 

44 

50 

56 

S7 

60 

65 

60 

46 

0 

GREENVILLE  2  NNH 

MAX 

MIN 

SEE 

REF 

ERENCE  NOTES 

FOLLOWING  S 

TATION  INDEl 

6 


DRILY  TEMPERATURES 


STHT  ION 

DRY  OF  MONTH 

RACE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<r 

Lfl  CRONCE 

«B« 
MIN 

63 
27 

62 
32 

68 
44 

65 
57 

63 
47 

56 
41 

58 
39 

68 
25 

77 
31 

68 
42 

68 
S4 

76 
63 

74 
42 

84 

42 

84 
40 

80 
59 

76 
43 

79 
65 

78 
54 

69 
41 

64 
49 

66 
46 

66 
31 

70 
33 

76 
44 

78 
39 

80 
51 

77 
57 

77 
64 

74 

69 

84 

66 

71 
46 

.9 

.5 

nflRSHflLLVILLE 

npx 

KIN 

NEHNSN 

flBX 
KIN 

64 

27 

64 
31 

66 
42 

63 
52 

61 
43 

51 
43 

59 
36 

69 
29 

66 
34 

64 
44 

6S 
51 

66 
61 

74 
41 

79 
43 

61 
44 

74 
55 

72 
47 

31 

57 

73 
SI 

67 
45 

63 
47 

57 
41 

66 
33 

71 
34 

76 
46 

77 
43 

76 
50 

74 
55 

72 
62 

70 
61 

79 
56 

69 
45 

.  1 
.3 

SUNNTSIDE 

MAX 

niN 

IS1.80II0N  1  NE 

tiflx 
MIN 

IMOnSSTON  2  5 

HflX 
MIN 

65 
24 

66 
32 

70 
43 

66 
57 

68 
47 

55 
43 

64 

39 

72 
27 

69 
28 

65 
43 

70 
54 

72 
63 

75 
43 

83 
35 

87 
4  1 

84 

55 

76 
45 

81 

52 

78 
52 

73 
5 1 

63 
44 

64 
45 

72 
34 

77 
33 

78 
48 

77 
38 

82 
43 

72 

55 

73 
63 

74 

66 

83 
62 

72 
45 

.8 
.  3 

WEST  POINT 

nBx 
niN 

• 

CENTRBL 

05 

BILET 

nflx 

MIN 

COVINGTON 

MBX 
HIN 

63 
24 

61 
29 

71 
41 

68 
55 

52 
46 

51 
46 

58 
40 

66 
28 

68 
33 

64 
44 

62 
SO 

69 
61 

75 
45 

77 
42 

84 
41 

75 
57 

71 
46 

80 
56 

74 

52 

69 
49 

59 
49 

57 
44 

64 

33 

73 
34 

76 
49 

78 
43 

79 
49 

74 
54 

71 
62 

71 
64 

79 
62 

69 
4b 

•  3 
■  1 

DUBLIN  3  S 

NBX 

niN 

60 
24 

64 

25 

65 
32 

70 
41 

68 
49 

64 
45 

54 
46 

63 
30 

65 
31 

69 
31 

68 
45 

73 
54 

79 
S3 

72 
42 

60 
43 

85 
44 

84 
4  1 

76 
43 

85 
55 

80 
56 

74 

50 

59 
47 

60 
32 

68 
33 

73 
34 

77 
39 

79 
40 

80 
52 

81 
54 

82 
60 

83 
61 

72 
43 

.3 
.0 

EflSTMPN  1  H 

MBX 
MIN 

61 
30 

64 

37 

68 
41 

70 

67 
52 

63 
48 

SB 
48 

61 
34 

67 
35 

68 

72 
56 

77 
63 

77 
54 

79 
SO 

84 
51 

84 

84 
47 

81 
59 

83 
65 

85 
61 

72 
51 

60 
51 

61 
36 

66 
4  I 

75 
48 

77 
44 

79 
52 

79 
55 

79 
64 

81 
63 

82 
64 

73 
50 

.0 
.0 

FORSYTH  6  NNH 

MBX 
MIN 

63 
27 

62 
27 

58 
41 

68 
52 

63 
48 

55 
46 

59 
39 

57 
27 

67 
27 

64 

39 

67 
54 

74 
63 

70 
62 

80 
38 

85 
37 

60 
60 

72 
41 

82 

52 

78 
52 

70 
51 

63 
44 

59 
45 

66 
28 

72 
31 

76 
44 

78 
35 

80 
42 

74 

55 

75 
63 

75 
62 

75 
61 

70 
44 

.5 
.9 

HBMKINSVILLE 

MBX 
MIN 

63 
25 

69 
29 

67 
36 

72 
44 

63 
50 

67 
46 

S3 
45 

65 
29 

68 
31 

69 
30 

65 
47 

74 

57 

78 
52 

78 
42 

85 
43 

87 
48 

88 
43 

76 
49 

86 
61 

86 
59 

77 
49 

60 
42 

64 

33 

71 
34 

75 
43 

78 
40 

80 
48 

79 
54 

77 
60 

80 
62 

82 
62 

73 
44 

.6 
.9 

IRHINTON  4  HNM 

MBX 
HIN 

61 

62 
39 

63 
36 

62 

66 

50 

63 
46 

60 

39 

66 
36 

71 

70 
45 

72 
47 

77 
61 

74 
54 

81 
50 

88 
51 

87 
53 

82 
46 

85 
49 

81 
45 

72 
43 

70 
40 

62 
41 

68 

72 

78 

81 

59 

74 

78 
52 

86 
53 

82 

78 

73 
47 

.3 
.3 

nHCON  WSO  flP 

MBX 
MIN 

66 
29 

64 

31 

70 
44 

68 
58 

61 
50 

54 
48 

61 
39 

65 
30 

68 
33 

66 
48 

72 
56 

76 
64 

75 
52 

81 
45 

86 
44 

82 
55 

73 
44 

82 
58 

76 
55 

73 
50 

58 
50 

60 
43 

67 
36 

74 
36 

75 
49 

77 
4  1 

79 
SO 

76 
56 

78 
66 

78 
64 

80 
60 

71 
47 

•  6 

.9 

niLLEDGEVILLE 

MAX 
MIN 

58 
25 

65 
23 

62 
29 

68 
42 

66 
50 

59 
47 

53 
47 

61 

27 

66 
26 

67 
29 

68 
44 

59 
57 

76 
51 

77 
41 

80 
40 

86 
39 

82 
42 

73 
44 

82 
54 

75 

51 

71 
45 

57 
49 

60 
34 

67 
31 

73 
31 

75 
31 

78 
38 

78 
50 

76 
57 

80 
62 

79 
53 

70 
4  1 

.5 
.9 

MONTICELLO 

HflX 
MIN 

54 

33 

60 
34 

64 

36 

69 
39 

67 
48 

64 
46 

58 
44 

60 
34 

65 
35 

64 

39 

65 
43 

65 
5S 

72 
48 

74 
46 

78 
47 

75 
49 

67 
50 

75 
56 

74 
63 

75 
58 

68 
52 

54 
48 

58 
35 

64 

38 

68 
39 

74 
49 

68 
51 

73 
52 

74 

59 

78 
60 

74 

61 

68 
46 

.3 

.7 

SBNOERSVILLE 

nflx 

MIN 

63 
25 

SB 
29 

67 
42 

65 
59 

64 

53 

S3 
47 

60 
49 

61 
28 

65 
30 

66 
42 

69 
57 

75 
63 

75 
54 

78 
49 

84 
44 

82 
62 

75 
42 

81 

53 

78 

55 

68 

51 

65 
47 

SB 
48 

65 
33 

71 

35 

72 
48 

75 
44 

75 
45 

75 
58 

81 
64 

79 
64 

78 

52 

70 
47 

.  4 
.8 

SILOBM 

■ 

MBX 
MIN 

63 
26 

60 
31 

6B 
40 

66 
5B 

63 
48 

54 
46 

60 
46 

65 
30 

67 
35 

67 
44 

67 
55 

74 
62 

75 
49 

76 
44 

84 
44 

80 
60 

74 
44 

81 
56 

77 
53 

68 
48 

60 
48 

58 
46 

65 
30 

73 
35 

74 
47 

76 
54 

75 
54 

75 
58 

76 
62 

76 
64 

79 
62 

70 
47 

.2 
.7 

EBST  CENTRBL 

06 

BPPLING  1  NW 

MBX 
MIN 

56 
25 

62 
22 

58 
37 

68 
43 

67 
51 

59 
47 

54 
47 

60 
27 

64 

27 

67 
25 

69 
44 

68 
57 

74 

58 

74 

SO 

77 
43 

83 
46 

82 
44 

72 
51 

79 
55 

74 
47 

68 
49 

59 
49 

58 
39 

64 

31 

71 
42 

73 
41 

77 
47 

74 

51 

78 
60 

80 
61 

80 
59 

69 
44 

.3 
.4 

BUGUSTB  WSO  BP 

MAX 
MIN 

62 
27 

60 
31 

69 
36 

70 
58 

63 
51 

54 
50 

63 
38 

53 
30 

67 
31 

72 
43 

72 
59 

77 
62 

77 
58 

79 
48 

84 
44 

84 

50 

72 
48 

82 
52 

76 
57 

69 
SI 

61 
SI 

61 
42 

65 
32 

71 
35 

73 
47 

77 
4  1 

75 
45 

78 
49 

83 
62 

61 
63 

82 
53 

71 
46 

.7 
•  6 

BROOKLET   1  H 

MBX 
MIN 

61 
33 

62 
38 

70 
40 

72 
58 

67 
56 

58 
50 

60 
50 

62 
38 

66 
36 

67 
47 

73 
55 

75 
63 

75 
62 

78 
52 

84 
48 

85 
64 

74 
54 

84 

51 

79 
62 

77 
60 

70 
51 

64 

52 

63 
38 

69 
40 

73 
SO 

77 
44 

7S 
48 

77 
64 

64 

63 

84 

67 

80 
63 

72 
51 

.4 
•  5 

LOUISVILLE  3  S 

MBX 
MIN 

62 
29 

61 
32 

67 
38 

68 
59 

65 

50 

65 
49 

60 
48 

62 
31 

66 
33 

67 
44 

71 
56 

74 
56 

76 
54 

77 
51 

83 
46 

63 
63 

79 
47 

83 
49 

80 
56 

74 

55 

67 
50 

59 
53 

65 
36 

72 
36 

73 
49 

77 
43 

75 
49 

75 
62 

82 
62 

80 
62 

79 
61 

71 
48 

•  8 
.7 

HETTER 

MAX 
MIN 

65 
32 

64 

35 

72 
45 

71 
59 

66 
56 

61 

50 

69 
41 

65 
36 

72 
45 

68 
38 

69 
48 

78 
64 

80 
61 

82 

52 

87 
50 

87 
63 

85 
58 

84 

60 

80 
60 

80 
62 

75 
46 

65 
50 

67 
39 

72 
40 

74 
51 

80 
44 

78 
48 

81 
SI 

85 
62 

86 
67 

84 

55 

75 
50 

.2 
.9 

niDVILLE  EXP  STB 

MAX 
MIN 

73 
29 

72 
32 

73 
39 

76 
54 

69 
49 

65 
32 

69 
34 

67 
37 

79 
45 

81 
49 

85 
45 

84 

50 

86 
47 

87 
53 

79 

51 

49 

35 

68 
36 

72 
44 

76 
59 

78 
59 

83 
61 

90 
62 

45 

.7 

nlLLEN  <  N 

MAX 
MIN 

62 
24 

62 
27 

70 
39 

70 
59 

63 
53 

59 
50 

62 
52 

64 
28 

68 
30 

72 
44 

73 
56 

77 
62 

78 
68 

79 
46 

86 
42 

86 
59 

78 
40 

84 
51 

82 
55 

72 
54 

60 
50 

62 
50 

65 
29 

71 
31 

74 
44 

79 
38 

80 
44 

78 
52 

85 
53 

83 
61 

85 
62 

73 
46 

.2 
.5 

NEUINCTON  2  NE 

MBX 
MIN 

SHBINSBORO 

MBX 
MIN 

26 

35 

38 

58 

53 

SO 

49 

32 

35 

47 

57 

64 

49 

48 

46 

63 

48 

56 

47 

56 

55 

51 

32 

34 

52 

37 

47 

55 

62 

57 

62 

48 

.7 
.4 

HBRRENTON 

MAX 
HIN 

5B 

63 

61 

70 

66 

SB 

54 

62 

67 

67 

70 

70 

74 

76 

79 

86 

82 

72 

60 

76 

69 

59 

60 

67 

76 

77 

78 

77 

78 

60 

80 

70 

.7 
.7 

HBTNE5B0R0  2  NE 

MBX 
MIN 

57 
25 

64 

25 

64 

26 

68 
40 

71 

63 
48 

S3 

61 
30 

63 
30 

67 
34 

72 
46 

73 
58 

76 
S6 

77 

79 
45 

85 
46 

84 
46 

73 
47 

83 
54 

75 
52 

73 
47 

62 
47 

61 
32 

63 
3S 

72 
36 

69 
42 

76 
42 

76 
38 

76 
58 

84 

62 

83 
63 

71 
43 

.  1 
.2 

SOUTHWEST 

07 

BLBBNY  3  5E 

MBX 
MIN 

60 
2B 

64 
30 

67 
34 

7 1 
49 

69 
55 

69 
SI 

54 
48 

65 
31 

66 
33 

63 
36 

65 
S3 

72 
60 

78 
59 

60 
43 

81 
45 

84 
46 

85 
48 

86 
49 

86 
53 

85 
51 

87 
53 

76 
56 

65 
35 

68 
38 

70 
41 

77 
40 

79 
51 

82 
54 

76 
62 

80 
63 

83 
65 

74 
47 

.0 
.  1 

nnERlCUS  4  ENE 

HflX 
HIN 

64 

31 

64 

35 

70 
43 

69 
57 

66 
52 

55 
46 

68 
45 

65 
33 

65 
37 

61 
44 

68 
42 

76 
64 

75 
49 

82 
48 

85 
51 

84 
64 

73 
45 

84 

58 

82 
64 

78 
61 

70 
54 

58 
SO 

69 
35 

69 
41 

69 
47 

77 
46 

78 
55 

75 
SB 

76 
52 

81 
64 

78 
63 

72 
49 

.4 

.9 

BBINBRIDGE  S  NNE 

HBX 
HIN 

SEE  REf 

ERENCE  note; 

FOLLOWING  " 

TBTION 

NDE 

7 


DniLY  TEMPERATURES 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 

0 
cr 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

en 

BLHKELr 

MAX 
MIN 

60 
34 

67 
34 

69 
38 

70 

46 

63 
3S 

66 
35 

69 
36 

61 
52 

69 
59 

76 
SI 

78 
46 

82 
48 

81 
50 

6S 
50 

79 
SI 

65 
67 

66 
64 

76 
55 

74 
54 

61 
37 

68 
37 

70 
43 

77 
46 

79 
48 

81 
66 

77 
58 

80 
66 

65 
65 

74  .  1 
48  .8 

CRMlLLfl 

MAX 
MIN 

65 
29 

68 
33 

74 
45 

73 
55 

56 
56 

56 
52 

63 
34 

6S 
31 

70 
36 

67 
SI 

72 
57 

80 
66 

77 
57 

82 
46 

84 
48 

86 
67 

60 
50 

86 
60 

69 
66 

80 
65 

81 

57 

76 
51 

68 
37 

71 
38 

79 
50 

81 
46 

85 
54 

80 
55 

83 

67 

84 
62 

78 
65 

75.8 
51  .3 

COLQUITT  2  E 

MAX 
MIN 

CUTMBERT 

MAX 
MIN 

65 
32 

66 
3S 

70 
44 

69 
53 

65 
SO 

56 
47 

61 
44 

66 
33 

69 
37 

65 
51 

68 
57 

76 
65 

76 
51 

82 
46 

82 
48 

84 

67 

62 
46 

8S 
59 

85 
66 

83 
61 

73 
SS 

70 
50 

69 
36 

69 
39 

76 
46 

79 
46 

80 
49 

77 
59 

77 
63 

60 
67 

80 
64 

73.7 
50.6 

FORT  GfliNES 

MAX 
MIN 

67 
34 

68 
38 

70 
51 

70 
62 

6S 
SI 

56 
48 

62 
43 

67 
35 

68 
36 

64 

51 

66 
59 

75 
59 

79 
SO 

81 
50 

82 
53 

84 
64 

81 
53 

85 
60 

86 
65 

80 
62 

70 
61 

71 
49 

67 
35 

68 
40 

77 
47 

79 
48 

80 
SS 

79 
58 

77 
68 

60 
73 

60 
64 

73.8 
52.3 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 
MIN 

nORGfiN  1  H 

MAX 
MIN 

66 
33 

69 
37 

72 
45 

70 
60 

69 
S3 

56 
49 

64 
46 

69 
35 

69 
38 

66 
52 

70 
56 

6 1 
61 

6 1 
54 

82 
49 

83 
48 

85 
69 

83 
49 

91 
60 

9 1 
63 

64 
64 

77 
56 

73 
52 

69 
39 

70 
40 

76 
48 

79 
49 

81 
54 

79 
68 

80 

62 

85 
51 

SI 

65 

75.8 
51  .5 

PLfilNS  SH  Gfl  EXP  STfl 

MAX 
MIN 

56 

64 

84 

68 

68 

60 

52 

60 
34 

65 
36 

57 

60 
50 

68 
58 

76 
5 1 

74 
4  7 

80 
50 

82 
57 

64 
46 

71 
52 

84 
64 

65 
62 

74 

52 

61 

5 1 

58 
37 

67 
40 

69 
46 

74 
47 

77 
48 

78 
56 

75 
59 

76 
66 

80 
63 

48  .6 

THOMRSVILLE  4  SE 
■ 

MAX 
MIN 

70 
31 

74 
43 

75 
55 

68 
52 

56 
51 

64 
SO 

68 
39 

71 
36 

68 
S2 

85 
49 

85 
61 

85 
71 

83 
56 

86 
61 

87 
68 

84 

68 

81 
59 

78 
59 

70 
38 

78 
38 

79 
48 

80 
68 

80 
68 

82 
67 

76  .6 
53.8 

SOUTH  CENTRfiL  06 

fiSHBURN  3  ENE 

MAX 
HIN 

5S 
33 

61 
34 

64 
38 

70 
46 

67 
55 

59 
51 

54 
48 

59 
37 

62 
38 

62 
40 

59 
49 

70 
56 

77 
58 

74 
53 

78 
56 

83 
62 

63 
SO 

72 
50 

83 
65 

63 
66 

72 
55 

69 
56 

58 
39 

64 
4  1 

66 
48 

74 
46 

75 
52 

78 
61 

76 
57 

79 
64 

82 
65 

70.0 
50  .6 

COROELE 

MAX 
MIN 

63 
26 

57 
33 

70 
44 

67 
62 

67 
52 

67 
49 

60 
46 

63 
32 

68 
35 

64 
46 

70 
56 

75 
65 

79 
64 

63 
47 

64 
48 

84 

65 

81 
40 

84 
49 

85 
65 

85 
61 

75 
46 

69 
51 

66 
37 

68 
37 

76 
47 

78 
44 

79 
52 

77 
54 

79 
65 

62 
63 

80 
64 

74  .0 
50.0 

DOUGLHS  2  ESE 

MAX 
MIN 

58 
29 

64 
29 

69 
31 

72 
41 

71 
58 

65 
53 

58 
52 

63 
35 

66 
35 

69 
37 

63 
SO 

75 
68 

81 
59 

79 
48 

81 
45 

86 
48 

86 
47 

82 
50 

87 
65 

67 

67 

79 
S3 

72 
SS 

64 

38 

68 
38 

70 
45 

76 
46 

80 
50 

79 
62 

82 
56 

8S 
62 

86 
66 

74  .3 
48.6 

FITZGERfiLD 

MAX 
MIN 

63 
33 

66 
40 

71 
44 

70 
60 

57 
50 

58 
50 

62 
48 

65 
39 

67 
39 

66 
48 

73 
55 

80 
65 

78 
58 

79 
52 

84 

53 

84 
67 

83 
52 

64 

59 

85 
63 

84 

65 

72 
56 

69 
56 

65 
39 

69 
42 

76 
52 

78 
49 

76 
57 

78 
59 

80 
65 

82 
65 

82 
66 

74  .  1 
53.1 

HOMERVILLE  3  WSH 

MAX 
HIN 

6S 
29 

69 
31 

75 
42 

73 
60 

67 
S3 

70 
50 

63 
52 

66 
39 

68 
39 

69 
45 

77 
55 

61 

66 

78 
64 

81 
49 

65 
41 

87 
61 

83 
48 

67 
57 

88 
65 

79 
66 

82 
59 

75 
60 

67 
37 

71 
36 

77 
52 

79 
40 

79 
51 

61 
56 

83 
60 

63 
62 

62 
61 

76.5 
51  .2 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

67 
37 

72 
43 

66 
3S 

70 
39 

82 
SO 

84 
47 

87 
47 

87 
47 

87 

54 

66 
54 

66 
35 

68 
38 

71 
38 

81 
55 

83 
55 

64 

64 

85 
62 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

64 
31 

67 
34 

72 
44 

70 
55 

65 
50 

66 
53 

62 
48 

64 
36 

68 
38 

63 
50 

73 
58 

80 
62 

77 
59 

80 
51 

83 
51 

84 

67 

80 
SO 

86 
59 

87 
54 

80 
67 

80 
57 

75 
56 

65 
39 

70 
40 

76 
52 

60 
47 

60 
53 

78 
57 

62 
62 

84 
61 

79 
65 

74  .8 
51  .9 

NBSHVILLE  S  SSE 

MAX 
MIN 

62 
30 

68 
35 

72 
46 

73 
59 

67 
55 

67 
SO 

63 
SO 

67 
37 

70 
37 

69 
37 

75 
57 

79 
67 

79 
SO 

79 
46 

64 
47 

65 
65 

83 
49 

65 
47 

85 
67 

81 
67 

71 
58 

77 
56 

67 
38 

71 
37 

77 
47 

79 
36 

74 
54 

60 
58 

82 
56 

83 
66 

83 
56 

75.4 
50 . 3 

QUITMAN  2  NH 

HRX 
MIN 

39 

41 

49 

SI 

4  I 

42 

62 

49 

49 

56 

53 

59 

60 

37 

49 

45 

48 

51 

63 

61 

66 

61 

74  .6 
51  .5 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

57 

63 

66 

71 

68 

65 

55 

61 

64 

56 

61 

73 

79 

75 

79 

62 

83 

77 

83 

64 

75 

73 

60 

65 

68 

75 

78 

78 

77 

79 

82 

71.4 
51  .6 

VALOOSTB  3  E 
■ 

MAX 
MIN 

66 
28 

71 
31 

74 
41 

73 
59 

63 
57 

76 
56 

67 
49 

66 
37 

71 
36 

69 
46 

77 
57 

79 
65 

80 
64 

83 
44 

86 
45 

87 
65 

84 
47 

88 
61 

84 
66 

78 
66 

84 

57 

84 

57 

65 
34 

67 
33 

78 
49 

77 
39 

76 
54 

77 
56 

78 
62 

77 
61 

76 
65 

76.2 
51.3 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FRA  AP 

MAX 
MIN 

63 
32 

66 
36 

70 
43 

72 
61 

66 
58 

59 
56 

62 
48 

65 
39 

68 
39 

67 

so 

74 
58 

80 
67 

77 
61 

79 
50 

84 
50 

66 
66 

78 
48 

65 
61 

87 
69 

79 
61 

69 
60 

64 
49 

66 
38 

69 
38 

75 
51 

77 
42 

77 
53 

81 
67 

83 
61 

83 
64 

80 
68 

73.9 
52.7 

BRUNSWICK 

HRX 
HIN 

65 
31 

65 
38 

71 
38 

71 
55 

68 
60 

67 
56 

66 
S4 

64 
42 

67 
42 

70 
52 

77 
55 

77 
62 

80 
61 

82 
SO 

86 
51 

61 

86 
49 

87 
54 

89 
68 

88 
66 

78 
62 

72 
S9 

69 
40 

72 
43 

71 
54 

79 
47 

77 
52 

76 
63 

82 
62 

85 
62 

64 

65 

76.1 
S3  .4 

BRUNSWICK  FAR  RP 

HRX 
HIN 

61 
35 

56 
41 

66 
SO 

67 
60 

66 
57 

62 
55 

63 
47 

59 
41 

63 
50 

67 
54 

69 
59 

71 
60 

78 
60 

81 
55 

84 
53 

86 
63 

69 
55 

65 
56 

84 

69 

78 
63 

70 
61 

70 
51 

59 
42 

71 
45 

66 
51 

75 
47 

73 
54 

73 
64 

76 
65 

80 
66 

80 
65 

71  .4 
54  .7 

FLEHIMG 

HAX 
MIN 

63 
26 

62 
32 

69 
38 

72 
58 

66 
58 

56 
54 

62 
S2 

62 
34 

65 
33 

66 
47 

70 
57 

75 
61 

78 
62 

81 
47 

65 
46 

66 
59 

84 
49 

86 
51 

85 
67 

75 
60 

65 
55 

67 
55 

74 
34 

75 
37 

71 
48 

78 
37 

76 
43 

76 
51 

84 

60 

83 
63 

82 
64 

73.6 
49.7 

FQLKSTON  9  SH 

MAX 
MIN 

64 

30 

70 
35 

75 
42 

79 
61 

74 

SO 

63 
56 

58 
53 

66 
38 

70 
45 

69 
50 

84 

SS 

80 
69 

83 
47 

86 
49 

87 
62 

86 
50 

82 

SO 

88 
59 

85 
66 

60 

73 
69 

66 
36 

72 
42 

78 
51 

43 

63 

67 
59 

66 
60 

89 
61 

77.6 
51.6 

FORT  STEWART 

MAX 
MIN 

64 

30 

52 
36 

70 
42 

73 
61 

68 
59 

60 
55 

63 
52 

65 
39 

67 
38 

68 
48 

70 
57 

75 
62 

80 

65 

82 
51 

67 
47 

87 
63 

84 
54 

87 
52 

86 
67 

76 
60 

73 
51 

68 
48 

67 
36 

72 
36 

72 
50 

80 
4  1 

78 
45 

78 
52 

85 
62 

83 
64 

74  .4 

50.9 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

64 
30 

65 
38 

71 
41 

73 
56 

70 
57 

6S 
53 

65 
51 

66 
36 

69 
37 

68 
46 

70 
46 

78 
62 

62 
62 

82 

SO 

66 
46 

87 
65 

82 
52 

65 
55 

85 
65 

76 
69 

69 
54 

65 
S6 

68 
39 

72 
39 

74 
4  1 

80 
43 

79 
43 

81 
55 

66 
62 

85 
59 

83 
65 

75.3 

JESUP  8  S 

HRX 
HIN 

62 
27 

64 
31 

72 
39 

76 
59 

65 
56 

62 
55 

64 

S3 

65 
36 

68 
36 

70 
46 

75 
53 

78 
60 

80 
48 

85 
45 

85 
60 

84 
46 

67 
50 

87 
66 

64 

67 

78 
53 

70 
50 

67 
35 

71 
34 

72 
47 

60 
37 

79 
46 

82 
54 

87 
55 

87 
59 

84 
64 

75.7 

NAHUNTA 

HRX 
MIN 

64 

29 

65 
32 

72 
39 

76 
61 

73 
58 

70 
52 

71 

S3 

67 
38 

70 
36 

70 
47 

75 
52 

80 
56 

79 
64 

81 
46 

65 
44 

84 

65 

85 
49 

86 
54 

87 
69 

64 

68 

77 
59 

72 
S9 

66 
39 

70 
35 

73 
SO 

80 
37 

81 
39 

82 
46 

85 
58 

86 
62 

80 
65 

76.6 

SAPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

63 
34 

57 
36 

65 
49 

67 
50 

64 
55 

64 
56 

66 
S3 

67 
40 

55 
40 

65 
56 

69 
57 

78 
53 

79 
59 

82 
62 

66 
46 

87 
52 

85 
54 

79 
49 

86 
54 

80 
59 

70 
58 

71 
63 

65 
39 

70 
43 

70 
45 

73 
42 

73 
50 

72 
61 

79 
60 

80 
61 

81 
65 

72.8 

SAVANNAH  USOR  PL  GRDN 

HAX 
HIN 

63 
27 

62 
30 

70 
36 

72 
56 

70 
56 

68 
54 

64 
56 

64 
30 

57 
30 

66 
SI 

72 
55 

76 
59 

66 
63 

86 
48 

87 
43 

87 
56 

68 
47 

86 
47 

84 
65 

60 
56 

74 
48 

69 
54 

66 
34 

74 
33 

72 
47 

84 
36 

61 
41 

80 
50 

87 
60 

86 
62 

63 
62 

76.1 

SRVANNAH  WSO  AP 

HRX 
HIN 

63 
34 

59 
38 

69 
44 

71 
64 

67 
57 

57 
54 

63 
44 

53 
38 

65 
35 

68 
51 

73 
59 

75 
63 

60 
63 

82 
53 

65 
49 

87 
63 

70 
53 

86 
53 

79 
60 

75 
57 

61 
55 

67 
48 

65 
37 

71 

39 

70 
46 

76 
43 

75 
4  ; 

75 
58 

84 
64 

85 
65 

83 
65 

72.6 

SRVRNNAH  BEACH 

HRX 
MIN 

67 
44 

6S 
52 

78 
44 

75 
47 

84 
63 

77 
65 

82 
64 

SURRENCr  2  WNH 

MAX 
MIN 

63 
28 

65 
34 

71 
41 

72 
63 

67 
59 

60 
54 

62 
51 

66 
36 

69 
36 

67 
46 

74 
57 

80 
64 

79 
61 

82 
46 

86 
46 

87 
63 

66 
47 

86 
55 

85 
56 

78 
66 

73 
52 

66 
59 

68 
34 

72 
36 

75 
49 

80 
40 

78 
48 

80 
57 

85 
61 

84 

63 

83 
65 

75  . 1 
50.7 

HAYCROSS  4  NL 

MAX 
MIN 

61 
27 

65 
27 

69 
31 

74 
43 

75 
45 

62 
58 

66 
S3 

65 
36 

67 
36 

70 
38 

69 
45 

80 
55 

83 
59 

60 
47 

83 
45 

87 
45 

86 
47 

84 
47 

87 
53 

90 
68 

79 
57 

74 

57 

66 
35 

69 
34 

73 
34 

78 
38 

81 
38 

80 
50 

83 
55 

67 
57 

86 
62 

76.2 
45. 9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERfiTURES 

CEQRGIB 

MOOCH  1977 


DAY 

Of  MONTH 

o 

STfil ION 

a. 
1  INI 

i: 

& 

8 

9 

1 0 

1  1 

1 2 

1  3 

14 

L5 

16 

17 

(Z 

CBLHOUN  EXP  STBTION 

i 

MAX 
MIN 

56 
44 

53 
43 

56 
43 

52 
47 

58 
45 

53 
46 

49 
44 

65 
44 

59 
43 

49 
45 

S3 
48 

57 
53 

61 
54 

64 
49 

65 
49 

59 
49 

60 
52 

60 
52 

61 
54 

63 
52 

66 
52 

54 

SO 

60 
45 

61 
44 

63 
45 

51 
49 

67 
51 

67 
55 

60 
58 

62 
59 

59 
56 

58.5 
49.0 

EXPERIMENT 

2 

MAX 

niN 

62 
40 

61 
42 

67 
48 

67 
58 

66 
55 

57 
52 

54 
45 

64 

41 

69 
45 

57 
SO 

63 
57 

63 
63 

65 
59 

70 
50 

76 
S3 

82 
62 

82 
55 

74 

63 

76 
65 

74 

60 

73 
56 

56 
52 

68 
44 

71 
47 

70 
50 

73 
47 

71 
53 

72 
57 

64 

57 

68 
61 

69 
64 

58  .2 
53.3 

MIN 

42 

44 

6 1 
49 

60 
56 

60 
53 

SS 

51 

52 
48 

59 
44 

62 
46 

6 1 
50 

60 
55 

60 
60 

60 
36 

65 
51 

71 
54 

72 
61 

75 
56 

68 
61 

70 
62 

58 
59 

56 

54 

46 

48 

52 

52 

54 

59 

58 

62 

65 

53.0 

8 

MfiX 

52 
46 

52 

54 

50 

55 
54 

56 
53 

54 

52 

55 
5 1 

58 

55 

56 
SO 

55 
52 

56 
55 

57 
56 

60 
56 

61 
55 

64 

57 

65 
61 

68 
58 

64 

60 

64 

60 

63 
60 

64 

58 

60 
56 

59 
52 

60 
53 

67 
55 

65 
55 

65 
55 

66 
59 

62 

65 

66 
65 

60.3 

HRHKINSVILLE 

4 

MRX 

59 

59 
45 

59 
45 

59 
48 

60 
S9 

60 
55 

59 
50 

62 
50 

64 
47 

62 
49 

S8 
52 

60 
56 

65 
60 

71 
58 

69 
56 

72 
66 

69 
61 

69 
58 

75 
6 1 

72 
64 

73 
64 

64 
49 

70 

71 

73 
39 

79 
52 

84 

59 

84 

6 1 

76 
5 1 

75 
69 

81 
64 

68.2 
54.0 

MOMERVILLE  3  WSH 

4 

MAX 

6? 

66 
49 

62 
50 

66 
53 

65 
6 1 

65 
6 1 

65 
6 1 

67 
S3 

71 
53 

59 
54 

63 
57 

68 
60 

73 
65 

80 
62 

78 
61 

78 
60 

81 
65 

78 
63 

78 
67 

81 
68 

77 
68 

74 

67 

76 
52 

75 
52 

73 
52 

83 
57 

84 

57 

78 
60 

80 
6  1 

92 
64 

90 
66 

73.6 
59  .0 

MIDVILLE  EXP.  STflllON 

4 

MSX 

52 

56 
39 

57 
45 

57 
4  2 

- 

- 

62 
55 

60 
59 

62 
60 

64 

62 

62 
52 

- 

70 
69 

71 

67 

75 

75 
74 

74 

70 

- 

71 
69 

69 

59 

60 
59 

76 
49 

67 
49 

- 

71 
46 

73 
59 

78 
64 

75 
66 

66.9 
57  .8 

PLAINS  SU  on  EXP  STfl 

4 

MUX 
MIN 

58 
44 

59 
42 

64 
46 

62 
SO 

63 
57 

60 
55 

55 
S3 

60 
47 

63 
44 

63 
47 

68 
53 

63 
58 

66 
60 

57 

54 

56 

61 

71 

60 

76 
64 

78 
69 

70 
60 

64 

60 

66 
SO 

66 
48 

66 
51 

75 
55 

77 
58 

77 
63 

70 
63 

70 
66 

75 
67 

67.5 
55.4 

TIFTON  EXP  SIHIION 

2 

MAX 
MIN 

67 
42 

68 
43 

72 
44 

68 
49 

63 
59 

67 
56 

56 
S3 

70 
45 

71 
45 

69 
47 

60 
51 

66 
56 

73 
64 

78 
55 

80 

55 

82 
55 

89 
59 

81 
58 

84 

66 

88 

69 

90 
66 

76 
63 

70 
47 

76 
47 

75 
50 

97 
54 

94 

55 

99 

62 

91 
62 

92 
67 

90 
67 

76.2 

55.2 

4 

MAX 
MIN 

65 
48 

66 
49 

69 
50 

67 
54 

65 
62 

67 
60 

60 
58 

68 
51 

69 
51 

67 
52 

60 
55 

66 
60 

71 
66 

76 
60 

76 
60 

84 

60 

84 
64 

79 
63 

82 
69 

85 
72 

86 
70 

75 
67 

67 
50 

70 
50 

69 

52 

79 
56 

80 

55 

80 
61 

75 
52 

76 
66 

82 

66 

73.1 
59.7 

8 

MAX 
MIN 

60 
50 

60 
50 

61 
51 

61 
52 

61 
58 

62 
69 

60 
57 

62 
53 

62 
51 

62 
52 

58 
5S 

60 
57 

67 
60 

75 
60 

75 
60 

71 
60 

75 
59 

72 
63 

74 

67 

77 
69 

78 
68 

71 
67 

67 
54 

69 
55 

68 
56 

74 

59 

75 
58 

75 
63 

73 
64 

75 
67 

79 
68 

69.4 

58.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVflPORflTION  RND  NIND 


OEORCIB 

tIPRCH  1977 


STfiTION 


NORtMHESr  0 
RLLRTOONn  Ofln  2 
CRLHOUN  EXP  STHIION 


NORTH  CENTRAL  0 
U  OF  CH  PLT  SCIENCE  FH 


SOUTH  CENTROL  08 
TIFTON  EXP  STATION 


SOUTHERST  09 
SnvRNNFIH  HSO  RP 


EVHP 

EVRP 
HI  NO 
HRX 

niN 


EVRP 

nflx 

niN 


EVRP 
UINO 


EVRP 
HIND 
HRX 
niN 


DRY  OF  MONTH 


.13  .09 
<7  85 


US 

70 
SO  J3 


.05 
661  S3 
4e  47 


9     10    11    12    13    U    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


•  19 
49 


.2i 


5  .258 
1800 
70. 1 
49.7 


5.86B 

67.0 

49.1 


4.95 

2303 


256S 
76.1 
53.5 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


c  T  n  T  T  n  M 

O  1  H  1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 

L  UUN  1  T 

o 
a 
z 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVfiTION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP  . 

PRECIP. 

UJ 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

RBBEV 1 LLE 

00  I  0 

08 

WILCOX 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

8A 

C 

MRS.   MARY  E.  CAMPBELL 

flOFI  I RSV  1  LLE 

004  1 

0  1 

BRRTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

700 

7A 

c 

MRS  ANNAVENE  G  SIDALL 

flILEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

1  1 

82 

34 

233 

5P 

5P 

5P 

H 

HAYWOOD  E.  BOYD 

RLBflNY  3  SE 

0  I  40 

07 

DOUGHERTY 

6 

3  I 

32 

84 

08 

ISO 

7fl 

7A 

H 

TOMMIE  BRANTLEY 

ALLflTOONfl  DflM  2 

0181 

0  1 

BARTOW 

5 

34 

1  0 

84 

44 

975 

8fl 

8A 

Bfl 

c 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

flLMfl  Ffifl  flP 

021  I 

09 

dHLON 

1  3 

31 

32 

82 

31 

198 

MID 

MID 

H 

FFn      DVIQTrriM  QfiFNTY 
rCU.     nVirti  lUIN  nuclNl_l 

flLPHRRETTR  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7R 

7A 

H 

SCOTT  C.  CHRMBLEE 

RLPHRRETTR  2  NNW 

022  1 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

1  8 

1  1  0 

c 

TEDDY  R.  WALKER.  SR. 

RMERICUS  4  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

1  0 

476 

5P 

7A 

H 

BLANCHE  S.  RHYNE 

RMERICUS  EXP  STR  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

5 

32 

06 

84 

1  6 

450 

C 

U.OF  GA. EXP. STR.  NRSY. 

flPPL I NG  1  NW 

0311 

05 

COLUMBIA 

14 

33 

33 

82 

20 

360 

8R 

8fl 

H 

ROY  D.  TRNKERSLEY 

flSHBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

16 

3  1 

43 

83 

37 

435 

8R 

8fl 

H 

BILLY  J.  WILLIAMS 

RTHENS  WSO  flP 

0435 

02 

CLARKE 

10 

33 

57 

83 

1 9 

802 

M  I  0 

n  I  D 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ATKINSON  2  E 

044  1 

09 

BRANTLEY 

13 

3 1 

1 4 

8  I 

49 

70 

7A 

MRS  LATRELLE  fl  GURLEY 

RTLRNTR  BOLTON 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7R 

CHARLIE  H  KEELING 

RTLRNTR  WSO  flP 

R 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

MID 

MID 

C 

HJ 

flUGUSTfl  WSO  flP 

R 

0495 

06 

RICHMOND 

14 

33 

22 

81 

58 

148 

MID 

MID 

c 

HJ 

NflTL  WEATHER  SERVICE 

BRINBRIOGE  S  NNE 

0581 

07 

DECATUR 

6 

30 

59 

84 

33 

1  1  0 

7R 

7A 

c 

H 

LESTER  J  PIERCE 

BRLL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1  I  00 

7A 

MRS.   ESTELLE  GROGAN 

BEflVERORLE   1  E 

0746 

0  1 

MURRAY 

12 

34 

56 

84 

50 

740 

8A 

J  MILBURN  WHEAT 

BELL  V  I  LLE 

0787 

09 

EVANS 

1  1 

32 

09 

8  1 

58 

185 

C 

MRS  GRACE  F  HEflRN 

BLfllRSVILLE  EXP  STR 

0969 

02 

UNION 

7 

34 

5  1 

83 

56 

1917 

8fl 

8A 

H 

GEORGIA  MTN.   EXP.  STR. 

BLRKELY 

0979 

07 

EARLY 

6 

3  1 

23 

84 

57 

300 

7R 

7A 

H 

LOWREY  S.  STONE 

BLUE  RIDGE 

1  024 

02 

FRNNIN 

7 

34 

52 

84 

1  9 

1  760 

7P 

7P 

H 

P.  B.  CRRRUTH 

BOWMAN 

1132 

03 

ELBERT 

14 

34 

I  2 

83 

02 

785 

7A 

GRRNETT  H.  BARTON 

BROOKLET    I  W 

1266 

06 

BULLOCH 

1  1 

32 

23 

81 

4  I 

190 

6P 

5P 

H 

W.    L.    LKUnLt'    JK . 

BRUNSWICK 

1  340 

09 

GLYNN 

2 

31 

10 

81 

30 

13 

5P 

5P 

c 

H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAR  RP 

I  345 

09 

GLYNN 

2 

3  1 

09 

8  1 

23 

1  4 

M  I  D 

M  1  D 

H 

FED.   RVIRTION  AGENCY 

BURTON  DAM 

14  13 

03 

RRBUN 

I  4 

34 

47 

83 

33 

1  770 

c 

GEORGIA  POWER  CO. 

BUTLER 

I  425 

04 

TRYLOR 

6 

32 

33 

84 

I  4 

625 

7A 

THOMAS  F.  MATHEWS 

CALHOUN  EXP  STATION 

I  474 

0  1 

GORDON 

12 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

6P 

6P 

3 

NW  GA.   EXP.  STATION 

CAMILLA 

1  500 

07 

MI  TCHELL 

6 

3 1 

1  4 

84 

1  3 

1  75 

6P 

7A 

H 

CHARLES  L  KELLEY 

CANTON 

1  585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

1  4 

84 

30 

870 

8A 

c 

JOHN  T.  HOLBROOK 

CRRNESVILLE   3  N 

1519 

03 

FRRNKL IN 

I  4 

34 

26 

83 

1  4 

9  1  0 

7A 

c 

MRS  JANICE  E.  VOYLES 

CRRROLLTON 

1640 

04 

CRRROLL 

17 

33 

36 

85 

05 

985 

6P 

6P 

c 

H 

CITY  OF  CARROLLTON 

CARTERS  2  SW 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  renardinK  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIUENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles!.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65^F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME;     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  dayliKht  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Mux  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19A1-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES;     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE-       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

  feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,   unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,   direction  unknown.     Type  of  tha-mo- 

meters  unknown . 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  endinj;  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,   4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph ,  Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

■f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amount*  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVAKNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17- TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   S5.55  additional  for  foreign  mailing:  40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA:       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville ,   N.   C.   28801.        Attn :  Publications. 
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65 

56 

73 

76 

78 

75 

84 

81 

80 

61 

80 

78 

84 

80 

77 

78 

72 

71 

70 

72 

72 

63 

69 

76 

72 

63 

73 

.6 

MIN 

36 

49 

55 

53 

42 

34 

27 

38 

32 

32 

40 

42 

42 

5 1 

46 

43 

44 

46 

53 

4  4 

54 

55 

57 

46 

39 

30 

26 

4  1 

5  1 

51 

43 

.4 

CORNELIP 

MPX 

69 

74 

71 

72 

72 

62 

76 

78 

70 

77 

84 

84 

82 

83 

82 

83 

83 

84 

80 

78 

71 

76 

73 

70 

67 

62 

75 

78 

78 

66 

75 

.  3 

MIN 

43 

44 

55 

53 

45 

30 

30 

43 

36 

38 

45 

48 

46 

48 

49 

48 

48 

53 

50 

4  5 

53 

60 

59 

S3 

4  5 

33 

36 

47 

47 

45 

.6 

ELBERTON  2  N 

MRX 

75 

80 

78 

61 

80 

70 

76 

83 

78 

79 

87 

88 

86 

88 

87 

87 

87 

84 

64 

62 

80 

84 

77 

75 

73 

70 

74 

81 

79 

MIN 

45 

58 

59 

55 

53 

34 

32 

42 

34 

35 

42 

48 

43 

48 

47 

46 

53 

52 

54 

52 

52 

53 

62 

58 

44 

36 

33 

40 

5  1 

51 

47 

.  1 

HflRTHELL 

MRX 

76 

76 

78 

60 

79 

65 

76 

85 

78 

75 

89 

69 

89 

88 

BS 

86 

87 

84 

65 

87 

85 

80 

63 

76 

75 

65 

72 

79 

75 

77 

80 

.2 

M  I N 

52 

56 

56 

56 

54 

36 

38 

40 

38 

47 

50 

55 

50 

50 

51 

56 

65 

58 

60 

52 

60 

58 

61 

62 

SB 

44 

43 

53 

55 

TOCCOfl 

MPX 

72 

72 

66 

76 

76 

64 

78 

83 

73 

81 

88 

88 

86 

85 

65 

86 

86 

68 

64 

81 

76 

79 

75 

72 

69 

71 

75 

60 

79 

MIN 

44 

51 

56 

48 

45 

31 

36 

47 

40 

40 

49 

56 

53 

58 

55 

54 

56 

58 

56 

54 

56 

63 

55 

56 

41 

4  1 

39 

49 

57 

56 

50 

.2 

HP&HINGTON 

MRX 

78 

75 

79 

75 

83 

61 

64 

83 

62 

71 

80 

85 

87 

B5 

65 

86 

86 

65 

85 

83 

60 

79 

81 

72 

74 

70 

65 

75 

80 

MIN 

60 

48 

54 

58 

54 

34 

34 

34 

39 

4  3 

45 

49 

S2 

54 

52 

54 

57 

55 

57 

40 

38 

49 

50 

49 

.4 

WEST  CENTRAL 

04 

CRRROLL  TON 

MRX 

73 

80 

78 

79 

78 

62 

78 

80 

76 

81 

85 

85 

85 

85 

85 

60 

89 

85 

63 

79 

79 

74 

79 

75 

68 

6S 

73 

79 

78 

79 

78 

•  5 

MIN 

48 

57 

56 

58 

50 

29 

38 

45 

39 

39 

44 

46 

48 

45 

45 

46 

49 

52 

59 

54 

62 

62 

49 

55 

45 

38 

33 

38 

51 

56 

47 

.9 

COLUMBUS  HSO  PP 

MPX 

73 

84 

87 

87 

61 

67 

78 

86 

79 

Bl 

85 

88 

88 

87 

88 

69 

90 

84 

67 

B4 

84 

78 

84 

75 

73 

70 

75 

82 

84 

85 

81 

.4 

MIN 

57 

62 

70 

60 

46 

38 

40 

52 

47 

45 

49 

51 

54 

SI 

48 

50 

54 

59 

61 

60 

66 

66 

63 

58 

51 

43 

42 

46 

59 

64 

53 

7 

EXPERIMENT 

MRX 

77 

65 

80 

74 

B2 

57 

63 

65 

BO 

72 

79 

83 

84 

63 

83 

84 

86 

86 

es 

81 

79 

77 

77 

77 

70 

69 

64 

73 

78 

76 

76 

.4 

MIN 

51 

52 

62 

60 

50 

35 

37 

52 

46 

45 

46 

51 

54 

54 

51 

53 

56 

57 

62 

57 

60 

61 

64 

59 

49 

39 

40 

45 

50 

57 

SI 

.9 

GREENVILLE  2  NNW 

MRX 

68 

82 

81 

83 

79 

65 

76 

83 

80 

80 

83 

85 

84 

64 

84 

87 

68 

65 

62 

80 

77 

79 

80 

78 

79 

80 

.6 

MIN 

52 

59 

52 

70 

52 

34 

27 

54 

47 

39 

43 

46 

48 

45 

44 

47 

50 

55 

60 

46 

68 

63 

49 

59 

60 

51 

.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHIND  STRTION  INDEX 


DRILY  TEMPERniURES 


srqr ION 

DAY   OF  MONTH 

o 
cr 
ir 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

a 

LR  GRRNCE 

NBX 
MIN 

B4 

S3 

84 

64 

61 
62 

89 
69 

63 
52 

66 
30 

76 
4  1 

84 

54 

83 
46 

83 

39 

89 
47 

90 
49 

88 

62 

85 
40 

86 
40 

90 
51 

93 
SO 

85 
56 

87 
58 

34 

59 

32 
64 

78 
64 

81 
64 

85 
58 

81 

50 

76 
39 

85 
41 

80 
43 

81 
54 

83 
63 

83.5 
51  .7 

hbrsmbllville 

riRX 

niN 

35 

35 

40 

46 

61 
49 

84 
49 

83 
47 

81 
S3 

83 
57 

87 
57 

85 
62 

32 
54 

60 

83 

33 

85 

82 

72 

76 

82 

85 

87 

NEUNON 

MRX 
MIN 

7S 
49 

81 
57 

76 
SB 

83 
57 

76 
46 

65 
31 

80 
36 

84 
48 

77 
45 

81 
45 

86 
48 

86 
52 

85 
S4 

87 
SO 

86 
50 

89 
51 

69 
54 

85 
57 

8S 

60 

32 
55 

78 
60 

75 
59 

81 
62 

81 

56 

70 
47 

65 
37 

75 
39 

81 
45 

80 
52 

80 
55 

80.1 
50.5 

TBLBOITON   1  NE 

HRX 
MIN 

69 
53 

83 
57 

67 
69 

66 
66 

61 
52 

62 
35 

79 
44 

85 
54 

78 
42 

66 
32 

66 
43 

66 
46 

82 
44 

82 
43 

88 
42 

86 
44 

88 
57 

34 

55 

36 

55 

31 
55 

82 
73 

82 
66 

33 
66 

82 
60 

74 
49 

69 
38 

77 
35 

84 
4  1 

83 
54 

81 
66 

31  .4 

51  .3 

IHOnflSION  2  5 

tlflX 
BIN 

61 

53 

83 
56 

85 
51 

86 
59 

63 
55 

69 
32 

79 
36 

69 
46 

81 
47 

85 

88 
45 

91 
46 

89 
49 

87 
46 

89 
45 

90 
47 

92 
47 

37 
54 

87 
55 

85 
52 

31 
61 

83 
64 

79 
63 

75 
59 

74 

50 

70 
37 

30 
37 

83 
42 

82 
57 

79 
61 

50.1 

HESI  POINT 

*          ■  • 

MRX 
MIN 

61 
54 

69 
54 

83 
64 

79 
64 

83 

51 

60 
35 

67 
39 

60 
45 

85 
45 

79 
41 

81 
45 

64 
47 

85 
50 

84 
46 

85 
46 

36 
47 

88 

50 

33 

55 

86 
52 

85 
56 

80 
63 

79 
64 

74 
64 

82 
55 

75 
48 

72 
39 

66 
39 

76 
41 

82 
45 

80 
56 

73.9 

CENTRAL 

OS 

niLET 

MRX 
MIN 

74 

57 

82 
SB 

87 
59 

86 
66 

65 
51 

66 
36 

76 
40 

86 
42 

75 
46 

79 
44 

84 
46 

83 
48 

84 

SO 

81 
50 

88 
SO 

91 
51 

35 
55 

82 
60 

82 
SB 

84 
58 

85 
60 

31 
63 

80 
63 

77 
60 

70 
42 

70 
40 

83 
50 

65 
56 

85 
58 

31  .2 
52.3 

COVINGTON 

MRX 
MIN 

69 
50 

81 
57 

75 
62 

82 
57 

79 
46 

64 

32 

76 
35 

82 
SO 

73 
46 

61 
41 

87 
48 

86 
S3 

87 
52 

87 
SO 

88 

50 

87 
53 

88 
53 

38 

57 

84 

61 

83 
56 

30 
59 

83 
63 

77 
63 

73 
59 

69 
49 

66 
38 

75 
38 

81 
45 

30 
55 

76 
56 

79.7 
51  .3 

DUBLIN  3  S 

MAX 
MIN 

61 
52 

75 
S3 

82 
58 

88 
65 

67 
52 

68 
36 

70 
38 

78 
40 

85 
42 

77 
39 

80 
43 

85 
44 

87 
48 

88 
45 

87 
46 

89 
47 

90 
49 

91 
52 

89 
55 

33 

55 

36 
56 

87 
60 

89 
61 

78 
59 

80 
46 

77 
41 

70 
35 

78 
37 

34 

42 

35 
56 

82  .6 
48.4 

EBSlnfiN   1  H 

MRX 
MIN 

60 
55 

78 
60 

85 
66 

86 
68 

86 
55 

63 
38 

74 
41 

82 
45 

84 

51 

79 
43 

80 
46 

85 
SO 

82 
51 

82 
48 

85 
51 

39 
54 

89 
58 

89 
59 

85 
58 

33 
55 

63 
61 

84 

52 

86 
64 

76 
62 

76 
54 

76 
44 

72 
42 

79 
48 

31 
55 

36 
63 

31  .5 
53.6 

FORSYTH  6  NNH 

MRX 
MIN 

70 
S3 

81 
52 

64 
64 

85 

57 

61 
52 

66 
33 

79 
32 

85 
52 

79 
37 

80 
36 

86 
43 

87 
44 

89 
46 

85 
43 

87 
43 

89 
45 

90 
49 

83 
51 

85 
58 

83 
53 

60 
59 

83 
63 

79 
64 

74 

56 

71 
48 

70 
39 

75 
35 

82 
40 

31 
52 

73 
59 

81  .  1 
48.7 

HflHKINSVILLE 

MAX 
MIN 

82 
54 

76 
45 

81 
65 

88 
67 

66 
54 

67 
36 

94 

55 

85 
54 

87 
53 

33 
60 

83 
63 

86 
63 

75 
60 

78 
39 

78 
39 

79 
38 

78 
42 

35 
45 

89 
58 

IRUINTON  4  UNH 

MAX 
MIN 

78 
47 

77 

87 
54 

86 
53 

81 
51 

67 

74 

63 
57 

77 
SO 

60 
57 

84 

55 

86 
49 

68 
51 

87 
50 

86 
51 

89 

52 

90 
54 

93 
61 

90 
65 

85 
57 

83 
59 

82 

83 
61 

86 
61 

78 
48 

74 

39 

75 
40 

33 
52 

89 
54 

87 
56 

83.  1 
53.2 

nncoN  HSO  rp 

MAX 
MIN 

70 
56 

81 
61 

86 
69 

86 
69 

75 
43 

67 
36 

78 
38 

86 
52 

76 
43 

78 
42 

83 
47 

86 
50 

86 
52 

86 
48 

36 
47 

89 
51 

91 
S3 

89 
57 

86 
61 

84 

56 

63 
62 

66 
66 

77 
66 

78 
59 

75 
52 

70 
44 

76 
41 

34 
47 

35 
60 

76 
65 

81  .4 

53  .2 

MILLEOGEVILLE 

MBX 
MIN 

82 
S3 

72 
54 

80 
58 

67 
60 

85 
55 

64 

33 

67 
33 

76 
35 

85 
43 

72 
36 

78 
40 

65 
44 

85 
47 

85 
45 

85 
46 

86 
46 

86 

51 

89 
53 

88 
55 

85 

56 

82 
56 

81 
60 

85 
61 

74 

59 

77 
48 

74 
43 

70 
37 

75 
36 

82 
42 

81 
58 

80.2 
43.2 

nONTICELLO 

MAX 
MIN 

78 
62 

70 
63 

74 

59 

78 
60 

84 
54 

60 
37 

61 
38 

77 
39 

80 
49 

75 
51 

78 
53 

80 
54 

84 

58 

66 
54 

35 
53 

64 
59 

36 
60 

87 
63 

87 
64 

82 
60 

81 
61 

75 
60 

82 
61 

81 
60 

76 
SO 

72 
41 

66 
40 

75 
41 

80 
51 

80 
57 

78  .2 
53.9 

SRNOERSVILLE 

MBX 
MIN 

73 
53 

77 
SB 

84 

67 

82 
64 

79 
55 

64 

35 

73 
35 

83 
49 

78 
47 

76 
39 

83 
44 

83 
49 

62 
SO 

61 
48 

84 

50 

86 
53 

87 
53 

85 
53 

83 
57 

79 
55 

80 
6  1 

31 
62 

76 
64 

76 
62 

73 
50 

70 
4  1 

73 
39 

80 
46 

30 
58 

77 
62 

78  .9 

52.0 

SIL0RI1 

■         ■  • 

MRX 
NIN 

71 

51 

79 
59 

75 
83 

83 
60 

80 
52 

65 
34 

76 
37 

83 
52 

71 
46 

80 
45 

86 
50 

87 
53 

86 
54 

86 
S3 

87 
53 

33 
54 

83 
59 

89 
56 

84 

58 

81 

67 

81 
59 

83 
61 

75 
64 

75 
SB 

72 
47 

68 
38 

75 

82 
48 

81 
55 

78 
58 

79.8 
52.7 

ERST  CENTRRL 

06 

RPPLING   1  NH 

MBX 
MIN 

flUGUSTR  HSO  BP 

MRX 
MIN 

75 
48 

79 
60 

84 

62 

64 

57 

77 
45 

66 
37 

73 
36 

65 
46 

71 
45 

77 
40 

64 

45 

66 
SO 

85 
51 

84 

49 

67 
49 

88 
58 

87 
54 

87 
54 

85 
55 

83 
55 

83 
54 

80 
58 

73 
63 

79 
55 

75 
48 

68 
41 

74 

38 

82 
49 

80 

53 

71 

58 

79.7 

50.5 

BROOKLET   1  u 

MRX 
MIN 

76 
57 

83 
61 

87 
67 

86 
66 

84 

56 

66 
39 

74 
39 

65 
53 

84 

51 

76 
44 

82 
46 

83 
51 

83 
52 

83 
49 

37 
SI 

88 
53 

39 
SB 

86 
60 

84 

60 

81 
58 

82 
S3 

31 
64 

77 
62 

63 
64 

79 
52 

76 
44 

75 
43 

84 
53 

85 
53 

84 
62 

31.8 
54  .4 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 
MIN 

79 
54 

BO 
54 

66 
69 

86 
67 

64 
56 

65 
43 

75 
37 

84 

53 

81 
47 

78 
41 

83 
44 

64 
47 

83 
52 

83 
47 

85 
47 

88 
58 

84 
54 

88 
57 

35 
52 

82 
57 

83 
57 

84 

59 

79 
62 

76 
54 

70 

51 

69 
44 

78 
44 

80 
SO 

80 
50 

77 
61 

80.6 
52.7 

nETTER 

MBX 
MIN 

83 

56 

65 
62 

89 

67 

88 
65 

85 
56 

68 
43 

76 
42 

87 
54 

67 
54 

79 
46 

85 
46 

85 
46 

85 
55 

65 
56 

88 
53 

37 
54 

88 
54 

69 

60 

87 
62 

69 

63 

87 
61 

35 

60 

85 
60 

84 

60 

31 
47 

77 
44 

78 
44 

80 
47 

81 
47 

33 
56 

33.9 
54  .  1 

nlDVILLE  EXP  STR 

MRX 
MIN 

91 
56 

92 
57 

85 
53 

73 
35 

65 
38 

74 
47 

85 
41 

84 

50 

85 
52 

86 
53 

93 
50 

94 

57 

94 

56 

94 
56 

82 
57 

83 
59 

86 

50 

75 
43 

74 
40 

74 
44 

81 

51 

63.3 
49.8 

niLLEN  <  N 

MAX 
MIN 

62 
60 

85 
50 

67 
60 

89 
54 

80 
55 

72 
39 

76 
32 

85 
44 

75 
43 

78 
35 

85 
40 

66 
44 

87 
45 

86 
42 

88 
44 

90 
51 

91 
51 

84 

60 

66 
59 

87 
52 

34 

55 

83 
57 

77 
61 

80 
62 

75 
45 

70 
37 

75 
33 

83 
40 

84 

51 

76 
63 

82.2 
48  .8 

NEHINGTON  Z  NE 

MBX 
MIN 

85 
67 

84 

61 

63 
60 

85 
62 

86 
61 

78 
39 

71 
39 

81 

77 
52 

72 
44 

80 
45 

79 
52 

80 
52 

63 
55 

84 

55 

86 
55 

39 
SB 

84 
61 

34 
64 

79 
56 

80 
62 

76 
63 

77 
64 

84 

66 

79 
58 

71 
40 

72 
39 

82 
49 

84 

57 

80 
63 

30.5 
55.  1 

SNRINSBORO 

MAX 
MIN 

80 
55 

84 

61 

89 
67 

66 
66 

85 
54 

67 
34 

75 
37 

85 
47 

8 1 
48 

79 
42 

84 
47 

85 
49 

84 

52 

64 
46 

89 
50 

89 
54 

9 1 
55 

89 
59 

85 
60 

83 
57 

83 
60 

65 
52 

80 
60 

79 
64 

77 
48 

75 
42 

74 
33 

63 
48 

83 
57 

80 
58 

82  .5 
52.7 

HRRRENTON 

MBX 
MIN 

64 
54 

73 
54 

7B 
59 

62 
63 

84 
54 

64 

35 

67 
35 

78 
37 

85 
45 

75 
43 

83 
43 

88 
49 

89 
53 

88 
52 

88 
51 

BB 
52 

70 
51 

69 
52 

88 
59 

67 
56 

83 
59 

32 
6 1 

85 
62 

70 
6 1 

76 
50 

74 
43 

87 
4  1 

75 
4  1 

79 
52 

80 
61 

80  .0 
51  .0 

HBTNESBORO  2  NE 

■ 

MBX 
MIN 

83 
46 

72 
46 

80 
61 

82 

76 
56 

76 
37 

65 
32 

72 
34 

81 
47 

70 
40 

76 
45 

63 
46 

86 
50 

86 
54 

64 

52 

84 

54 

85 
54 

52 

86 
52 

34 

53 

84 

59 

64 

60 

83 
61 

75 
64 

68 
47 

78 
41 

49 

37 

54 
37 

63 
45 

64 

57 

76.3 
49 .  1 

SOUTHHESI 

07 

RLBBNT  3  5E 

MBX 
MIN 

79 
61 

81 
62 

62 
67 

86 
69 

85 
55 

66 
38 

66 
39 

77 
45 

80 
SO 

79 
43 

79 
48 

82 
49 

84 
49 

84 
47 

84 
48 

87 
50 

86 
51 

90 
50 

86 
57 

66 
55 

84 

63 

86 
67 

86 
66 

77 
63 

75 
45 

77 
46 

75 
45 

76 
41 

63 
43 

85 
51 

81.3 
52 .  1 

flflERICuS  <  ENE 

MRX 
MIN 

78 
55 

76 
54 

as 

67 

85 
68 

32 
56 

67 
37 

78 
40 

66 
52 

81 
49 

78 
44 

82 
47 

84 

52 

62 
52 

84 
49 

85 
SO 

88 
53 

89 
SB 

84 

59 

85 
60 

82 
53 

82 
62 

35 
65 

30 
65 

77 
60 

75 
SO 

70 
42 

76 
42 

32 
SO 

34 

54 

85 
58 

81.2 
53.5 

BBINBRIOGE  S  NNE 

MBX 
MIN 

BLBKELV 

MRX 

niN 

78 
59 

BO 
59 

64 

65 

87 
68 

85 
55 

66 
38 

69 
40 

79 
46 

66 

52 

81 
45 

60 
47 

83 
49 

83 
52 

63 
SO 

84 

52 

86 
53 

37 
54 

88 
SB 

86 
59 

66 
53 

82 
S9 

77 
45 

72 
45 

77 
45 

82 
49 

84 

55 

81  .3 
52.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 


7 


DniLY  TEMPERATURES 


•^TRT  I  riNJ 
o  1  n  1  i  u  '1 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

n 

CfmiLLB 

HRX 

B3 

86 

90 

88 

76 

80 

87 

80 

8 1 

86 

87 

86 

80 

82 

78 

73 

77 

83 

85 

87 

M  I  N 

60 

63 

66 

67 

54 

36 

39 

50 

54 

46 

48 

52 

53 

49 

S3 

47 

53 

58 

61 

57 

64 

52 

58 

62 

52 

43 

42 

46 

51 

52 

53.3 

COLOUIIT  2  E 

MAX 

79 

8 1 

85 

88 

8  3 

67 

7 1 

80 

86 

84 

84 

80 

74 

78 

84 

85 

M  I  N 

60 

60 

68 

70 

54 

38 

42 

52 

S4 

55 

45 

52 

S2 

SO 

52 

52 

52 

58 

59 

65 

S3 

43 

42 

46 

52 

55 

53.1 

CUIHBERT 

MAX 

81 

83 

87 

87 

63 

67 

79 

86 

83 

80 

83 

81 

83 

75 

75 

75 

77 

82 

85 

87 

M  I N 

56 

65 

64 

69 

63 

38 

42 

SS 

52 

45 

49 

52 

52 

50 

53 

52 

58 

59 

57 

54 

65 

66 

65 

60 

54 

44 

43 

49 

58 

48 

54  .3 

FORT  GSINES 

MAX 

60 

84 

86 

86 

80 

69 

79 

65 

82 

80 

85 

83 

82 

78 

8 1 

82 

74 

74 

78 

83 

84 

84 

82.0 

MIN 

56 

6S 

66 

77 

52 

40 

50 

53 

50 

45 

50 

55 

54 

52 

51 

52 

61 

62 

54 

62 

65 

67 

69 

65 

54 

49 

64 

65 

57  .8 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 

80 

8 1 

83 

66 

7  1 

75 

83 

74 

7 1 

75 

72 

70 

76 

B 1 

83 

83 

79 . 3 

MIN 

54 

56 

82 

72 

56 

30 

31 

43 

40 

43 

39 

42 

45 

44 

45 

47 

st 

52 

54 

53 

35 

41 

48 

58 

47.5 

nORCRN  I  U 

MAX 

83 

60 

78 

75 

74 

75 

8 1 

84 

8S 

82.3 

MIN 

61 

65 

67 

79 

54 

39 

43 

52 

48 

46 

SO 

53 

SS 

51 

54 

52 

55 

58 

60 

58 

6S 

68 

65 

61 

54 

45 

45 

48 

55 

56 

55  .4 

PLRINS  5W  OB  EXP  STq 

MAX 

76 

78 

82 

86 

85 

62 

67 

79 

85 

77 

78 

82 

84 

83 

84 

85 

37 

79 

64 

84 

82 

82 

82 

80 

75 

76 

71 

76 

84 

85 

80  . 1 

MIN 

56 

57 

67 

69 

55 

38 

42 

54 

6 1 

42 

42 

49 

52 

58 

53.4 

rMOMfiSVlLLE  4  SE 

MAX 

84 

86 

83 

80 

82 

86 

87 

84  .5 

■          ■  ■ 

MIN 

65 

67 

73 

56 

38 

44 

54 

4  1 

43 

52 

50 

46 

S3 

52 

S3 

56 

60 

68 

62 

57 

44 

51 

58 

54.1 

SOUTH  CENTRAL  08 

flSHBURN  3  ENE 

MAX 

M  I  N 

COROELE 

MAX 

83 

87 

86 

82 

66 

8 1 

66 

78 

82 

62 

84 

84 

82  .2 

HIN 

48 

50 

57 

65 

45 

34 

40 

SO 

SO 

45 

55 

56 

61 

57 

59 

52 

51 

60 

63 

60 

69 

72 

54 

59 

SB 

44 

42 

49 

58 

59 

54  . 1 

OOUOLBS  2  ESE 

MAX 

70 

78 

84 

80 

81  .  1 

M  I  N 

61 

61 

64 

67 

55 

38 

44 

52 

52 

42 

44 

48 

49 

47 

48 

49 

54 

58 

58 

53 

56 

61 

64 

53 

52 

45 

40 

40 

50 

SS 

52  . 3 

F I IZGERBLO 

MAX 

84 

84 

81  .7 

MIN 

58 

62 

67 

68 

53 

42 

41 

58 

54 

49 

5? 

55 

56 

52 

55 

56 

59 

67 

61 

60 

64 

64 

66 

63 

55 

48 

47 

54 

58 

61 

56  .8 

HOflERVlLLE  3  WSH 

MAX 

86 

82  .6 

MIN 

61 

60 

65 

67 

55 

36 

37 

48 

54 

41 

44 

47 

49 

45 

48 

46 

52 

57 

55 

52 

60 

6? 

65 

65 

51 

40 

38 

42 

48 

51 

51  .3 

LUflBER  CITY 

MAX 

82  .5 

MIN 

58 

58 

65 

64 

S6 

45 

41 

41 

45 

42 

45 

SO 

50 

47 

48 

49 

54 

6? 

58 

56 

60 

61 

63 

62 

53 

44 

45 

41 

52-2 

nOULIRlE  2  ESE 

MAX 

84 

88 

85 

88 

82.3 

MIN 

62 

48 

64 

76 

54 

37 

43 

53 

40 

44 

46 

50 

51 

49 

51 

48 

49 

SO 

65 

SS 

55 

64 

60 

63 

56 

45 

44 

48 

55 

62 

53.2 

NftSHVILLE  5  SSE 

MAX 

86 

88 

83 

85 

82 

88 

86 

83.5 

MIN 

55 

54 

67 

67 

54 

39 

38 

43 

44 

49 

49 

46 

45 

45 

45 

60 

56 

56 

63 

52 

65 

68 

51 

43 

38 

44 

51 

53 

51  .8 

OUITHBN  2  NH 

MAX 

8 1 

83 

85 

84 

6  1 

83 

82 

83 

83 

86 

88 

90 

87 

85 

83 

87 

83 

87 

87 

78 

72 

60 

83 

85 

85 

83.7 

MIN 

51 

54 

56 

S2 

64 

50 

53 

50 

51 

52 

50 

49 

48 

57 

49 

53 

57 

56 

S3 

63 

64 

63 

65 

55 

45 

43 

46 

48 

45 

48 

52  .7 

T IFTON  EXP  STATION 

MAX 

77 

Bl 

82 

85 

84 

66 

65 

75 

84 

76 

77 

81 

82 

82 

82 

85 

86 

89 

85 

83 

83 

83 

85 

74 

77 

75 

69 

74 

80 

83 

79.7 

MIN 

66 

62 

67 

68 

54 

39 

54 

54 

49 

50 

55 

53 

49 

5 1 

S 1 

56 

64 

60 

59 

64 

65 

66 

64 

54 

45 

44 

SO 

54 

57 

55.6 

VRLOOSTfl  3  E 

MAX 

82 

84 

8 1 

70 

72 

84 

85 

86 

81.1 

MIN 

59 

60 

63 

60 

54 

35 

33 

48 

52 

42 

41 

45 

44 

43 

46 

44 

5? 

54 

52 

57 

60 

61 

64 

50 

39 

36 

41 

40 

49 

49  . 1 

SOUTHEBST  09 

BLUR  FBB  BP 

MAX 

80 

86 

88 

85 

5? 

83 

80 

B 1 

82 

73 

80 

76 

69 

75 

82 

83 

84 

80.5 

MIN 

60 

63 

65 

69 

41 

42 

54 

54 

45 

47 

51 

51 

47 

46 

53 

56 

67 

60 

57 

64 

64 

65 

67 

55 

44 

42 

48 

54 

57 

54.8 

BRUNSWICK 

MAX 

83 

85 

65 

83 

79 

8 1 

8 1 

8 1 

84 

84 

78 

76 

83 

87 

86 

82  .  1 

MIN 

64 

64 

65 

63 

60 

41 

45 

51 

55 

46 

48 

56 

54 

53 

58 

58 

59 

63 

63 

58 

68 

68 

67 

66 

49 

SO 

48 

52 

58 

57 

BRUNSWICK  FBB  BP 

MBX 

76 

79 

79 

79 

83 

80 

80 

78 

79 

80 

75 

83 

79 

72 

72 

80 

84 

77 

76.9 

MIN 

65 

65 

68 

69 

54 

43 

42 

56 

56 

56 

S3 

55 

55 

54 

54 

Sd 

62 

65 

64 

62 

70 

69 

68 

64 

57 

51 

48 

SS 

60 

52 

FLEMING 

MBX 

80 

87 

87 

87 

88 

84 

84 

82 

82 

82 

77 

82 

82 

76 

72 

82 

84 

83 

81  .4 

MIN 

61 

60 

60 

64 

56 

36 

35 

46 

46 

39 

42 

47 

49 

48 

45 

50 

51 

56 

59 

53 

54 

59 

57 

65 

50 

42 

37 

43 

53 

63 

FOLKSTON  9  SW 

MBX 

88 

92 

91 

91 

85 

70 

85 

90 

83 

8 1 

83 

86 

79 

83 

80 

78 

76 

83 

85 

89 

83.8 

MIN 

65 

59 

58 

58 

55 

38 

41 

48 

42 

52 

50 

SO 

SI 

52 

SO 

53 

56 

54 

61 

57 

66 

61 

52 

47 

4  I 

45 

49 

52 

FORT  STEWBRT 

MBX 

79 

88 

88 

90 

86 

68 

90 

90 

84 

85 

85 

82 

8 1 

74 

86 

84 

78 

77 

85 

87 

66 

83.1 

MIN 

62 

60 

62 

60 

55 

38 

40 

53 

52 

43 

46 

51 

52 

5? 

SO 

53 

55 

59 

61 

51 

S3 

63 

61 

65 

52 

42 

4  1 

42 

58 

63 

GLENNVILLE 

MBX 

80 

86 

80 

76 

85 

84 

83 

85 

87 

90 

9 1 

84 

86 

83 

85 

85 

75 

84 

83 

73 

77 

86 

83 

82.8 

MIN 

53 

60 

65 

63 

54 

48 

50 

45 

52 

52 

50 

52 

54 

55 

51 

61 

56 

59 

58 

62 

62 

52 

46 

43 

52 

63 

54  .9 

JESUP  8  S 

MRX 

81 

89 

90 

89 

86 

68 

78 

87 

83 

76 

81 

82 

81 

82 

86 

89 

89 

84 

85 

81 

82 

83 

77 

83 

80 

75 

75 

84 

85 

84 

82.5 

MIN 

62 

60 

61 

64 

54 

38 

37 

47 

49 

37 

43 

47 

50 

48 

46 

47 

50 

56 

56 

54 

50.4 

NBHUNTR 

MAX 

83 

85 

88 

90 

83 

83 

80 

82 

81 

80 

83 

80 

77 

75 

86 

86 

86 

82.3 

62 

61 

65 

66 

55 

38 

38 

45 

50 

40 

45 

48 

51 

46 

48 

47 

51 

55 

55 

52 

57 

54 

55 

56 

55 

47 

39 

57 

57 

53 

51.7 

SflPELO  ISLBNO 

MBX 

8 1 

79 

84 

84 

80 

65 

66 

84 

83 

82 

80 

80 

79 

81 

83 

83 

78 

75 

79 

80 

84 

80 

79.5 

MIN 

63 

62 

64 

65 

S7 

43 

48 

50 

51 

51 

50 

53 

52 

SI 

51 

56 

57 

56 

58 

59 

67 

67 

68 

67 

54 

46 

50 

53 

50 

52 

55.7 

SflVflNNBH  U50B  PL  GRDN 

MBX 

MIN 

SPVRNNBH  W50  BP 

MAX 

70 

85 

88 

83 

74 

69 

72 

88 

72 

73 

81 

80 

80 

83 

86 

87 

89 

85 

85 

80 

81 

80 

78 

65 

80 

72 

74 

83 

85 

75 

80. 1 

HIN 

61 

62 

66 

67 

50 

40 

40 

53 

S3 

45 

46 

S3 

52 

SO 

51 

55 

SB 

61 

61 

57 

63 

65 

65 

62 

54 

47 

4  3 

64 

55  .  1 

SURRENCr  2  WNW 

MRX 

80 

85 

88 

85 

83 

77 

77 

88 

85 

75 

82 

83 

82 

83 

86 

86 

86 

84 

83 

81 

81 

BO 

76 

80 

78 

77 

75 

83 

85 

82.0 

MIN 

59 

61 

66 

67 

55 

40 

40 

44 

42 

42 

44 

43 

49 

47 

46 

49 

54 

61 

59 

S3 

59 

58 

61 

83 

53 

41 

38 

45 

55 

59 

51  .8 

HHTCROSS  4  NE 

MRX 

89 

90 

90 

72 

70 

80 

88 

77 

80 

84 

85 

85 

86 

69 

92 

93 

87 

87 

84 

85 

89 

75 

83 

79 

72 

77 

84 

87 

83.6 

MIN 

64 

61 

61 

66 

57 

35 

35 

36 

43 

38 

38 

41 

46 

43 

43 

45 

45 

50 

54 

49 

49 

57 

57 

57 

52 

39 

37 

37 

4  1 

51 

47.6 

SEE  REF 

ERENCE  note: 

FOLLOWING  ; 

TATION  INDE) 

DRILY  SOIL  TEMPERRTURES 

GEORCin 

RPRIL  1977 


I 

DAY  OF  MONTH 

u 

SIHI ION 

a. 
(INI 

riMi 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

13 

1  4 

IS 

16 

n 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

o: 

(t 

CHLHOUN  EXP  STBIION 

4 

MIN 

69 
64 

66 
54 

66 
62 

64 

61 

61 
60 

60 
48 

59 
48 

71 
48 

71 
54 

71 
55 

73 
54 

75 
52 

77 
60 

78 
61 

77 
61 

77 
62 

81 
63 

81 
63 

78 
65 

78 
64 

83 
64 

73 
66 

67 
65 

77 
64 

73 
61 

75 
59 

73 
SB 

77 
57 

77 
58 

72 
64 

70 
58 

3 
8 

EXPERIMENT 

2 

HIN 

79 
68 

67 
58 

73 
6 1 

"14 

62 

74 

57 

68 
46 

73 
46 

73 
49 

78 
56 

78 
57 

81 
59 

83 
60 

82 
62 

84 

62 

85 
62 

86 
62 

87 
65 

86 
66 

85 
65 

87 
56 

83 
66 

77 
65 

74 

65 

79 
64 

78 
57 

83 
54 

75 
5  3 

84 

53 

85 

82 

79 
59 

4 

1 

4 

HflX 
M  1  N 

77 
El 

66 
61 

72 
63 

72 
64 

73 
61 

67 
50 

70 
50 

72 
62 

77 
59 

77 
58 

79 
62 

82 

62 

8 1 
64 

82 

65 

83 
65 

84 

65 

85 
68 

84 

68 

83 
68 

65 
69 

82 
69 

75 
67 

73 
67 

67 

76 
60 

8 1 
58 

57 

57 

61 

64 

77 
62 

8 

1 

8 

nnx 

MIN 

71 
64 

65 
62 

68 
62 

66 
65 

69 
65 

66 
57 

66 
56 

67 
57 

70 
61 

71 
62 

72 
62 

74 

65 

75 
66 

76 
68 

76 
68 

77 
68 

78 
69 

77 
69 

77 
70 

78 
7  1 

77 
7  1 

74 
69 

71 
69 

72 
68 

73 
66 

75 
65 

71 
64 

75 
63 

76 
65 

76 
66 

72 
65 

7 
.2 

HRWKINSVILLE 

4 

MAX 
MIN 

80 
64 

76 
62 

78 

65 

87 
7  1 

85 
65 

74 

58 

92 
69 

83 
68 

92 
64 

86 
67 

86 
69 

82 
58 

93 
69 

78 
59 

84 

58 

82 
58 

95 

56 

93 

94 

66 

HOMERVILLE  3  HSH 

4 

MBX 

78 
67 

86 
66 

88 
67 

90 
69 

87 
66 

77 
55 

80 
SS 

85 
56 

90 
60 

88 
60 

90 
59 

89 
61 

86 
53 

90 
63 

91 
64 

93 
64 

91 

63 

91 
68 

85 
68 

88 

67 

87 
67 

82 
69 

67 
70 

72 
59 

83 
63 

86 
60 

88 
58 

89 
58 

92 
60 

94 

63 

86 
62 

•  8 

.9 

niOVILLE  EXP.  SinilON 

4 

MBX 
MIN 

74 
64 

82 
52 

85 
67 

68 
53 

70 
52 

75 
53 

82 
59 

86 
61 

87 
65 

87 
65 

88 
66 

88 
65 

89 

70 

90 
70 

87 
68 

86 
59 

86 
59 

81 
60 

78 

59 

82 
57 

85 
61 

82 
62 

.  7 
.  1 

IIFTON  EXP  SinilON 

2 

MBX 
MIN 

81 
66 

86 
65 

80 
67 

91 
70 

90 
64 

73 
SO 

62 
51 

92 
55 

95 
61 

96 
60 

96 

61 

97 
63 

98 
64 

99 
63 

101 
65 

100 
65 

100 
67 

103 
71 

95 
70 

99 

70 

96 
71 

93 
72 

98 
72 

76 
67 

87 
62 

87 
58 

98 
57 

96 
57 

97 
61 

100 
65 

92 
63 

.7 

.6 

4 

MPX 
MIN 

75 
65 

79 
65 

76 
67 

83 
67 

83 
65 

70 
S3 

75 
53 

83 
56 

86 
61 

87 
61 

86 
62 

88 
63 

89 
65 

90 
64 

92 
65 

93 
66 

93 
66 

94 

70 

87 
70 

90 
70 

89 

71 

86 
71 

90 
72 

74 

67 

82 
63 

82 
60 

82 

60 

88 
60 

90 
63 

92 
66 

85 
64 

.  1 
2 

8 

MBX 
MIN 

75 
67 

77 
68 

75 
68 

81 
69 

80 
68 

72 
57 

74 
58 

80 
60 

82 
64 

83 
64 

82 
65 

84 

66 

85 
67 

86 
68 

87 
68 

87 
69 

87 
69 

90 
72 

85 
72 

87 
72 

86 
73 

84 

73 

86 
74 

76 
70 

80 
67 

80 
65 

80 
64 

83 
65 

85 
67 

87 
70 

82 
67 

2 
3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STflllON  INDEX 


EVflPORRTION  RND  WIND 


STPT ION 

DAY  OF 

10NTH 

_, 

5  It  0 

0  °  S 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA'  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles!     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Sei'vice 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

~    Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19^1-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956, 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  -data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

 ~  ~~  feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tha-mo- 

meters  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  ol  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 
Midville  Exp  Station         :  Sandy  loam,  cover,  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  theripo- 

meters  unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph,   Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  ANTt  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE- THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soi 1  Temperatures"  table,  and  the  Station  I ndex . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Teraperatcve"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
arc  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3 -CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     85,10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   S5.55  additional  for  foreign  mailing;  40f  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,  N.   C.   28801 ,       Attn :     Publications . 
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52  .0 
54  .6 
54  .6M 
60  .5 
57.1 

65.0 
66.6 
69  .5M 
72  .0 
70.0 

.  1 
.3 

1  .  1 
.6 

88 
86 
91 
92 
91 

18. 

16 

16. 

16 

18 

31 
34 
35 
44 
36 

10 
10 
10 
10 
10 

59 
33 
22 
9 
21 

0 
0 
4 
4 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

S.42 
2.65 
1  .55 
1.31 
1  .08 

.44 

-  1  .20 

-  1  .86 
'  2.73 

1  .47 
.58 

1  .00 
.52 
.53 

4 
4 

28 
25 
25 

.0 
.0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1  1 
8 
4 
5 
4 

4 

1 
1 
1 
I 

I 

0 

I 

0 
0 

WBSHINGTON 

83.5 

57.1 

70.3 

.3 

91 

19. 

40 

12. 

22 

7 

0 

0 

0 

1  .69 

-  2.04 

.87 

27 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

69.0 

.7 

2  .28 

-   1  .58 

.0 

WEST  CENTRAL 

04 

CBRROLLTON 
COLUMBUS  WSO  BP 
EXPERIMENT 
GREENVILLE  2  NNW 
LB  GRANGE 

R 

84  .0 
87  .2 

83.4 
88.4 

54  .8 
61  .9 

58.9 
60  .0 

69.4 
74  .6 

71  .2 
74  .2 

.4 

2.2 

3.4 

91 
93 
90 
91 
95 

19 

20. 

20 

30 

31 

35 
49 
48 
49 
42 

1 1 
1 1 

1  1 

1 1 
1 1 

16 
0 
6 
I 

3 

3 
1  3 
1 

6 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1  .57 
3.49 
5  . 39 

.85 

-  2.52 

-  .56 
1  .47 

-  2.7  1 

.64 
1  .75 
2.54 

•  4  3 

7 
8 

27 

25 

•  0 
.0 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

3 
4 
4 

1 

3 
3 

0 

0 

I 

2 
0 

MBRSHBLLVILLE 
NEWNBN 

TBLBOTTON  I  NE 
THOMBSTON  2  S 
WEST  POINT 

68.5 
65 . 3 
67.9 
69.5 
65. S 

57. 6M 
57  .5 
58.3 
57.6 
57.9 

73. 2M 
71.4 
73.1 
73.6 
71  .7 

.  7 
2.3 

.6 

96 
93 
95 
98 
92 

19 
20. 
20. 
19 
31  . 

48 
43 
41 
45 
45 

1 1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 

9 

2 
0 
6 

15 
7 
12 
16 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1  .38 
5.81 
1  .46 
1  .60 
4  .51 

2.00 
-  2.65 

.69 

.77 
2.93 
1  .38 

.92 
2.00 

26 
22 
27 
29 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
5 
2 
4 
4 

2 
2 
I 
I 

3 

0 
2 
1 

D 
2 

DIVISION 

72  .3 

1  .4 

2  .90 

.97 

.0 

CENTRAL 

05 

AILET 
COVINGTON 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  W 
FORSYTH  6  NNW 

87.9 
85.5 
68  .8 
68.  1 
66.8 

60  .5M 
56.8 
57.2 
60.2 
56. 6H 

74  .2M 

72.2 

74  .2 
71  .7M 

2.0 
.  4 

94 
94 

94 

95 

19. 
18 

31. 

18 

49 
47 

48 
40 

12 
13. 
1  1 
12. 
I  1 

0 
5 
2 
0 
6 

16 
7 
14 
I  4 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

I  .66 
I  .67 
1  .02 
.23 

1  .86 

-  2.03 

-  2.78 

-  3.45 

.56 
.66 
.34 
.14 
1  .24 

19 
27 
25 
23 
24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
3 
I 

2 

I 
1 

0 
0 
I 

0 
0 
0 
0 

1 

HBWKINSVILLE 
IRWINTON  4  WNW 
MBCON  WSO  BP 
MILLEDGEVILLE 
nUN 1  1 L  t LL  U 

R 

88. 8M 
89.0 
88.1 
84  .OM 
84  .0 

59. OM 
54  .0 
60.5 
56  .4M 
59  .5 

73. 9M 
71  .5 
74  .3 

70  .2M 

71  .8 

.7 
.8 

-  .5 
.9 

97 
94 

95 

93 

20 
20. 
30. 

19 

47 
44 

46 
43 
48 

12. 
1  I 
1  1 
12. 
I  1 

1 

0 
0 
12 

14 
16 
14 
8 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1  .01 
1.12 
1  .55 
2.52 
2.27 

-  2.59 

-  2.02 

-  I  .84 

-  1  .54 

.29 
.56 
.75 
1  .39 
.90 

31 
2 1 
20 
21 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

4 

2 
7 
6 

0 
I 

2 
I 

2 

0 

Q 

0 

I 

0 

SBNOERSVILLE 
SILOBM 

84  .5 
85.7 

58.4 
66  .9 

71  .5 
72.3 

I  .3 

91 
94 

19. 
18 

42 
44 

1  1 
1  1 

9 

1 

6 
1  I 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

.85 
1  .79 

-  2.54 

.31 
.93 

24 

25 

.0 

.0 

0 

0 

3 

3 

0 
1 

0 
0 

DIVISION 

72.6 

.5 

1  .46 

-  2.45 

.0 

EBST  CENTRAL 

06 

flPPL ING  2  NW 
BUGUSTB  WSO  BP 
BROOKLET   I  w 
LOUISVILLE  3  S 
(lETTER 

R 

85. 8M 
66.2 
66.5 
66  .6 
86.3 

55.611 

58.6 

60.7 

58.7 

60.9 

70. 7M 

72.4 

73.6 

72.7 

74.6 

.7 
.0 

-  .3 

94 
94 
95 
93 
95 

19 
19. 
7 
30. 
19- 

36 
41 
47 
45 
49 

I  1 
1  1 
12. 

1  1 
1 

21 
1  3 
2 
4 

0 

10 
1  1 
1  1 

1  3 
13 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.13 
2.53 
5.47 
.78 
1.4  1 

-  .85 
I  .36 

-  3.16 

1.17 

1  .22 

2  .65 
.48 
.40 

29 
22 
25 
25 
26. 

.0 
.0 

.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
4 
9 
3 
4 

2 
I 
3 
0 

0 

1 
I 
I 

0 
0 

MIDVILLE  EXP  SIB 

86  .DM 

59. OM 

73. 5H 

94 

17 

45 

1  1 

0 

15 

0 

0 

0 

1.15 

.57 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWINC  STATION  INOEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  cEORCifl 


TEMPERRTURE 

PRECIPITPTION 

S  Tfi  T  I  ON 

£  ; 

1  ^ 

1  1 

1  i 

- 
t 

o 

s 

NO 

OF 

OOrs 

i 

uJ  r 

UJ 

E 

1 

SNOW 

SLEET 

NO  - 

OF 

ORYS 

MUX  . 

MIN. 

H 

°  2 

i  g 

i 

s 

UJ 

g 
S 

UJ 
O 

li 

si 

li 

tllLLEN  4  N 

ST. 5 

56.9 

72 

2 

-  .8 

96 

18 

39 

1  1 

8 

13 

0 

0 

0 

1  .94 

-  2.38 

.80 

25 

.0 

0 

5 

2 

0 

NEHINCTON  2  NE 

SHfllNSBORO 

B7  .4M 

60.2 

73 

8M 

94 

30- 

45 

12 

2 

14 

0 

0 

0 

.50 

.17 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

HflRRENTON 

86.9 

66.6 

72 

9 

1  .5 

95 

19 

45 

12 

3 

3.24 

.60 

I  .15 

27 

.0 

0 

5 

3 

1 

HBTNESBORO  2  NE 

85.9 

56.3 

71 

1 

94 

20. 

39 

1  1 

17 

12 

0 

0 

0 

.87 

.48 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

72 

8 

.0 

2.10 

-   1  .82 

.0 

SOUTHWEST  07 

HLBBNr  3  SE 

88.9 

59.6 

74 

3 

-  .3 

96 

21 

SO 

13- 

0 

14 

0 

0 

0 

2.42 

-    1  .45 

1  .35 

27 

.0 

0 

b 

I 

1 

BHERICUS  4  ENE 

86.0 

60.9 

74 

5 

1  .2 

95 

30- 

SO 

1  I 

0 

.72 

-  2.73 

.26 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

BfllNBRIODE  5  NNE 

BLflKELY 

86  .  IM 

60  .2M 

74 

2M 

.4 

95 

21» 

SO 

10 

0 

12 

0 

0 

0 

I  .67 

-  2.60 

.89 

31 

.0 

0 

4 

1 

0 

CflMILLfl 

89.5 

60.5 

75 

0 

•  .3 

95 

30- 

52 

IS. 

0 

IS 

0 

0 

0 

.53 

-  3.16 

.44 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

COLQUITT  2  E 

66. 9M 

60.  IM 

74 

sn 

97 

9 

49 

13 

0 

.29 

.17 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

CUTHBERT 

66.9 

62.5 

75 

7 

95 

19 

53 

ID 

C 

13 

0 

0 

0 

2  .88 

1  .56 

20 

.0 

0 

s 

2 

1 

FORT  GfllNES 

87.4 

62.1 

I  .2 

94 

31 

48 

10 

0 

1  1 

0 

0 

0 

1  .32 

-  2.34 

.78 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

LUMPKIN  2  SE 

88  .  IM 

55  .  IH 

71 

6H 

93 

29- 

43 

5 

2 

I  1 

0 

0 

0 

0   I  .50 

I  .10 

30 

.0 

0 

5 

1 

1 

(lOROflN   I  H 

68.0 

62.3 

75 

2 

93 

20- 

52 

" 

13 

0 

0 

0 

27 

.  0 

0 

3 

1 

I 

PLRINS  SH  GR  EXP  STR 

87.0 

61  .2 

74 

1 

94 

2\' 

51 

I  1 

0 

.60 

.24 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

THOMfiSVILLE  4  SE 

90. 4M 

63. 2M 

76 

8M 

2.6 

95 

20* 

53 

13 

0 

17 

0 

0 

0 

I  .74 

1  .98 

.94 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

74 

6 

.4 

1  .37 

-  2.33 

.0 

SOUTH  CENTRPl  08 

RSHBURN  3  ENE 

86  .2 

61  .0 

73 

6 

94 

22. 

SI 

1  1 

0 

1  .96 

.74 

29 

.0 

0 

3 

2 

0 

CORDELE 

88.4 

61  .3 

1 . 1 

94 

7 

49 

1  1 

0 

1  4 

0 

0 

0 

3. 07 

-  .46 

1  .07 

28 

.0 

0 

4 

3 

1 

OOUGLfiS  2  ESE 

72 

0 

15 

0 

0 

0 

0 

Q 

FIT20ERflLD 

87.1 

63.0 

75 

1 

.  1 

93 

7 

52 

1  I 

0 

12 

0 

0 

0 

3.23 

-  .43 

1  .53 

24 

.0 

0 

4 

2 

2 

HOMERVILLE   3  HSW 

72 

9 

10 

0 

0 

0 

0 

J 

LUMBER  CITY 

88. 2n 

59. 9M 

74 

IM 

45 

1  2 

4 

14 

0 

0 

0 

.85 

-  3.43 

.48 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

88.6 

61  .3 

75 

° 

.5 

93 

20- 

49 

13 

0 

16 

0 

0 

0 

1  .44 

-  2  .42 

.70 

28 

.0 

Q 

5 

1 

0 

NASHVILLE  S  SSE 

auITMRN  2  NN 

73 

9M 

15 

0 

0 

0 

0 

2 

TIFTON  EXP  STHTION 

86. 5 

62.6 

74 

6 

1  .0 

92 

2|. 

S3 

I  I 

0 

7 

0 

0 

0 

3.45 

.37 

2.23 

29 

■  C 

0 

2 

2 

2 

VHLDOSTfl  3  E 

88.3 

56.2 

72 

3 

95 

7 

44 

1  3 

1 

1  3 

0 

0 

0 

1  .83 

1  .61 

28 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

73 

8 

.0 

2  .34 

-   1  .54 

.0 

SOUTHEfiST  09 

SLMfl  FBB  flP 

85.7 

61  .6 

73 

7 

.5 

92 

30* 

49 

12 

1 

7 

0 

0 

0 

.82 

-  2.44 

.27 

26 

.0 

Q 

4 

0 

0 

BRUNSWICK 

84.0 

M 

M 

94 

6 

6 

D 

0 

0 

2  .99 

-  .95 

1.13 

27 

.0 

0 

6 

3 

1 

BRUNSWICK  FfiS  BP 

81.9 

74 

5 

0 

■  FLEMING 

65.3 

58.6 

72 

0 

93 

19> 

43 

1  1 

1 1 

8 

0 

0. 

0 

3.57 

1  .32 

24 

.0 

0 

6 

3 

1 

FOLKSTON  9  5W 

68.4 

S8  .2 

73 

3 

96 

8 

47 

13 

0 

15 

0 

0 

0 

1.71 

.67 

29 

.0 

Q 

4 

1 

0 

FORT  STEWBRT 

74 

4 

12 

0 

0 

D 

0 

^ 

GLENNVILLE 

87.7 

62.0 

74 

9 

.9 

96 

6 

50 

12 

1 

12 

0 

0 

0 

3.n 

-  .88 

.72 

26 

.0 

0 

8 

2 

0 

JESUP  6  S 

88.0 

58.0 

73 

0 

96 

7 

42 

1  3 

4 

1  3 

0 

0 

0 

1  .67 

.63 

24 

.0 

0 

6 

1 

0 

NBHUNTB 

87.0 

S8.4 

72 

7 

93 

8- 

46 

13. 

1 

9 

0 

0 

0 

2.19 

1.10 

25 

.0 

0 

4 

2 

1 

SBPELO  ISLBND 

81  .9H 

63. IM 

72 

SM 

92 

8 

53 

16 

0 

1 

0 

0 

0 

2.55 

.91 

27 

.0 

0 

5 

3 

0 

SBVBNNBH  WSO  BP  R 

85.2 

62.7 

74 

0 

.7 

94 

7 

50 

12 

2 

8 

0 

0 

0 

I  .03 

-  3.17 

.42 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

SURRENCY  2  WNW 

66.7 

56.6 

72 

8 

94 

7 

44 

12 

4 

12 

0 

0 

0 

4  .77 

2.63 

25 

.0 

0 

6 

2 

1 

WflTCROSS  4  NE 

69.5 

55.7 

72 

6 

-   1  .3 

98 

20 

43 

13. 

4 

16 

0 

0 

0 

1  .91 

-   1  .95 

1  .03 

27 

.0 

0 

S 

1 

I 

DIVISION 

73 

4 

-  .3 

2.40 

-    1  .38 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWINC  STRIION  INDEX 
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DniLY  PRECIPITRTIO 


STflT ION 


nORTHkCST  I 

nDRISSVILLC 
nLLRTOONfl  DRM  2 
BtAVCaOALE  1  e 
CflLHOUfI  EXP  STftTION 
CRRTEDS  2  SU 

CAQTCRSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 
CCOARTOkM 
CMnTSMORTH 
CHICKAmuGA  PHQK 


i^ENSINGTON 
KINGSTON 
Lrt  TBYETTE 

aiMGGBLO 

Rorc 

surrcRviLLE  1 

TAYL ORSVILLE 


NORTH  CENTRAL 

ALPMASETTft  S  SSH 
ATHENS  USa  AP 
STLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WSO  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRSVILLE  EXP  STi 
BLUE  niDGE 
CANTON 
CLEVELAND 
COf»CHCE  ^  NNU 

CUrtlING 
OAHL ONEGA 
OAWSONVILLE 
ELLIJAY 
GAINESVILLE 

HELEN    I  ESE 
JASPER    1  NNW 
MAYSVILLE 
nONROE 

N0RCROS5  3  NU 

U  OF  GA  PLT  SCIENCI 
MALESKA 
MINDER   1  SSE 
UOODSTQCK, 


MOHTMEAST 
BQUrVlN 

CAHNESVILLE  3  I 
CLAYTON    1  SSW 
CORNEL lA 
ELBERTON  2  f1 

HARTbCLL 
LEXINGTBN    1  NW 
L  INCOLNTON 
TOCCOB 
WASHINGTON 


fcCST  CENTRAL 

BUTLER 
CARROLL TON 
COLUreuS  MSO  AP 
DOUGLASVILLE 
EXPERirENT 

TRAflKL  IN  2 
GREENVILLE  2  NNW 
HAMILTON  ^  U 
JONESBORO 
LA  GRANGE 

flARSHALLVILLE 

NEMlAN 

TAL60TT0N  1  NE 
THOMAS TON  2  S 


CENTRAL 

AILEr 

COVIMGTQN 

DANVILLE 

oubl in  a  S 

EASTrUN    1  U 

FORSTTH  6  NMU 
GODFREY  3  N£ 
HAl*INSVILLE 


1 .30 
2.37 
5. 81 
I  .48 
1 .60 

4.61 


1  .5S 
2.52 
2.27 


DRY  OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9     101112    131415  1617 


.04      .05  .46 


19  20  21    22  23  24    25  25  27    28  29  30  31 


.10      -05  .04 


.04     .02  .32 


.56      .04  .04 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 


DniLY  PRECIPITflTIO 


STflT  I  ON 


E«ST  CEHTUftL 

APPLING  3  HU 
AUGUSTA  USQ  AP 
BROeilieT   1  U 

oevea 

GIBSON 

LOUISVILLE  3  S 

rtTTEO 

MIOVILLE 

mOVILLE  EXP  STA 
MILLEN  H  N 

MILLHAVEN-WADE   2  SE 
NEUIMGTON  2  NE 
STILLftJBE 
SMAINSe0fl9 
UMROENTGN 

WArNESeOOG  2  NE 


ALBANY  3  SE 
fl^CaiCUS  4  ENE 
BAINBQIOGE  S  NNI 
BLA^EL Y 
CAMILLA 

CULOunx  2  E 

CUTWBEBT 

OAUSQN 

OONALSQNVtLLE  1 
fOHT  GAINES 


I  2  SE 


LUMP*1« 

noacAN  1  w 

nOSOAN   5  NW 

PLAINS  SU  GA  EXP  STA 

PRESTBN 

TXOMASVILLE   *  SE 


SOUTH  CENTBAl 

ABBEVILLE 
nSHBUQN  3  ENE 
COHDELE 
DOUGLAS  2  ESE 
FITZGEOALO 

HOrCnvlLLE   3  USW 
LU(*E8  CITY 
liOULTRIE  2  ESE 
NASHVILLE  5  SSE 
QUITMAN   2  NH 


ATKINSON  2  E 


FLEMING 
F0LKST9N  3  SU 
rOLRSTBN  9  SW 
FORT  STEWART 
GLENNVILLE 

JESUP  8  S 
NRHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  bAO  AP 


2.23 
.50 
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HESI  POINT 
. 

MBX 
MIS 

83 
S6 

83 
59 

83 
53 

86 
59 

86 
57 

89 
57 

92 
60 

92 
6 1 

86 
62 

79 
49 

77 
45 

80 
48 

82 
S I 

86 
48 

83 
49 

87 
54 

90 
58 

89 
59 

91 
60 

92 
59 

92 
6 1 

92 
63 

81 
6C 

84 

6 1 

71 
63 

77 
52 

86 
64 

82 
61 

85 
62 

90 
66 

92 
64 

85.5 
57.9 

CENTRBL 

OS 

SILET 

NBX 
MIN 

86 
63 

66 
6 1 

87 
59 

90 
63 

90 
63 

94 
64 

94 

57 

93 
62 

83 
50 

83 
54 

82 
5 1 

82 
49 

89 
52 

90 
55 

91 
56 

93 
55 

91 
58 

93 
64 

94 

60 

91 
65 

91 

65 

87 
67 

84 

74 

65 

80 
63 

82 
62 

85 
64 

88 
65 

90 
63 

92 
66 

90 
65 

87  .9 
50  .5 

COVINGTON 

npx 
niN 

76 
6  I 

81 
6 1 

85 
60 

87 
60 

88 
60 

90 
58 

87 
62 

85 
62 

83 

57 

76 
4  7 

79 
47 

82 
43 

86 
47 

86 
53 

90 
53 

92 
56 

92 
59 

94 

59 

93 
59 

93 
59 

67 
62 

86 
52 

86 
63 

81 
64 

71 
62 

83 
65 

82 
64 

83 
62 

89 
62 

89 

63 

89 
66 

85.5 
58  -8 

DUBLIN  3  S 

(IBX 
MIN 

74 

57 

86 
58 

87 
59 

89 
6 1 

89 
60 

92 
53 

95 
59 

94 

62 

92 
63 

86 
50 

61 
44 

85 
45 

85 
47 

88 
48 

90 
49 

92 
S I 

97 
55 

92 
56 

95 
55 

95 
57 

96 
6 1 

88 
63 

89 
60 

86 
63 

75 
6 1 

84 

62 

82 
60 

86 
6 1 

92 
62 

94 

63 

95 
62 

88.8 
57  .2 

EBSTMHN  1  H 

MAX 
MIN 

84 

62 

84 

59 

84 

50 

86 
60 

87 
64 

90 
63 

91 

67 

92 
65 

92 
66 

84 

56 

81 
48 

81 
48 

83 
S3 

87 
S3 

88 
55 

94 
54 

94 

56 

92 
59 

92 
50 

93 
63 

93 
62 

89 
63 

87 
63 

66 
65 

81 
54 

85 
63 

84 
61 

91 
62 

90 
62 

93 
66 

94 
64 

98.1 
60  .2 

FORSriM  6  NNH 

MBX 
MIN 

81 
58 

83 
56 

85 
78 

87 
57 

89 
5 1 

91 
55 

92 
59 

91 
62 

83 
60 

81 
49 

81 
40 

81 

88 
46 

86 
48 

90 
49 

93 

01 
53 

95 
54 

93 

94 

58 

66 

63 

86 

60 

86 
58 

78 
62 

73 
63 

81 
62 

84 

64 

87 
58 

91 
59 

93 
60 

92 
52 

86.8 

55  -6 

MBHKINSVILLE 

MBX 
MIN 

81 
60 

85 
57 

87 
59 

89 
59 

90 
60 

92 
58 

95 
60 

95 
52 

95 
65 

89 
55 

80 
47 

84 
47 

85 
48 

90 
50 

88 

50 

94 

55 

95 
57 

92 
59 

93 
59 

97 
6 1 

95 
65 

87 
56 

88 

6  3 

82 
65 

75 
64 

85 
64 

82 
63 

88 
65 

90 
63 

95 
65 

88.8 
59  .0 

IRHINTON   i  MNM 

MBX 
MIN 

83 
54 

87 
52 

89 
54 

90 
6 1 

93 
60 

92 
53 

94 
6 1 

92 
60 

93 
62 

88 

50 

86 
4  4 

88 
45 

86 
5 1 

90 
S3 

89 
5 1 

90 
49 

91 
48 

93 
SO 

91 
48 

94 

50 

91 
59 

83 
50 

87 
54 

84 

56 

80 
5 1 

86 
54 

86 
5  1 

91 
55 

89 

53 

91 
57 

93 
58 

89.0 
54  .0 

nBCON  WSO  BP 

MBX 
MIN 

83 
63 

85 
60 

87 

68 

6 1 

91 
64 

94 

60 

94 

65 

92 
63 

87 

79 
52 

82 

62 
49 

88 

86 

91 
52 

95 
55 

92 
58 

93 
60 

95 

94 

62 

84 

66 

86 
66 

87 
65 

74 

55 

77 
65 

87 
64 

87 
65 

90 
64 

92 
53 

95 
66 

93 
66 

88  .  1 
60  .5 

H 1 LLEOGE  V  I LLE 

MIN 

70 
59 

77 
60 

80 
59 

84 

58 

85 
60 

88 
58 

91 
58 

87 
62 

64 
49 

75 
43 

78 
43 

80 
45 

85 
47 

87 
47 

86 
47 

91 
52 

90 
53 

91 
58 

93 
59 

92 
SB 

81 
60 

84 

62 

63 
62 

72 
63 

73 
63 

84 

63 

83 
60 

85 
61 

88 
61 

91 
63 

84  .0 
56  .4 

nONTICELLO 

MAX 
M  I  N 

78 
51 

78 
57 

79 
58 

64 

59 

83 
61 

90 
63 

90 
65 

85 
61 

87 
62 

80 
49 

76 
48 

78 
49 

82 
54 

82 
SS 

85 
58 

89 
59 

91 
61 

91 
62 

93 
63 

91 
62 

90 
61 

BS 
62 

83 
61 

84 

62 

69 
61 

72 
63 

83 
64 

82 
62 

86 
63 

89 
64 

90 
65 

84  .0 

59  .5 

SBNOERSVILLE 

MAX 
MIN 

78 
58 

79 
63 

84 

55 

83 
58 

87 
64 

90 
59 

91 
66 

87 
63 

84 

63 

80 
46 

77 
42 

79 
44 

84 

50 

87 
51 

87 
50 

91 
51 

88 
56 

91 
60 

91 
59 

89 
59 

87 
65 

83 
58 

82 
64 

74 

65 

77 
54 

79 
55 

81 
64 

85 
59 

88 
60 

90 
54 

88 
64 

84.5 
58.4 

SILOBH 
. 

MAX 
MIN 

78 
58 

83 
60 

85 
60 

86 
6 1 

91 
69 

92 
60 

90 
54 

87 
6 1 

81 
59 

77 
45 

80 
44 

79 

SO 

86 
48 

87 

50 

90 
49 

91 

57 

92 
59 

94 
64 

93 
60 

91 
SB 

60 

62 

88 

60 

75 
64 

73 
52 

83 
62 

84 
64 

84 

62 

90 

62 

90 
6S 

89 
64 

89 
64 

85.7 
58.9 

EBSI  CENTRBL 

06 

BPPLING  2  NH 

MBX 
MIN 

92 

92 
6 1 

95 

81 

73 

78 

80 

87 

91 

91 

91 

92 

94 

93 

90 

83 

86 

84 

70 

77 

83 

82 
57 

88 

89 

92 
63 

85.8 
55  .6 

flUGUSIB  MSO  BP 

MAX 
MIN 

81 
53 

83 
57 

85 
60 

88 
60 

90 
60 

93 
59 

93 
66 

86 
64 

81 
5 1 

75 
4  3 

78 

80 
46 

86 
S3 

91 
48 

91 
54 

92 
54 

91 
56 

94 

94 

90 

84 

85 

85 

71 
66 

82 
66 

85 
64 

85 
65 

65 
62 

89 
6  3 

90 
65 

89 
66 

86.2 
58.6 

BROOKLET   1  M 

MBX 
MIN 

83 
59 

81 
6 1 

85 
62 

85 
60 

91 
64 

94 

60 

95 
65 

91 
65 

85 
65 

80 
50 

80 
47 

80 
47 

88 
55 

94 
5 1 

92 
55 

92 
SB 

90 
59 

91 
57 

92 
6 1 

93 
66 

85 
64 

85 
65 

79 
65 

77 
65 

83 
66 

82 
66 

79 
64 

84 

63 

88 
64 

89 
66 

88 
66 

86.5 
60  .7 

LOUISVILLE  3  S 

MBX 
MIN 

62 
SB 

79 
55 

84 

60 

79 
60 

88 

66 

91 
6 1 

92 
52 

91 
64 

86 
54 

86 
46 

80 
45 

79 
47 

85 
48 

89 

53 

90 
54 

92 
55 

91 
57 

93 
56 

91 
52 

92 
60 

91 
65 

89 
60 

87 
6 1 

74 

81 
63 

81 

82 

87 

90 
62 

93 
65 

90 
63 

86.6 
SB  .7 

HETIER 

MAX 
MIN 

8S 

8S 

87 

88 

90 

95 

95 

93 

87 

85 

81 

82 

87 

91 

93 

93 

92 

93 

95 

93 

68 

85 

83 

78 

88 

83 

85 

87 

90 

89 

92 

88.3 
60.9 

niDVILLE  EXP  STB 

MBX 
MIN 

90 

87 

89 

90 

89 

88 

85 

84 

83 

90 

89 

94 

93 

93 

91 

91 

63 

86 

83 

79 

89 

91 

88  .0 
59.0 

ItlLLEN  4  N 

MAX 
HIN 

83 
5 1 

84 

87 
50 

87 
67 

90 
62 

93 

93 
62 

89 

82 
60 

84 

60 

82 

66 

91 
46 

91 

91 
53 

91 

96 

94 

93 

90 

69 

85 

75 

81 

85 

84 

86 

90 

92 

89 

87. S 
56  .9 

NEHINGTQN  2  NE 

MIN 

SHBINSBORO 

MAX 

83 
59 

82 
66 

82 
60 

89 
64 

89 
60 

92 
61 

94 
64 

93 
64 

85 
67 

83 
50 

79 
48 

82 
45 

85 
50 

92 
49 

91 
55 

93 
60 

93 
55 

93 
SS 

94 

58 

92 
63 

54 

87 
54 

84 
64 

73 
65 

64 

55 

82 
57 

86 
64 

88 
65 

90 
62 

94 

65 

90 
67 

87.4 
50.2 

HBRRENTON 

HBX 
MIN 

80 
60 

80 
61 

83 
60 

88 
61 

68 
62 

91 
63 

93 
64 

91 
63 

90 
62 

83 
49 

78 
47 

82 
45 

83 
SO 

89 
52 

89 
51 

94 

52 

94 

55 

93 
59 

95 
62 

94 

61 

92 
62 

83 
61 

87 
63 

84 

63 

72 
62 

77 
62 

86 
63 

86 
62 

89 
62 

88 
62 

93 
61 

86.9 
58.8 

HBTNESBORO  2  NE 

MBX 
MIN 

74 

83 

53 

82 

85 

84 

90 

93 
50 

93 
62 

88 

63 

82 
47 

76 

77 

61 

87 

92 

90 

90 

91 

94 

94 

90 

92 

86 

84 

74 

83 

82 

82 

85 

89 

91 

85  .9 
56.3 

SOUTHWEST 

07 

BLBBNT  3  5E 

MAX 
MIN 

87 
57 

87 
61 

BS 
62 

86 
59 

89 
60 

91 
61 

93 
63 

93 
63 

94 
64 

88 
58 

81 
52 

82 
SO 

82 
50 

89 
52 

89 
51 

90 
51 

95 
56 

90 
58 

92 
SB 

90 
50 

96 
62 

91 
62 

90 
63 

89 
65 

83 
66 

85 
63 

86 
64 

88 
63 

89 
64 

90 
63 

94 

66 

88.9 
59.6 

BUERICUS  4  ENE 

MBX 
MIN 

86 
61 

85 
60 

86 
60 

89 
60 

88 

62 

92 
62 

92 
67 

94 

65 

84 

65 

79 
SS 

63 
SO 

"  84 

S3 

95 
SS 

88 

55 

91 
54 

94 
54 

90 
61 

91 
64 

95 
62 

95 
61 

80 
60 

86 
64 

85 
62 

83 
85 

82 
64 

84 

63 

85 
64 

85 
65 

91 

63 

95 
66 

91 

65 

88.0 
60  .9 

BBINBRIDCE  S  NNE 

MBX 
MIN 

BLBKELT 

HBX 

niN 

86 
53 

87 
53 

86 
60 

87 
60 

89 
60 

89 
62 

92 
64 

95 
53 

84 

SO 

82 
56 

82 
65 

83 
53 

88 

53 

91 
55 

91 
58 

94 

61 

90 
61 

92 
62 

94 

63 

95 
63 

89 
65 

87 
64 

87 
63 

77 
63 

BS 
63 

89 
64 

84 

64 

85 
65 

91 
65 

92 
66 

88.1 
60.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 


7 


DniLY  TEMPERnTURES 


STHT ION 

DHY  OF  MONTH 

0 

(X 

(t 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CfifllLLS 

MAX 

87 

86 

36 

88 

89 

92 

94 

94 

87 

83 

84 

83 

67 

92 

92 

94 

94 

92 

94 

95 

90 

89 

87 

82 

87 

37 

87 

90 

92 

95 

94 

89 

5 

MIN 

55 

63 

60 

58 

61 

61 

62 

69 

62 

54 

58 

53 

52 

65 

52 

56 

56 

57 

58 

58 

66 

66 

64 

68 

67 

64 

63 

63 

62 

65 

66 

60 

5 

COLOUITT  2  E 

MAX 

87 

86 

66 

86 

87 

90 

97 

87 

82 

83 

82 

89 

94 

93 

93 

89 

90 

94 

95 

90 

88 

88 

82 

86 

89 

36 

92 

92 

95 

88 

9 

MIN 

S2 

63 

59 

58 

62 

63 

63 

52 

56 

55 

49 

53 

52 

56 

61 

60 

59 

61 

66 

55 

62 

64 

63 

64 

64 

67 

65 

64 

85 

60 

1 

CUTHBERI 

MAX 

66 

87 

89 

89 

69 

92 

92 

93 

93 

83 

82 

82 

87 

88 

90 

94 

94 

92 

95 

92 

89 

86 

85 

88 

80 

89 

89 

87 

91 

90 

93 

88 
62 

9 

MIN 

62 

63 

60 

60 

64 

65 

68 

70 

63 

53 

54 

55 

54 

59 

58 

60 

63 

62 

65 

62 

66 

66 

63 

65 

66 

64 

66 

67 

64 

67 

65 

5 

FORT  GI^INES 

1AX 

85 

84 

85 

87 

85 

90 

92 

92 

93 

82 

61 

82 

86 

87 

88 

90 

91 

90 

89 

92 

88 

89 

37 

86 

32 

85 

84 

82 

90 

91 

94 

87 

4 

MIN 

63 

63 

60 

61 

62 

65 

66 

69 

62 

48 

57 

55 

54 

59 

57 

62 

62 

61 

65 

64 

56 

64 

61 

61 

67 

63 

66 

66 

63 

66 

66 

62 

1 

LUMPKIN  2  5E 

MAX 

86 

86 

88 

85 

90 

90 

88 

85 

82 

83 

84 

67 

85 

87 

92 

39 

90 

92 

93 

89 

88 

87 

89 

80 

91 

89 

91 

93 

92 

92 

88 

55 

1 

MIN 

53 

54 

54 

43 

56 

54 

63 

62 

45 

46 

48 

45 

44 

45 

49 

54 

54 

54 

55 

61 

62 

61 

59 

63 

57 

63 

62 

64 

62 

60 

1 

HORCPN  1  H 

MAX 

85 

85 

85 

87 

86 

90 

90 

92 

90 

83 

80 

82 

85 

88 

88 

93 

91 

90 

93 

93 

90 

89 

87 

87 

87 

90 

84 

88 

67 

83 

65 

91 

91 

88 

0 

MIN 

57 

64 

61 

60 

63 

64 

65 

69 

64 

55 

58 

58 

52 

55 

55 

58 

60 

61 

62 

62 

66 

67 

65 

66 

67 

64 

66 

67 

67 

62 

3 

PLAINS  SW  Cfl  EXP  5T0 

MAX 

84 

84 

85 

87 

88 

88 

92 

94 

93 

85 

79 

81 

82 

88 

88 

90 

93 

89 

91 

93 

94 

86 

86 

85 

72 

31 

88 

84 

84 

90 

92 

87 

0 

MIN 

59 

62 

61 

59 

65 

65 

67 

69 

63 

54 

51 

52 

54 

54 

54 

58 

61 

64 

62 

60 

64 

63 

63 

65 

65 

62 

63 

65 

63 

66 

65 

6 1 

2 

THOMBSVILLE  »  SE 

MAX 

89 

88 

86 

89 

90 

90 

92 

94 

94 

89 

85 

86 

90 

89 

94 

95 

95 

93 

93 

95 

90 

87 

89 

90 

83 

38 

89 

90 

94 

90 

4 

M  1  N 

58 

62 

64 

65 

65 

67 

70 

70 

68 

62 

59 

54 

53 

61 

59 

63 

61 

60 

59 

61 

64 

66 

67 

65 

64 

66 

66 

66 

68 

6  3 

2 

SOUTH  CENTRAL  08 

PSmBURN  3  ENE 

MAX 

82 

84 

83 

85 

87 

86 

91 

92 

90 

85 

78 

79 

80 

85 

89 

90 

91 

88 

90 

93 

94 

94 

86 

85 

79 

80 

86 

86 

85 

86 

84 

36 

.2 

MIN 

60 

61 

63 

63 

64 

64 

62 

69 

66 

60 

51 

52 

55 

56 

56 

59 

59 

60 

62 

53 

58 

65 

64 

61 

62 

65 

62 

62 

64 

67 

65 

6 1 

■  0 

COROELE 

MAX 

85 

86 

88 

89 

88 

92 

94 

93 

93 

85 

80 

81 

87 

89 

91 

92 

90 

91 

93 

93 

93 

87 

86 

80 

81 

85 

86 

36 

91 

92 

92 

83 

.4 

MIN 

62 

62 

66 

61 

65 

62 

64 

62 

72 

61 

49 

55 

52 

50 

51 

60 

57 

60 

61 

61 

67 

66 

66 

67 

65 

66 

66 

55 

53 

66 

69 

6 1 

.  3 

OOUGLflS  2  ESE 

MAX 

79 

86 

86 

37 

90 

91 

96 

95 

94 

85 

78 

81 

81 

89 

93 

90 

92 

93 

94 

95 

90 

91 

85 

35 

81 

80 

87 

85 

88 

90 

91 

88 

.0 

MIN 

56 

55 

57 

58 

63 

62 

64 

68 

67 

58 

48 

48 

49 

SO 

47 

51 

55 

55 

55 

56 

52 

54 

SO 

50 

53 

57 

60 

60 

61 

58 

59 

56 

.0 

F 1 T2GERfiL0 

MAX 

84 

85 

86 

87 

87 

91 

93 

92 

88 

84 

81 

81 

86 

90 

90 

91 

90 

90 

91 

92 

91 

87 

86 

78 

31 

82 

86 

85 

66 

90 

88 

87 

.  1 

MIN 

63 

61 

63 

65 

66 

66 

71 

70 

67 

59 

52 

56 

58 

59 

60 

62 

63 

63 

62 

64 

63 

58 

66 

66 

66 

66 

62 

61 

65 

64 

66 

63 

.0 

HOMERVILLE  3  WSH 

MAX 

64 

85 

86 

87 

88 

91 

93 

92 

92 

82 

80 

80 

65 

91 

91 

91 

89 

89 

93 

89 

88 

88 

82 

84 

83 

39 

86 

84 

88 

91 

91 

37 

.5 

MIN 

61 

56 

56 

61 

60 

59 

62 

62 

62 

60 

53 

46 

46 

50 

51 

55 

54 

55 

52 

58 

61 

62 

64 

65 

64 

61 

62 

61 

61 

60 

65 

LUMBER  CITY 

MAX 

86 

87 

89 

91 

91 

96 

94 

93 

85 

78 

82 

84 

85 

93 

93 

93 

93 

95 

85 

75 

86 

82 

66 

89 

94 

88 

.2 

MIN 

58 

60 

62 

61 

64 

54 

66 

66 

55 

45 

55 

51 

51 

55 

56 

59 

59 

62 

63 

67 

65 

62 

63 

63 

65 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

B4 

85 

86 

88 

90 

93 

93 

93 

91 

85 

84 

80 

86 

91 

92 

91 

93 

89 

92 

93 

91 

91 

90 

83 

85 

86 

88 

90 

35 

88 

90 

88 

.6 

MIN 

58 

59 

61 

61 

62 

63 

62 

62 

64 

58 

54 

52 

49 

58 

56 

65 

58 

68 

57 

62 

65 

64 

64 

55 

66 

64 

61 

69 

54 

54 

66 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 

MIN 

OUITMPN   2  NM 

MAX 

84 

85 

67 

89 

89 

94 

95 

93 

84 

81 

82 

82 

86 

92 

93 

92 

91 

92 

93 

95 

92 

90 

85 

87 

90 

91 

68 

88 

83 

90 

38 

.9 

MIN 

54 

55 

62 

61 

62 

63 

62 

63 

61 

55 

51 

48 

52 

53 

52 

56 

56 

55 

54 

62 

60 

62 

65 

65 

61 

61 

62 

62 

64 

65 

58 

.8 

TIPTON  EXP  STATION 

MAX 

86 

84 

84 

66 

85 

87 

91 

92 

91 

85 

79 

80 

81 

85 

89 

89 

91 

38 

89 

92 

92 

87 

86 

85 

81 

81 

85 

36 

86 

87 

91 

86 

.5 

MIN 

61 

61 

63 

65 

64 

64 

67 

69 

64 

63 

53 

54 

54 

58 

57 

59 

60 

62 

63 

64 

55 

67 

65 

65 

65 

66 

63 

64 

64 

65 

57 

62 

.6 

VfiLDOSTA   3  E 

MAX 

85 

66 

86 

87 

88 

91 

95 

89 

87 

81 

80 

83 

87 

83 

94 

92 

93 

92 

93 

92 

92 

93 

64 

81 

83 

86 

91 

35 

90 

94 

88 

88 

.3 

M  I  N 

53 

55 

S3 

63 

56 

58 

63 

57 

61 

58 

52 

45 

44 

45 

49 

58 

49 

58 

48 

53 

56 

64 

63 

62 

58 

62 

57 

60 

62 

58 

61 

56 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 

MAX 

84 

83 

83 

85 

37 

91 

92 

91 

83 

76 

30 

79 

84 

39 

90 

90 

89 

38 

92 

36 

88 

66 

79 

78 

32 

81 

84 

86 

33 

92 

89 

85 

.7 

MIN 

62 

58 

63 

61 

65 

63 

66 

68 

65 

58 

53 

49 

52 

51 

54 

61 

58 

59 

57 

64 

63 

71 

67 

67 

67 

66 

53 

65 

63 

64 

68 

6 1 

■  6 

BRUNSWICK 

MAX 

75 

80 

81 

81 

82 

88 

90 

94 

92 

78 

72 

71 

78 

86 

91 

91 

88 

35 

86 

90 

86 

85 

84 

76 

81 

as 

83 

82 

87 

39 

86 

84 

.0 

MIN 

64 

60 

65 

64 

66 

66 

68 

67 

61 

57 

57 

54 

59 

60 

62 

65 

66 

60 

BRUNSWICK  FAA  AP 

MAX 

75 

80 

80 

80 

84 

88 

93 

88 

76 

71 

75 

77 

83 

90 

85 

83 

82 

83 

85 

34 

82 

84 

75 

81 

83 

31 

79 

82 

84 

83 

83 

81 

.9 

MIN 

65 

61 

68 

70 

69 

69 

70 

71 

69 

65 

67 

63 

57 

64 

62 

70 

66 

65 

66 

66 

67 

69 

69 

69 

72 

67 

66 

57 

58 

69 

71 

57 

•  0 

FLEMING 

MAX 

81 

83 

81 

84 

89 

90 

93 

92 

79 

77 

77 

78 

85 

90 

92 

89 

89 

90 

93 

91 

86 

86 

76 

78 

85 

31 

83 

64 

85 

33 

87 

85 

.3 

MIN 

59 

59 

56 

55 

58 

60 

64 

65 

66 

48 

43 

44 

48 

50 

53 

58 

57 

56 

56 

62 

60 

64 

64 

65 

67 

64 

63 

62 

63 

63 

65 

58 

■  6 

FOLKSTON  9  SH 

MAX 

86 

86 

86 

87 

89 

92 

94 

96 

88 

82 

80 

81 

85 

91 

94 

92 

69 

90 

93 

93 

90 

87 

73 

86 

91 

90 

36 

90 

89 

90 

9  1 

88 

.4 

MIN 

60 

55 

56 

56 

60 

59 

53 

68 

63 

56 

55 

48 

47 

53 

55 

56 

55 

54 

51 

61 

55 

61 

64 

63 

64 

55 

58 

58 

62 

50 

61 

58 

-2 

FORT  STEWART 

MAX 

84 

84 

85 

87 

91 

94 

97 

94 

93 

82 

79 

79 

88 

92 

94 

93 

90 

91 

94 

92 

85 

86 

83 

79 

86 

81 

83 

86 

88 

69 

89 

87 

.7 

MIN 

60 

63 

60 

58 

63 

63 

66 

68 

55 

53 

50 

50 

53 

54 

57 

60 

60 

59 

60 

66 

63 

65 

65 

65 

58 

65 

65 

64 

63 

65 

64 

6 1 

.0 

GLENNVILLE 

MAX 

84 

86 

87 

89 

92 

96 

95 

94 

84 

75 

83 

85 

89 

93 

89 

95 

92 

95 

95 

90 

85 

87 

80 

80 

83 

78 

84 

85 

88 

9C 

90 

87 

.7 

MIN 

53 

63 

64 

63 

65 

62 

65 

62 

55 

52 

51 

50 

60 

62 

61 

63 

62 

62 

62 

63 

61 

62 

60 

64 

68 

65 

65 

70 

64 

65 

67 

62 

.0 

JESUP  8  S 

MAX 

64 

85 

86 

86 

89 

95 

96 

93 

93 

78 

79 

81 

67 

92 

95 

94 

91 

91 

95 

94 

88 

88 

85 

80 

85 

80 

83 

36 

3E 

9C 

90 

88 

.0 

MIN 

62 

57 

56 

56 

59 

61 

64 

62 

65 

52 

46 

45 

42 

49 

52 

53 

57 

56 

52 

60 

58 

66 

63 

64 

65 

64 

61 

52 

61 

61 

65 

58 

-0 

NAHUNTA 

MAX 

84 

85 

83 

86 

87 

88 

93 

93 

90 

80 

79 

81 

86 

90 

91 

91 

91 

89 

92 

91 

88 

67 

33 

82 

35 

87 

83 

86 

88 

3c 

89 

87 

.0 

MIN 

60 

55 

58 

56 

59 

58 

59 

69 

55 

55 

52 

46 

46 

51 

54 

56 

57 

56 

52 

57 

59 

62 

64 

64 

65 

65 

63 

61 

60 

62 

65 

58 

.4 

SBPELO  ISLAND 

MAX 

80 

79 

60 

60 

84 

85 

84 

92 

83 

72 

74 

77 

79 

80 

89 

89 

83 

83 

87 

85 

31 

83 

80 

81 

83 

81 

80 

82 

8C 

82 

81 

.9 

MIN 

58 

59 

59 

59 

66 

67 

68 

67 

66 

60 

54 

53 

64 

61 

61 

65 

65 

66 

66 

66 

67 

66 

64 

64 

64 

65 

63 

.  1 

SAVANNAH  WSO  AP 

MAX 

82 

81 

84 

84 

90 

92 

94 

88 

80 

74 

77 

79 

86 

93 

92 

38 

86 

91 

93 

90 

86 

86 

76 

78 

84 

84 

81 

82 

84 

8E 

87 

85 

.2 

MIN 

61 

61 

61 

61 

64 

65 

68 

67 

62 

53 

51 

50 

55 

58 

58 

62 

63 

62 

62 

67 

67 

65 

67 

67 

70 

66 

66 

64 

66 

66 

69 

62 

.7 

SURRENCr  2  WNW 

MAX 

85 

84 

85 

87 

89 

91 

94 

92 

82 

82 

81 

80 

86 

90 

92 

91 

90 

90 

93 

90 

66 

85 

82 

75 

82 

33 

82 

88 

89 

91 

90 

86 

.7 

MIN 

60 

58 

58 

59 

64 

61 

62 

66 

66 

53 

47 

44 

49 

50 

52 

57 

55 

66 

56 

62 

61 

67 

61 

53 

67 

59 

61 

62 

62 

61 

65 

58 

.8 

WBrCROSS  4  NE 

MAX 

79 

88 

85 

89 

88 

91 

96 

97 

95 

83 

80 

84 

83 

88 

94 

95 

95 

93 

94 

98 

92 

93 

91 

78 

88 

36 

88 

87 

91 

92 

94 

89 

.5 

MIN 

51 

55 

55 

57 

57 

60 

60 

65 

64 

56 

48 

43 

43 

44 

46 

50 

53 

53 

50 

50 

55 

55 

63 

63 

64 

64 

60 

60 

60 

60 

61 

55 

.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY   SOIL  TEMPERATURES 

CEOROIO 

nnr  1977 


z 

OAT  OF  MONTH 

o 

SIflT ION 

a. 
o 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

1  3 

I  4 

IS 

16 

1  7 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

CE 

CE 

CALHOUN  E«P  STOIION 

1  IN  1 

4 

MSX 
tllN 

64 

64 

64 

60 

65 

6S 

84 

67 

76 
58 

67 

8 1 

62 

60 

8 1 
61 

63 

63 

78 
64 

65 

67 

69 

69 

70 

68 

70 

67 

67 

66 

70 

70 

69 

69 

73 

74 

80 
66 

7 
I 

EXPERIMENT 

I  IN  1 

2 

HfiX 

niN 

64 
65 

86 
67 

88 
66 

90 
66 

91 
66 

95 
68 

95 
69 

91 
70 

95 
68 

95 
63 

92 
62 

90 
62 

89 
62 

94 

76 

87 
66 

95 
68 

95 
68 

95 
69 

91 
71 

95 
71 

95 
70 

91 
72 

92 
70 

93 
69 

73 
67 

74 

67 

87 
68 

72 
67 

87 
68 

90 
70 

92 
70 

89 
67 

6 
8 

4 

MAX 

niN 

81 
66 

83 
69 

86 
69 

88 
70 

88 
69 

93 

70 

92 
72 

89 
72 

93 
71 

93 
67 

89 
67 

88 

67 

86 
68 

91 
68 

86 
70 

93 
71 

92 
71 

94 
73 

89 
74 

93 
74 

92 
73 

88 
74 

89 
72 

88 
73 

74 

69 

74 

70 

85 
70 

61 
70 

84 

70 

88 
72 

90 
71 

87 
70 

7 
5 

8 

nAx 

MIN 

76 
70 

76 
70 

79 
71 

80 
72 

81 
72 

83 
73 

85 
74 

82 
75 

85 
75 

85 
74 

81 
73 

81 

72 

80 
73 

83 
72 

81 
73 

83 
72 

84 

75 

86 
75 

84 

77 

86 
77 

83 
75 

82 
79 

8? 
76 

83 
75 

76 

72 

73 
72 

80 
72 

77 
72 

81 
72 

82 
72 

83 

75 

81 

73 

4 

5 

H«HK!NSVILLE 

1  1  N  ) 

i 

MAX 
MIN 

90 
71 

93 
70 

95 
69 

99 
71 

99 
7  7 

99 
73 

100 
73 

92 
71 

96 

72 

98 
74 

95 

70 

96 

68 

94 

69 

94 

72 

81 
60 

69 
66 

96 
65 

99 
69 

98 

72 

100 
73 

100 
69 

91 

75 

89 

69 

94 

73 

76 
71 

89 
70 

88 
71 

95 

75 

100 
75 

100 
75 

94 

70 

2 
9 

HOMERVILLE  3  HSH 

1  1  N  1 

4 

MAX 
MIN 

92 
65 

92 
69 

88 
68 

93 
68 

95 
69 

92 
70 

95 
71 

96 
73 

91 
69 

88 
72 

82 
68 

87 
65 

90 
65 

92 
65 

96 
70 

95 
69 

96 
71 

89 
71 

92 
69 

94 

70 

84 

72 

91 

72 

82 
74 

85 
73 

84 

72 

83 
70 

88 
68 

88 
68 

86 
70 

95 
69 

98 
69 

90 
69 

3 

5 

mOVILLE  EXP.  STBTION 

1  IN  I 

4 

MAX 
MIN 

85 

87 

93 

90 

93 

_ 

95 

94 

91 

91 

89 

93 

94 

95 

92 

79 

_ 

92 

85 

77 

82 

80 

_ 

95 

95 

89 

4 

PLBINS  SH  Gfi  EXP  STB 

1  INI 

4 

MAX 
MIN 

59 

62 

6? 

59 

65 

65 

67 

69 

9  3 
63 

65 
54 

51 

8  1 
52 

54 

54 

54 

58 

61 

64 

62 

60 

64 

63 

63 

65 

65 

62 

63 

65 

63 

66 

65 

87 
61 

0 

2 

TIFTON  EXP  STATION 

1  1  N  1 

2 

MAX 
MIN 

100 
68 

101 
70 

102 
72 

102 
73 

97 
73 

100 
72 

104 

73 

103 
75 

105 

72 

102 
73 

100 
68 

100 
68 

101 
68 

104 
68 

104 

70 

105 
72 

105 
73 

104 
74 

107 
74 

106 

75 

108 
73 

92 
72 

96 

72 

94 

72 

90 
72 

96 
72 

101 
72 

106 
72 

103 
71 

96 
72 

101 
73 

101 
71 

2 
7 

4 

MAX 
MIN 

92 
70 

93 
71 

94 
71 

95 
74 

90 
73 

93 
74 

96 
74 

96 

75 

97 
73 

94 

73 

93 

70 

93 
70 

93 
70 

96 
71 

95 
72 

97 
73 

96 
75 

95 

75 

98 
75 

98 

76 

99 
74 

87 
73 

90 
73 

67 
72 

64 

72 

90 
73 

93 
73 

98 

72 

95 
72 

89 
73 

95 
73 

93 
72 

6 
7 

8 

MAX 
MIN 

66 

72 

88 

73 

88 

75 

90 
75 

86 

75 

90 
76 

91 
78 

91 
78 

93 
76 

90 

76 

89 
73 

89 

73 

89 
74 

91 

75 

90 

75 

93 

76 

92 

77 

92 
78 

94 

79 

94 

80 

95 
77 

86 
76 

87 

75 

85 
75 

82 
75 

86 
75 

89 
75 

92 
75 

90 
75 

87 
75 

90 
81 

89 
75 

5 
7 

SEE   REFERENCE   NOTES   FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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EVflPORflTION  AND  NIND 


DRY  OF  MONTH 

STRT I  ON 

S  K  O 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

Q 

g 

10 

1 2 

1 3 

M 

15 

16 

17 

18 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■     ■  • 

NORTHHEST  01 

flLLnTOONf)  OHM  2 

Evnp 

.11 

.1 

.13 

.i: 

.16 

.14 

.12 

.16 

.31 

.22 

.17 

.18 

.23 

•  oe 

•  3C 

•  22 

•  IS 

.20 

- 

■  22 

.21 

- 12 

.15 

.07 

.01 

.15 

-IC 

-  14 

.2 

.22 

5.39B 

HINC 

31 

37 

33 

21 

1" 

IS 

1  1 

10 

20 

SO 

32 

25 

IE 

26 

24 

IE 

33 

2 

16 

n 

52 

41 

2S 

30 

34 

1 1 

36 

3C 

IS 

1 : 

20 

788 

CPL HOUN  EXP  STRTJON 

•  1  ( 

.  1  f 

.  1 

.  12 

.  15 

.22 

.25 

.  1 5 

.3C 

.26 

•  22 

.2( 

.  IS 

.34 

•  26 

•  2E 

•  26 

•  18 

•  27 

-Of 

•  59 

.  IC 

-  IS 

.Of 

.07 

.  1  2 

.  1 

- 1  s 

-  2 

.  3C 

.25 

6  .35 

H1N[ 

30 

lA 

26 

27 

2e 

23 

25 

23 

64 

66 

28 

21 

26 

21 

3C 

3C 

> 

46 

32 

29 

41 

30 

21 

21 

14 

11 

61 

14 

26 

31 

903 

ndx 

63 

63 

82 

82 

9! 

95 

95 

94 

93 

80 

88 

91 

91 

81 

92 

9C 

92 

92 

93 

95 

88 

88 

81 

86 

81 

89 

84 

95 

95 

98 

91 

89.6 

MIN 

IS 

64 

61 

66 

6E 

68 

73 

66 

63 

41 

49 

57 

58 

62 

62 

61 

61 

61 

65 

61 

65 

68 

64 

6S 

68 

70 

68 

69 

69 

72 

73 

65.4 

a        >  > 

NORTH  CENTRAL  02 

U  OF        PLI  SCIENCE  FH 

•  Of 

.  15 

.25 

-26 

.2S 

.3( 

.32 

.28 

.  3G 

.4' 

.28 

.24 

.35 

.39 

•  35 

•  25 

•  35 

•  30 

- 

-  3 1 

.24 

■  22 

-23 

.21 

.0? 

.  1  ( 

.  1  7 

-2 

■  2'. 

.01 

.  1 1 

7  .698 

HINC 

- 

62 

93 

92 

""  79 

100 

66 

44 

63 

88 

61 

59 

52 

4  1 

73 

63 

1  1  3 

59 

96 

120 

110 

56 

90 

42 

45 

36 

61 

2222B 

MAX 

61 

81 

85 

8° 

92 

90 

91 

84 

83 

81 

84 

86 

86 

88 

68 

90 

89 

87 

89 

66 

87 

86 

81 

72 

79 

82 

82 

95 

91 

95 

85.6 

niM 

61 

62 

63 

64 

64 

64 

65 

63 

60 

48 

50 

57 

55 

S6 

57 

61 

63 

6S 

63 

63 

63 

6S 

65 

62 

62 

66 

64 

65 

60 

69 

67 

61  .7 

■       ■  > 

HEST  CENTRAL  04 

E  XPER I MENT 

•  1  7 

.  1  7 

.24 

-2; 

.21 

.27 

.29 

.22 

-27 

.34 

.28 

.31 

.22 

.32 

•  29 

.26 

•  34 

.27 

•  27 

-  33 

.27 

.29 

-21 

.30 

.07 

.06 

.25 

.23 

.28 

7  .848 

HINC 

51 

34 

47 

38 

33 

29 

31 

39 

46 

48 

42 

55 

27 

46 

39 

2 1 

66 

4( 

30 

39 

46 

61 

33 

60 

39 

20 

51 

34 

30 

18 

25 

1220 

nqx 

83 

8S 

86 

67 

68 

91 

94 

90 

94 

88 

84 

85 
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RBBEVILLE 

0010 

08 

W  I  LCOX 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

BR 

C 

MRS.   MRRY  E.  CRMPBELL 

ODHIRSVILLE 

004  1 

01 

BRRTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

700 

7R 

C 

MRS  RNNRVENE  G  SIDRLL 

flILEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

I  1 

82 

34 

233 

5P 

5P 

5P 

H 

HRYWOOD  E  .  BOYD 

fiLBONY  3  SE 

0140 

07 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7R 

7R 

H 

TOMMIE  BRRNTLEY 

ALLflTOONfl  OfiM  2 

0181 

01 

BRRTOW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

8R 

8R 

8R 

C 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

flLUfl  pflfl  PIP 

0211 

09 

BACON 

13 

3  1 

32 

82 

3  1 

1  98 

M  I  D 

M  I  D 

H 

FED.   flVIRTION  AGENCY 

flLPHRRETTfi  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7R 

7fl 

H 

SCOTT  C  .  CHAMBLEE 

flLPHRRETTfl  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

1  8 

1  10 

c 

TEDDY  R  .   WALKER .   SR . 

RMERICUS  4  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

1  0 

476 

5P 

7R 

H 

BLANCHE  S.  RHYNE 

OMERICUS  EXP  STn  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

15 

450 

c 

U.OF  Gfl.EXP.STR.  NRSY. 

RPPLING  2  NW 

031  1 

06 

COLUMBIR 

1  4 

33 

34 

82 

20 

370 

8R 

BR 

H 

LESTER  D  MORRIS 

flSHSURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

1  6 

31 

43 

83 

37 

435 

8R 

8R 

H 

BILLY  J  .   WILLI  RMS 

RTHENS  WSO  flP 

0435 

02 

CLRRKE 

10 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

ATKINSON  2  E 

044  1 

09 

BRRNTLEY 

1  3 

31 

1  4 

81 

49 

70 

7fl 

MRS  LRTRELLE  fl  GURLEY 

RTLflNTfi  BOLTON 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7R 

CHARLIE  H  KEELING 

PTI  RNTfl    Ul^n  QP 

04  51 

02 

FULTON 

6 

39 

84 

26 

1010 

M  I  D 

M  I  D 

H  J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

RUGUSTfi  WSO  flP 

R 

0495 

05 

R 1 CHMOND 

1  4 

33 

22 

81 

58 

1  48 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

BfilNBRlOGE  5  NNE 

0581 

07 

DECRTUR 

6 

30 

59 

84 

33 

I  10 

7R 

7fl 

c 

H 

LESTER  J  PIERCE 

BALL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1  100 

7fl 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

BEflVERDflLE   1  E 

0745 

01 

MURRAY 

12 

34 

56 

84 

50 

740 

8A 

J  MILBURN  WHEAT 

BELLV ILLE 

0787 

09 

EVRNS 

1  I 

32 

09 

81 

58 

185 

c 

MRS  GRRCE  F  HERRN 

BLfllRSVILLE  EXP  STR 

0969 

02 

UN  I  ON 

7 

34 

51 

83 

56 

1917 

8R 

8A 

H 

GEORGIR  MTN.  EXP.  STA. 

BLRKELY 

0979 

07 

EARLY 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7R 

7A 

H 

LOWREY  S.  STONE 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

FRNN I N 
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34 

52 

84 

19 

1750 

7P 

7P 

H 

P.   B.  CARRUTH 

BOWMRN 
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03 
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34 

12 

83 

02 

785 

7A 

GRRNETT  H.  BRRTON 
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06 
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1  I 
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4  1 

1  90 
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BRUNSWICK 

1  340 

09 
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31 

10 

81 

30 

1  3 
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8A 

c 
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FED.   RVIRTION  AGENCY 

BURTON  DRM 

1413 

03 

RRBUN 

14 

34 

47 

83 

33 

1  770 

c 

GEORGIA  POWER  CO. 
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84 

51 
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85 
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47 
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5P 

H 

CRISP  CO.  POWER  COMM. 
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03 
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1  4 
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32 
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6P 

7A 

H 
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COVINGTON 
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05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

BP 

BR 

H 

JRCK  L.  CHRPMRN 

GUMMING 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

12 

84 

08 

1  320 

BR 
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CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

1  2 

34 

27 

85 

07 
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8R 
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CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 
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5P 

5P 
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02 
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34 

32 

83 

59 
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7R 

7A 

H 
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02 
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12 

34 

35 

84 

00 
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c 
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DRLLflS  7  NE 

2485 

01 

PAULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1  100 

7R 

7R 

c 

H 

L  DOUGLRS  GRIFFITH 

DRLTON 

2493 

01 

WHI TEF lELD 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

8fl 

8R 

H 

MRS  RNNR  G  RNOREWS 

DRNVILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

ERRL   T.  SMITH 

DRWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7R 

GEORGE  H.  CHRRTIER 

DRWSONVILLE 

2578 

02 

DAWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1  370 

7R 

c 

MRS  .    THELMR  F .  COX 

DOCTORTOWN   1  WSW 

2716 

09 

WRYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7R 

R.  C  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

MRS .   SRRR  L .  HILL 

DONRLSONVILLE    1  S 

2736 

07 

SEM I NOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

135 

8R 

ROBERT  P.  ARMSTRONG 

DOUGLAS  2  ESE 

2783 

08 

COFFEE 

13 

31 

30 

82 

49 

212 

7R 

7R 

H 

JOHNNY   S  PHILLIPS 

DOUGLASVILLE 

2791 

04 

DOUGLRS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8R 

LEONA  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

1  1 

32 

35 

81 

43 

103 

8R 

WRRREN  W.  WYRNT 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


1  1 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 

CE 

z 

<L 
01 

o 

LATITUDE 

c 

z 
c 

ELEVAT  ION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

a. 
> 

SPECIfiL 
(SEE  NOTES! 

DUBL I N  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

215 

8A 

8A 

H 

W I L I  FORD  P  .  NALLE  Y 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

1 0 

32 

33 

82 

54 

204 

C 

(~ITv      r\c      nilllDI  TM 

CITY  Or    UUBL  1  N 

EASTMAN   1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

1  2 

400 

8fl 

8A 

H 

GA .   FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

31 

34 

84 

44 

305 

c 

JESSE  L  ■  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

14 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7A 

A.   D.   MC  CLAIN 

ELL  I  JAY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

4  1 

84 

29 

I  300 

7A 

ALFORO  G.  DOVER 

EMBRY 

3147 

01 

PAULD I  NO 

1  7 

33 

52 

84 

59 

1200 

8A 

MISS  JANET  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPALD I  NO 

6 

33 

16 

84 

1  7 

925 

8A 

8A 

8A 

CH 

U.   OF  GA  .  EXP.  STATION 

FA  I RMOUNT 

3295 

01 

CORDON 

I  2 

34 

26 

84 

42 

740 

8A 

MRS  ONEOA  F.  VINCENT 

FARGO 

3312 

08 

CL  I  NCH 

1  6 

30 

4  1 

82 

34 

1  I  5 

c 

ST  .  REGIS  PAPER  C 0 . 

F I TZGERALD 

3386 

08 

BEN  HILL 

1  6 

31 

43 

83 

1  5 

371 

5P 

5P 

H 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING 

3409 

09 

L I BERTY 

2 

31 

53 

8  1 

25 

20 

4P 

4P 

C  H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FOLKSTON  3  SW 

3460 

09 

CHARL  TON 

1  5 

30 

48 

82 

02 

30 

8A 

c 

LOT  T   W  .  TURNER 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARL  TON 

1  5 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

DKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH  6  NNW 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

07 

83 

59 

600 

6P 

6P 

H 

CITY   OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

35  I  6 

07 

CLAY 

3 

3  I 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

H 

MRS.   MRYME   R.  HAYES 

FORT  STEWART 

3538 

09 

LIBERTY 

1  1 

31 

52 

81 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FRANKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT  L  WILSON 

Gfl I NESV  I  LLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

5  1 

1  I  70 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  A  .  SELLERS 

G I BSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

1  1 

33 

14 

82 

36 

540 

7A 

MRS.   SUSAN  G.  BRAODY 

GLENNV ILLE 

3754 

09 

TAT  TNALL 

1 

31 

56 

8  1 

55 

170 

6P 

6P 

H 

DON  P.  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

1  0 

33 

28 

83 

27 

570 

7A 

ROBERT  H .  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

04 

MER I  WETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

850 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON  4  W 

4033 

04 

HRRR I  5 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7A 

C 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

04 

COWETA 

5 

33 

1  4 

84 

34 

840 

C 

MRS.   RUTH  T.  GABLE 

HARTWELL 

4  133 

0  3 

HART 

I  4 

34 

2  1 

82 

55 

690 

5P 

5P 

|-j 

RALPH  D.  SCOTT 

HAWK  I NSV  I  LLE 

4170 

05 

PUL ASK  I 

9 

32 

17 

83 

28 

245 

8A 

8R 

GH 

MRS.   CLIFFORD  MCLENDON 

HRZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

31 

52 

82 

36 

250 

C 

SOIL  CONSERVATION  SERV 

HELEN   1  ESE 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83 

4  3 

1445 

5P 

6P 

H 

COMER  L  .   VAND  I  VER 

HOMERVILLE  3  WSW 

4429 

08 

CLINCH 

I  6 

31 

02 

82 

48 

187 

5P 

5P 

GH 

UNION  BAG-CAMP  CORP. 

IRWINTON  4  WNW 

4594 

05 

W I LK I NSON 

1  0 

32 

50 

83 

1  4 

515 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

4523 

05 
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33 

19 
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37 
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09 
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29 

81 

53 

I  00 
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34 
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1  5 
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33 
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05 
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06 
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7A 
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01 
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34 

47 

85 

22 
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K I NGSTON 

4854 

01 

BARTOW 

5 

34 

1  4 

84 

56 

730 

7R 

MRS.   ELIZABETH  D.  BROWN 
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01 

WALKER 
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34 

42 

85 

17 

820 
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8A 

C  H 

CHARLES  M.  LOWRY 
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04 
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3 

33 

03 

85 

01 

715 

5P 

7A 

C  H 

RAY   J.  RELIHfiN 
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03 

OGLETHORPE 

I  4 

33 

53 

83 

08 

760 

8A 
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JOSEPH  A.  CAREY 
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5204 
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33 

47 

82 

28 

510 

8A 

JAMES  C.  BLACKWELL 
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5314 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

56 

82 

24 
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08 
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9 

31 

55 

82 
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7A 
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07 
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3 
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02 

84 

47 

570 
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5P 
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PERRY  T.  USHER 

nHLuN   WbU   HP  R 

5443 

05 

B  I  BB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MRRSHALLVILLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

56 

186 

5P 

5P 

H 

CITY   OF  MRRSHALLVILLE 

MAYSV I LLE 

5633 

02 

JACKSON 

1  0 

34 

15 

83 

34 

920 

7A 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 

ME  T  T  E  R 

581  I 

06 

CANDLER 

I  I 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

M I DV  I  LLE 

5858 

05 

BURKE 

I  1 

32 

49 

82 

14 

175 

7A 

PHILIP    I  GAMBRELL 

MIDVILLE  EXP  STA 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

5E  GA.  BRANCH  EXP.  STA. 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

350 

7A 

7A 

H 

MRS  WILLETTE  B  HORNE 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENKINS 

1  1 

32 

52 

81 

58 
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6P 

BP 

H 

KERMIT   J.  CHANCE 
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06 
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1  4 

32 

56 
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30 

I  00 

8A 

MILTON  R.  REDDICK 

M  A  M  D  r>  C 

5971 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7A 

CITY  F  IRE  DEPT 
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5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8A 
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MUN 1  I LbLLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

4  I 
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7A 

7A 

H 
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31 

32 

84 
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14 

32 
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81 

28 

145 

6P 

BP 

H 
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04 
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33 

22 

84 

49 
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5P 

7A 
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02 
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3 

33 

58 

84 

15 
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7A 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  wi-itin^  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Pi-ecipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,    or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  19^1-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

—  feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thormo- 

meters  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,   Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph,  Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE' THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^      Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  b^  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure.  * 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  .\mounts  are  published  in  "Cllnatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  eacli  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  pabiications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   S5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30<?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville.   N,  C.   28801,       Attn:  Publications. 
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69 

87 
68 

86 
66 

89 
66 

92 
65 

92 
68 

95 
67 

90 
64 

95 
68 

95 
70 

92 
69 

94 

70 

95 
71 

92 
69 

90.1 
63.7 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

89 
66 

87 
54 

87 
57 

91 
53 

92 
58 

97 
61 

95 
56 

SI 
43 

86 
4B 

86 
46 

94 

51 

97 
66 

97 
62 

94 

65 

85 
68 

88 
64 

66 
67 

91 
67 

94 

68 

93 
69 

91 
54 

94 
65 

94 
66 

94 

65 

94 

68 

93 
69 

95 
68 

95 
67 

93 
70 

96 
69 

91  .6 
62.1 

CBRTERSVILLE 

MAX 
MIN 

89 
63 

86 
54 

68 
54 

93 
54 

92 
57 

96 
59 

94 

52 

82 
43 

87 
47 

87 
44 

96 
56 

94 

65 

100 
64 

98 

67 

85 
68 

91 
67 

89 
69 

88 
68 

92 
67 

93 
67 

93 
63 

95 
65 

93 
69 

97 
67 

95 
66 

93 
69 

97 
69 

95 

67 

95 

70 

95 
67 

92.3 
61  .9 

CEOflRTOHN 

MAX 
MIN 

87 
65 

84 

57 

89 
57 

91 
56 

94 

60 

97 
62 

93 
55 

82 
44 

67 
50 

86 
47 

94 

55 

98 
68 

98 
66 

94 

68 

86 
69 

87 
68 

88 
68 

66 

67 

90 
69 

91 
69 

91 
65 

94 

67 

94 
68 

33 
68 

96 
68 

91 
71 

92 
67 

92 

71 

93 

72 

92 

91  .1 
63.5 

ORLLfiS  7  NE 

MAX 
MIN 

89 
65 

87 
55 

65 
55 

87 
55 

92 
57 

92 
60 

96 
54 

75 
43 

82 
45 

86 
46 

66 
50 

94 
61 

96 
66 

98 
67 

90 
68 

61 

67 

86 
66 

86 
66 

86 
67 

88 
67 

90 
65 

88 
66 

92 
67 

90 
65 

92 
67 

92 
70 

90 
67 

92 
71 

92 
70 

91 
68 

89.1 
61  .9 

OniTON 

MBX 
MIN 

90 
65 

66 

56 

84 

57 

85 
55 

90 
57 

91 
62 

95 
50 

76 
45 

81 
48 

64 

55 

83 
54 

93 
63 

97 
67 

97 
68 

62 
68 

81 
66 

87 

70 

79 
68 

89 
67 

91 

67 

89 
64 

89 

65 

92 
67 

89 

67 

91 

67 

92 
68 

86 
68 

93 
70 

94 

71 

90 
70 

88.3 
52.8 

Lfi  FAYETTE 

MBX 
MIN 

90 
61 

88 
53 

85 
55 

86 
52 

91 
56 

95 
60 

98 
57 

75 
42 

80 
46 

65 
47 

85 
54 

95 
62 

96 
64 

98 
66 

81 

67 

83 
63 

86 
66 

80 
69 

91 
67 

94 

66 

90 
63 

90 
55 

93 
67 

93 
66 

93 
67 

93 
69 

90 
70 

93 
69 

93 
69 

91 
70 

89.4 

61  .7 

ROME 

MAX 
MIN 

66 
65 

64 

55 

86 
56 

90 
54 

91 
59 

95 
61 

94 
54 

60 
43 

86 
46 

65 
46 

94 

52 

96 
65 

63 

67 

67 

65 

67 

66 

68 

68 

54 

65 

69 

64 

94 

68 

91 
68 

92 
69 

94 

65 

92 
70 

96 

90.3 
61  .9 

ROME  WSO  AP 

«          >  ■ 

MBX 
MIN 

89 
65 

85 
56 

87 
SB 

92 
56 

94 

60 

98 

63 

79 
55 

83 
46 

87 
52 

66 
48 

97 
55 

96 
68 

100 
69 

90 
70 

83 
69 

90 
68 

88 
70 

90 
70 

93 
72 

94 

71 

94 
66 

95 
68 

94 

68 

97 
66 

96 

70 

94 

70 

95 
70 

95 
68 

95 
72 

96 

91.8 
64.3 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHBRETTA  5  SSH 

MAX 
MIN 

65 
63 

65 
55 

83 
54 

65 
54 

89 
56 

90 
S7 

93 
54 

76 
43 

80 
43 

85 
44 

85 
44 

91 
51 

93 
63 

95 
64 

89 
67 

84 
68 

89 
67 

85 
68 

87 
66 

89 
66 

90 
65 

69 
65 

91 
65 

91 
55 

90 
64 

91 
66 

89 
68 

92 
68 

92 
68 

90 
67 

68.1 
60.3 

ATHENS  WSO  AP 

MAX 
M  I  N 

90 
67 

87 
61 

89 
60 

92 
61 

94 

67 

98 
66 

79 
57 

80 
50 

87 
51 

66 
50 

92 
58 

95 
67 

98 

70 

87 
69 

89 

70 

90 
70 

84 

67 

88 
69 

93 
71 

92 
71 

93 
69 

93 
68 

92 
68 

95 
72 

95 
74 

91 
74 

96 
72 

96 

73 

94 

74 

94 

70 

91  .0 
66.2 

RTLRNTB  USD  BP 

MAX 
M  I  N 

86 
65 

83 
59 

86 
60 

90 
66 

90 
67 

94 

65 

76 
56 

80 

52 

66 
55 

66 
48 

92 
56 

92 
70 

94 

68 

88 

70 

81 
70 

88 
69 

88 
68 

89 

67 

90 
69 

90 
66 

90 
66 

91 
68 

92 
69 

92 
69 

92 
70 

90 
73 

91 
68 

92 
72 

89 
71 

93 
69 

88.7 
65.4 

BLAIRSVILLE  EXP  SIA 

MAX 
MIN 

82 
61 

81 
47 

78 
47 

82 
49 

85 
50 

86 
54 

89 
49 

70 
37 

75 
43 

76 
39 

79 
42 

86 
49 

89 
58 

90 
62 

81 
61 

81 
62 

60 
63 

78 
64 

82 
63 

85 
62 

82 
61 

82 
59 

86 
60 

83 
60 

86 
61 

87 
64 

82 
60 

06 

61 

87 
63 

84 

62 

82.7 
55.8 

BLUE  RIOCE 

MBX 
M  1  N 

COMMERCE  4  NNW 

MAX 
M  I  N 

90 
62 

87 
60 

89 
62 

90 
61 

94 
64 

96 
55 

89 
44 

61 
51 

87 
48 

85 

90 

96 

94 

68 

95 
70 

89 
71 

86 
67 

84 

69 

91 
64 

92 
68 

91 
69 

93 
69 

88 
66 

90 
71 

92 
69 

90 
66 

93 
69 

92 
74 

91 
72 

90 
70 

89 
67 

90 .  1 
64.7 

DAHLONEGR 

MAX 
M  I  N 

84 
54 

83 
55 

60 
56 

85 
56 

89 
57 

68 
56 

90 
53 

74 
44 

76 
45 

81 
47 

84 
47 

90 
51 

92 
63 

93 
63 

83 
65 

84 

65 

86 
66 

82 
60 

88 
66 

89 
67 

87 
64 

87 
64 

85 
64 

87 
66 

89 
67 

90 
68 

87 
67 

90 
66 

89 
66 

88 

67 

66  .0 
60.2 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

82 
65 

83 
56 

80 
56 

82 
59 

85 
60 

86 
61 

90 
53 

74 
45 

75 
51 

60 
48 

83 
52 

88 
64 

90 
66 

90 
66 

82 
66 

80 
67 

81 
65 

81 
67 

83 
67 

87 
68 

85 
66 

86 
65 

84 

68 

87 
66 

86 
69 

86 
68 

85 
69 

88 

67 

90 
70 

86 
70 

64  .3 

62.7 

HELEN  I  E5E 

MAX 
MIN 

84 

60 

81 
51 

85 
51 

86 
52 

69 
54 

91 
58 

69 
52 

76 
39 

80 
45 

64 

43 

89 
41 

90 
56 

88 
61 

84 

63 

83 
65 

80 
63 

81 
63 

80 
65 

89 
6S 

85 
63 

86 
64 

86 
60 

87 
65 

89 
65 

90 
66 

88 
66 

90 
66 

90 
63 

88 
64 

91 
64 

86  .0 
58. S 

JBSPER  I  NNW 

MAX 
HIN 

84 

65 

82 
52 

85 
55 

89 
55 

90 
57 

93 
52 

85 
51 

77 
40 

82 
47 

B3 
46 

90 
51 

95 
64 

95 
65 

66 
65 

82 
65 

88 

65 

85 
65 

86 

65 

89 

65 

88 

65 

87 
62 

90 

65 

88 
64 

90 
64 

94 

65 

88 
68 

92 

93 
68 

89 

67 

92 
66 

87.9 
60.3 

U  OF  OR  PLT  SCIENCE 

FM 

MAX 
M  I  N 

69 
66 

86 
60 

87 
60 

91 
59 

94 

67 

98 
65 

96 
57 

60 
49 

87 
51 

89 
49 

91 
57 

98 
68 

99 
70 

95 
70 

88 
70 

87 
70 

84 

67 

90 
67 

94 

69 

93 
69 

91 
65 

93 
67 

92 
68 

96 
70 

97 
72 

96 
72 

94 

70 

95 
67 

95 
72 

95 
71 

91  .9 
65.1 

WINDER  1  SSE 
■  < 

MAX 
M  1 N 

90 
56 

89 
58 

90 
55 

89 
54 

92 
58 

98 
62 

94 
45 

87 
50 

86 
45 

93 
52 

93 
52 

97 
67 

94 
66 

93 
64 

87 
66 

86 
65 

85 
68 

88 
66 

94 

73 

93 
68 

92 
64 

91 
65 

96 
68 

95 
69 

95 
69 

93 
69 

94 

71 

95 
65 

94 

65 

96 
69 

92.0 
62.1 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON  1  SSW 

MBX 
M I N 

82 
60 

80 
48 

83 
49 

84 

51 

86 
52 

90 
55 

89 
45 

72 
37 

77 
44 

81 
46 

81 
46 

88 
56 

89 
62 

86 
62 

82 
62 

83 
60 

77 
61 

83 
64 

86 
63 

66 
63 

85 
60 

65 
57 

87 
62 

87 
62 

87 
62 

87 
63 

88 
62 

90 
60 

89 
60 

88 
62 

84  .6 

56.6 

CORNELIA 

MBX 
MIN 

66 
62 

83 
50 

86 
S3 

8S 
53 

89 
57 

92 
59 

91 
47 

75 
41 

814 

46 

8S 
44 

86 
42 

91 
61 

89 
64 

86 
66 

84 

65 

82 
66 

81 
66 

61 
64 

69 
64 

88 
66 

88 
64 

67 
63 

89 
66 

91 
68 

9  1 
67 

86 
66 

9 1 
67 

9 1 
65 

88 
67 

91 
67 

86.8 
59.9 

ELBERTON  2  N 

MBX 

MIN 

68 
64 

88 
55 

89 
52 

90 
54 

92 
59 

95 
56 

93 
54 

BI 
44 

87 
45 

86 
43 

90 
47 

94 

65 

96 
65 

95 
66 

89 
68 

89 
63 

84 

65 

87 
66 

94 

67 

92 
67 

92 
66 

94 
64 

93 
66 

92 
69 

96 
65 

93 
66 

69 

66 

67 

97 
66 

t\  .1 

HARTWELL 

MBX 
MIN 

89 
67 

88 
63 

88 
62 

90 
64 

92 
69 

96 
66 

98 
65 

80 
58 

80 
53 

66 
53 

90 
58 

90 
64 

96 
65 

94 

69 

88 
69 

38 
70 

88 
66 

89 
68 

93 
70 

90 
72 

95 
69 

90 
72 

92 
70 

93 
70 

95 
70 

94 

70 

96 
73 

95 
74 

95 
74 

96 
72 

91  .1 
66.9 

TOCCOA 

MAX 
M  I  N 

86 
65 

64 
SB 

86 
60 

90 
59 

93 
61 

95 
61 

90 
SB 

79 
45 

63 
55 

86 
53 

90 
53 

94 

65 

93 
67 

84 

68 

87 
66 

87 
71 

85 
67 

87 
69 

94 

71 

92 
64 

92 
68 

90 
66 

92 
68 

93 
71 

95 
70 

90 
69 

95 
69 

96 
71 

95 
72 

97 
73 

90.0 
64.4 

WASHINGTON 

■            ■  a 

MBX 

88 
64 

90 
63 

87 
59 

88 
60 

92 
61 

94 

63 

96 
58 

85 
48 

62 
49 

89 
50 

66 
52 

92 
53 

96 
66 

98 
67 

86 
68 

90 
69 

88 
68 

88 
69 

96 
64 

93 
70 

93 
69 

93 
68 

93 
69 

93 
69 

94 

69 

96 
72 

95 
72 

95 
71 

95 
71 

95 
70 

91  .6 
64.0 

WEST  CENTRAL 

04 

CRRROLLTON 

MAX 
MIN 

69 
59 

86 
54 

89 
61 

91 
54 

92 
56 

97 
SB 

90 
53 

81 
42 

88 
44 

87 
47 

95 
52 

95 
64 

97 
64 

92 
64 

82 
66 

88 
64 

86 
63 

89 
64 

88 
65 

90 
65 

90 
63 

94 

63 

93 
65 

93 
65 

65 

69 

62 

64 

67 

91 
64 

60.2 

COLUMBUS  WSO  BP 

MBX 
MIN 

92 
66 

91 
65 

91 
61 

93 
6S 

94 
66 

97 
66 

64 

64 

84 

55 

92 
54 

94 

63 

98 
64 

99 
75 

99 
74 

95 
70 

94 
74 

93 
73 

96 
70 

95 
70 

95 
71 

94 

69 

96 
73 

96 
73 

96 
73 

96 
73 

94 

72 

95 
75 

96 

71 

95 
74 

95 
74 

94 

73 

94.1 
68.9 

EXPERIMENT 

MAX 
MIN 

87 
66 

87 
62 

85 
SB 

87 
62 

B9 
67 

91 
65 

95 
57 

77 
62 

80 
56 

67 
49 

68 
55 

93 
69 

94 

71 

96 
70 

90 
70 

86 
66 

86 
68 

88 

67 

85 
68 

90 
68 

89 
67 

91 
69 

94 

69 

93 
71 

93 
70 

93 
73 

90 
66 

92 
68 

93 
71 

91 
69 

89.3 
65.4 

GREENVILLE  2  NNW 

MBX 
MIN 

69 
62 

67 
60 

89 
55 

89 
S8 

92 
60 

95 
62 

89 
58 

89  90 
55  56 

SEE  RE 

90     95  95 
52     55  69 

ERENCE  NOTE" 

97     90  87 
72     67  59 

FOLLOWING  ' 

88  81 
68  65 

TBTION 

85 
66 

NDE 

90 
69 

90 
66 

90 

70 

94 

69 

90 
70 

92 
69 

93 
72 

92 
75 

92 
69 

93 
70 

89 

71 

90 
69 

90.4 

65.0 

6 


DRILY   TEMPERATURES  '^ZV," 


STflT ION 

Dfir  OF  MONTH 

o 
a 

<r 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1  1 

1 2 

1  3 

1  4 

1 5 

1 6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

2  7 

^  D 

30 

31 

a 

LCI  GRRNGE 

MBX 
MIN 

93 
65 

91 
61 

94 

58 

96 
56 

96 
60 

97 
66 

89 
58 

85 
47 

92 
54 

93 
SB 

102 
68 

100 
69 

100 
73 

99 
70 

92 
70 

89 
69 

67 
72 

90 
64 

99 
70 

95 
67 

97 
70 

96 
70 

98 
69 

96 
70 

98 
7  1 

93 
72 

94 
67 

95 
72 

94 

72 

94 

68 

94.5 
65.6 

rlBRSHHLLVILLE 

HBX 

niN 

95 
61 

96 
65 

95 
61 

87 
56 

85 
57 

95 
64 

93 
60 

87 
S3 

SB 

59 

60 

69 

59 

71 

72 

71 

66 

95 
60 

94 

67 

95 
70 

96 
70 

93 
70 

94 

69 

98 
68 

95 
60 

96 
67 

97 
68 

96 
68 

96 
70 

96 
69 

94.0 
64.2 

NEHNRN 

MBX 
MIN 

69 

63 

86 
58 

88 
57 

91 
57 

93 
63 

95 
61 

92 
55 

83 
48 

90 
51 

88 

50 

95 
55 

96 
69 

99 
67 

95 
68 

86 
68 

84 

67 

87 
66 

90 
64 

91 
67 

91 
67 

92 
64 

96 
66 

95 
67 

95 
66 

96 
68 

92 
71 

94 
64 

93 
67 

92 
67 

95 
67 

91  .6 
62.9 

IflLBOTTON  1  NE 

MBX 
MIN 

93 
62 

90 
63 

92 
58 

94 

57 

96 
63 

98 
68 

93 
58 

86 
50 

92 
50 

92 

57 

97 
55 

95 
69 

98 

70 

97 
70 

90 
68 

90 
66 

93 
71 

92 
64 

90 
71 

92 
67 

94 

71 

94 

73 

95 
69 

95 
70 

96 
72 

94 
74 

95 
65 

96 
69 

95 
70 

95 
7  1 

93.6 
65.4 

THOMBSTON  2  5 

MAX 
MIN 

92 
63 

92 
63 

92 
56 

93 
57 

95 
60 

100 
60 

95 
50 

89 
53 

94 
49 

97 
54 

100 
55 

101 
56 

99 
69 

96 
69 

91 
69 

93 
67 

93 
66 

86 
66 

96 
65 

94 

67 

96 
70 

97 
69 

96 
70 

98 
71 

96 

70 

98 

70 

95 
56 

95 
69 

97 
71 

9S 
69 

95.0 
64  .0 

WEST  POINT 
. 

MBX 
MIN 

91 
64 

92 
60 

83 
56 

90 
60 

94 

62 

96 
62 

98 
62 

80 
50 

85 
50 

92 
55 

93 
55 

97 
69 

97 
66 

99 
66 

93 
67 

90 
69 

90 
65 

92 
66 

94 

69 

94 

67 

93 
69 

96 
68 

99 
70 

96 
70 

97 
73 

96 
72 

95 
66 

96 
69 

96 
74 

96 
69 

93  . 3 
64.6 

CENIRBL 

OS 

HILEY 

MBX 
MIN 

93 
69 

94 

69 

92 
60 

94 

69 

96 
67 

100 
67 

94 

67 

84 

56 

90 
66 

89 
59 

96 
59 

97 
68 

102 
68 

100 
71 

95 
69 

92 
72 

95 
70 

95 
71 

96 
71 

100 
70 

97 

92 
70 

95 
70 

97 
72 

94 

71 

96 
71 

96 
73 

93 
71 

95 
72 

94. S 

68.1 

COVINGTON 

MBX 
MIN 

90 
64 

87 
61 

90 
57 

93 
61 

95 
65 

98 
61 

93 
56 

83 
49 

89 
50 

90 
49 

94 

56 

96 
66 

100 
68 

91 

70 

89 
69 

89 
70 

88 
68 

98 

67 

91 

67 

90 
67 

91 

67 

94 

66 

92 
67 

94 

68 

93 
70 

91 
71 

93 
69 

93 
59 

91 
71 

91 
69 

91  .6 
64.3 

DUBLIN  3  S 

MBX 
MIN 

94 
63 

96 
62 

93 
56 

95 
58 

96 
62 

98 
54 

100 
60 

82 
50 

87 
51 

94 

52 

90 
S2 

96 
53 

99 
65 

102 
66 

101 
65 

90 
66 

96 
66 

95 
65 

96 
67 

99 
66 

97 
66 

99 
69 

100 
68 

95 
65 

99 
67 

99 
69 

97 
68 

100 
88 

100 
70 

98 
66 

96.1 
62.8 

EfiSTtlflN  1  W 

MAX 
MIN 

93 
66 

95 
57 

94 
61 

95 
65 

96 
65 

98 
67 

99 
65 

82 
S3 

87 
63 

91 
60 

92 
56 

95 
68 

98 

72 

100 

71 

100 
70 

93 
70 

95 
69 

96 
67 

93 
70 

95 
66 

95 

70 

98 
69 

97 
70 

96 
70 

96 
71 

98 
75 

97 
72 

97 
71 

98 

73 

94 

69 

95.  1 
67.4 

FORSrTH  6  NNW 

MBX 
MIN 

91 
64 

91 
60 

90 
64 

91 
56 

100 
63 

102 
60 

96 
S6 

85 
46 

91 
48 

92 
46 

97 
SI 

97 
69 

100 
70 

91 
68 

88 
68 

89 
68 

92 
69 

92 
67 

100 
68 

93 
69 

95 

67 

97 
67 

98 
70 

96 
70 

96 
70 

94 

75 

95 
67 

97 
69 

96 
70 

94 

66 

94  .2 

63.6 

HSHKINSVILLE 

MBX 
MIN 

91 
65 

96 
67 

96 
59 

97 
59 

98 
65 

102 
62 

95 
52 

88 

55 

94 

60 

95 
SS 

98 
69 

100 
70 

102 
68 

102 

69 

97 
69 

95 
67 

97 
70 

95 
67 

96 
69 

100 
69 

100 
69 

100 
69 

99 
70 

100 
71 

101 

70 

100 
72 

101 
72 

99 
68 

97.2 
66.0 

IRHINTON  4  HNU 

MBX 
MIN 

94 

62 

93 
64 

96 
67 

97 
64 

94 

66 

101 
66 

91 
60 

90 
56 

91 
54 

93 
58 

98 
60 

100 
62 

99 
64 

101 
69 

90 
63 

88 

65 

66 
60 

96 
59 

88 
61 

94 

65 

95 
63 

98 
70 

97 
68 

98 
71 

100 
74 

99 
75 

97 
68 

100 
71 

98 
74 

101 
71 

95.1 
64.9 

nnCON  HSO  BP 

MAX 
MIN 

95 
6B 

91 
67 

93 
60 

94 

62 

98 
68 

100 
66 

84 

63 

86 
55 

94 

55 

93 
57 

98 

56 

100 
71 

103 
72 

100 
72 

90 
71 

94 

70 

93 
68 

96 
69 

99 
72 

99 
70 

99 
72 

100 
71 

100 
73 

99 
71 

99 
73 

96 
75 

100 
70 

100 
74 

101 
73 

97 

71 

96.3 
67.8 

nlLLEDGEVILLE 

MBX 
MIN 

88 
64 

93 
64 

88 

55 

98 
55 

90 
59 

94 

60 

99 
60 

79 
54 

83 
54 

91 
52 

85 
50 

93 
55 

90 
67 

98 
70 

97 
69 

86 
69 

84 

67 

99 
68 

89 
68 

94 

59 

95 
69 

95 
67 

97 
67 

96 
68 

97 
70 

98 

70 

95 
71 

98 
71 

99 
74 

98 
68 

92.2 
64.1 

hONTICELLO 

MBX 
M  I  N 

89 
65 

90 
64 

88 
63 

90 
6S 

92 
66 

95 
68 

98 
56 

86 
56 

89 

57 

90 
58 

90 
56 

92 
58 

98 
66 

99 
71 

91 
72 

97 
70 

90 
71 

90 
69 

91 

69 

92 
70 

93 
71 

94 

72 

95 
70 

95 
70 

96 
71 

94 

72 

92 
70 

9S 
72 

96 
72 

95 

70 

92.4 

66.7 

SBNDERSVILLE 

MBX 
MIN 

93 
69 

92 
65 

90 
57 

91 
52 

94 
63 

99 
63 

96 
64 

84 

55 

91 
59 

90 
49 

93 
52 

94 

67 

99 
69 

97 
70 

87 
69 

97 
71 

88 
69 

90 
67 

94 

70 

94 

69 

95 
73 

96 
71 

96 
73 

96 
70 

98 
72 

96 
74 

98 

72 

98 
73 

98 
74 

96 
70 

93.7 
66.7 

SILORN 

■          ■  ■ 

MBX 
MIN 

92 
66 

88 
60 

91 
59 

92 
61 

95 
65 

100 
65 

94 

59 

83 
50 

91 

57 

88 

53 

94 

56 

98 
66 

101 
70 

92 
69 

92 
69 

95 
69 

88 

67 

91 
67 

96 
69 

94 

59 

95 
68 

97 
57 

95 
56 

94 

69 

96 
70 

91 
73 

97 
73 

98 
71 

97 
71 

97 
69 

93  .4 
65.4 

EBST  CENTRBL 

06 

BPPL ING  2  NH 

MAX 
MIN 

89 
61 

96 
61 

90 
56 

90 
57 

93 
60 

95 
62 

100 
60 

80 
47 

90 
55 

92 
45 

87 
49 

92 
64 

97 
62 

100 
60 

91 
67 

92 
67 

99 
6S 

99 
64 

91 
63 

97 
68 

96 
68 

97 
66 

97 
68 

96 
63 

99 
67 

100 
69 

100 
71 

96 
68 

97 
64 

100 
68 

94.0 
62.4 

flUGUSTB  WSO  BP 

MAX 
MIN 

94 

59 

91 
63 

91 
SB 

92 
63 

95 
82 

99 
65 

80 
59 

83 
54 

92 
62 

87 
51 

93 
52 

97 
67 

97 
73 

91 
69 

92 
67 

89 
70 

88 
69 

93 
71 

97 
70 

96 
70 

96 
72 

97 
69 

98 

73 

96 
70 

101 
70 

91 
73 

98 
72 

98 
75 

97 
74 

95 
71 

93  .5 
56.8 

BROOKLET   1  H 

MBX 
MIN 

92 
67 

93 
68 

92 
61 

89 
66 

93 
64 

98 
69 

94 

65 

84 

68 

93 
63 

90 
59 

92 
59 

98 
66 

98 

70 

94 

69 

87 
58 

88 
72 

88 
69 

92 
69 

96 
71 

95 
70 

99 
71 

99 
72 

96 
70 

92 
73 

97 
71 

96 
71 

97 
70 

96 
73 

95 
72 

95 
70 

93.6 
67.5 

LOUISVILLE  3  S 

MBX 
MIN 

93 
67 

93 
65 

94 
59 

94 

65 

94 

63 

99 
76 

97 
63 

86 
54 

91 
65 

91 
53 

93 
54 

90 
66 

100 
73 

98 
69 

87 
66 

99 
69 

89 
68 

90 
68 

96 
70 

94 

70 

96 
72 

98 
70 

96 
71 

98 
69 

99 
69 

98 
73 

98 
71 

98 
72 

99 
73 

98 
57 

94  .5 

67.0 

BETTER 

MAX 
MIN 

93 
67 

94 

69 

94 

68 

94 

62 

95 
62 

100 
70 

98 
68 

87 
61 

93 
67 

93 
63 

95 
62 

99 
66 

104 

73 

100 
73 

100 
71 

93 
73 

91 
73 

95 
71 

95 
70 

98 
70 

100 
72 

100 
74 

97 
70 

97 
71 

99 

71 

98 
70 

99 
71 

99 
74 

99 
74 

97 
72 

96  .5 
69.3 

HIOVILLE  EXP  STB 

MBX 
MIN 

96 
67 

92 
66 

90 
59 

95 
64 

98 
65 

87 
55 

94 

61 

92 
SS 

99 

70 

99 
69 

97 
67 

98 
69 

96 
69 

98 
70 

99 
72 

97 
70 

100 
69 

100 
70 

101 

70 

97 
72 

100 
72 

99 
59 

96  .5 
66.8 

niLLEN  4  N 

MBX 
MIN 

92 
65 

91 
65 

92 
65 

92 
64 

96 
65 

100 
65 

95 
64 

95 
53 

91 
59 

90 
46 

91 
60 

96 
69 

97 
64 

95 
69 

90 
66 

90 
70 

90 
69 

92 
69 

99 
62 

95 
69 

97 
70 

98 
67 

98 
69 

94 

70 

100 
67 

97 
69 

98 

70 

98 

69 

97 
69 

97 
67 

94  .4 

65.5 

NEHINCTON  2  NE 

MAX 
MIN 

SHBINSeORO 

MAX 
MIN 

96 
66 

95 
65 

93 
59 

95 
67 

96 
66 

100 
63 

100 
64 

87 
54 

93 
60 

91 
55 

96 
56 

98 
61 

103 
71 

99 
67 

99 
69 

95 
69 

90 
69 

9S 
70 

98 

70 

95 
69 

97 
71 

100 
69 

98 
69 

96 
69 

99 
69 

98 
74 

97 
71 

99 
72 

99 
70 

99 
70 

96. S 
66.4 

MBRRENTON 

MAX 
MIN 

90 
61 

88 
61 

92 
65 

90 
62 

9S 
63 

95 
63 

96 
63 

79 
62 

82 
SS 

91 
S2 

90 
52 

95 
58 

98 
67 

95 
69 

90 
69 

99 
69 

90 
69 

9 1 
68 

92 
68 

97 
68 

95 
70 

96 
70 

96 
69 

94 

69 

98 
70 

99 
72 

94 

71 

98 
71 

100 
71 

99 
69 

93.1 
65.5 

HBYNESBORO  2  NE 

MBX 

68 
64 

94 
64 

94 
54 

92 
54 

94 

60 

97 
61 

101 
63 

78 
54 

96 
54 

92 
48 

97 
49 

93 
51 

96 
64 

99 
66 

91 
66 

88 
65 

90 
65 

68 
65 

93 
6S 

99 
66 

98 
68 

99 
6S 

100 
66 

97 
65 

97 
6S 

102 
67 

96 
67 

96 
67 

100 
72 

98 

94  .2 

62.1 

SOUTHHEST 

01 

RLBANT  3  SE 

MAX 
MIN 

94 

6 1 

92 
59 

92 
64 

93 
66 

96 
68 

99 
68 

95 
54 

89 
64 

89 
59 

95 
60 

96 
6 1 

100 
63 

99 
65 

98 
7 1 

96 
70 

96 
70 

94 

68 

95 
68 

96 
70 

93 
70 

99 

99 

94 

69 

95 
70 

96 
7  [ 

95 
72 

96 
69 

96 
70 

91 
70 

94 

72 

96. 1 
66.4 

BMERICUS  4  ENE 

MAX 
MIN 

BBINBRIOGE  S  NNE 

MAX 
MIN 

BLBKELT 

MAX 
MIN 

93 
66 

94 

6S 

96 
6B 

99 
66 

6S 

57 

89 

67 

100 
76 

102 
73 

99 
69 

100 
69 

99 

70 

94 

70 

95 
70 

97 
70 

88 
69 

93 
69 

95 
69 

96 
69 

93 
72 

95 
71 

94 

71 

94 
74 

95 
71 

95 
71 

93 
73 

94.9 
69.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

0 
a 
q: 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2 1 

22 

2  4 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

CT 

COM  1 LL  fi 

MAX 
MIN 

95 
66 

96 
64 

95 

se 

95 
66 

38 
67 

100 
70 

89 
67 

89 
55 

95 
56 

37 
61 

102 
60 

101 
75 

98 
70 

100 
66 

98 
70 

38 
68 

93 
71 

97 
68 

93 
67 

92 
7  1 

97 
67 

96 
70 

34 

63 

36 
72 

95 
7 1 

96 
75 

95 
73 

97 
70 

97 
70 

38 
70 

96.1 
67  .4 

COLQUITT  2  E 

MBX 
MIN 

96 
6S 

97 
63 

94 

60 

93 
67 

84 

55 

87 
55 

95 
63 

36 
64 

98 
75 

103 
69 

100 
69 

99 
68 

33 
66 

95 
68 

99 
68 

33 
70 

88 
67 

96 
68 

35 
70 

35 
72 

97 
70 

95 
68 

97 

70 

38 

71 

9S.6 
66  .8 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

95 
67 

93 
66 

94 
64 

94 
65 

97 
67 

98 
69 

38 
64 

86 
56 

93 
53 

94 

65 

38 
67 

100 
76 

100 
73 

100 
71 

37 
74 

96 
72 

94 
70 

35 
70 

95 
73 

35 

70 

96 
72 

35 
71 

92 
70 

95 
65 

96 
71 

95 
72 

97 
74 

97 
73 

96 
75 

96 
74 

95. 6 
69.2 

FORT  GAINES 

MBX 
MIN 

93 
65 

93 
62 

94 
64 

96 
63 

97 
68 

98 
72 

98 
66 

88 
55 

35 
63 

95 
64 

37 
67 

100 

77 

100 
71 

101 
70 

38 
66 

95 
70 

94 

69 

37 
68 

97 
72 

93 
68 

94 
76 

32 
67 

30 
66 

92 
68 

92 
63 

93 
74 

95 
72 

35 
71 

95 
74 

96 
72 

95.1 
68.1 

LUMPKIN  2  SE 

MBX 
MIN 

94 

62 

93 
63 

94 
54 

95 
SB 

94 
53 

98 
64 

98 
60 

90 
53 

32 
49 

90 
52 

33 
54 

97 
SB 

98 
65 

99 
67 

95 
69 

33 
65 

95 
64 

33 
63 

91 
64 

96 
64 

95 
66 

94 

68 

32 
66 

90 
65 

95 
67 

96 
68 

93 

67 

92 
68 

94 
66 

96 
65 

34.3 
62  .6 

MORCON  1  H 

MBX 
MIN 

91 
67 

90 
67 

92 
63 

94 
66 

34 
68 

96 
70 

94 

67 

65 
57 

92 
57 

34 
63 

96 
68 

38 
60 

36 
71 

98 
63 

97 
72 

97 
71 

95 
63 

33 
69 

93 
71 

90 
70 

93 
69 

34 
63 

91 

70 

91 
70 

93 

70 

93 
75 

94 

73 

95 
71 

94 

63 

92 
71 

33.6 
68.0 

PLHINS  SW  GB  EXP  Sin 

MAX 
MIN 

66 

65 

64 

65 

68 

69 

1 00 
63 

82 

57 

87 
57 

91 
63 

93 
53 

SB 
71 

97 
72 

36 
71 

98 
74 

94 
72 

92 
63 

95 
70 

34 

72 

95 
69 

92 
70 

36 
70 

96 
67 

97 
70 

96 
71 

97 
66 

93 
73 

96 
71 

96 
73 

95 
72 

34.3 
68.1 

THOMBSVILLE  4  SE 

MAX 
MIN 

92 
68 

97 
65 

99 
68 

96 
55 

96 
60 

96 
64 

101 
65 

103 
72 

101 

73 

101 
74 

101 
73 

101 
63 

101 
72 

97 
70 

37 

72 

95 
71 

96 
72 

96 
7  1 

99 
70 

36 
73 

95 
72 

35 
74 

93 
75 

98 
74 

100 
74 

98 
74 

98  .0 
70  .0 

SOUTH  CENTRfiL  OB 

RSH8URN  3  ENE 

MBX 
MIN 

SB 
66 

90 
69 

89 
62 

30 
65 

89 
65 

93 
71 

97 
67 

80 
56 

83 
57 

89 
53 

89 
53 

94 

70 

94 

69 

94 

72 

36 
69 

94 
63 

91 

70 

92 
69 

94 

71 

90 
71 

94 

72 

94 

70 

95 
70 

91 
71 

92 
71 

94 

76 

95 
74 

36 

72 

95 
73 

92 
70 

91  .3 
67.8 

CORDELE 

MAX 
MIN 

OOUGLRS  2  ESE 

MBX 
MIN 

94 
58 

96 
59 

95 
57 

93 
58 

93 
58 

92 
54 

89 
56 

90 
60 

91 
59 

91 
58 

91 
62 

96 
64 

93 
65 

100 
70 

102 
70 

99 
70 

38 
63 

96 
68 

98 
70 

96 
69 

96 
69 

100 
68 

100 
67 

94 
68 

96 
70 

95 
70 

95 
69 

97 
71 

100 
69 

96 
69 

95.5 
64  .8 

F 1 TZGERBLD 

MAX 
MIN 

91 

70 

91 
67 

92 
66 

91 

70 

92 
70 

96 

72 

96 
67 

85 
60 

90 
65 

90 

67 

95 
65 

95 
68 

97 
74 

97 
75 

97 
72 

93 
74 

93 
71 

95 
72 

95 
70 

92 
72 

96 
72 

98 
71 

93 
70 

34 

72 

95 
73 

94 
76 

35 
75 

96 
74 

96 
74 

95 
75 

93.8 
70.6 

HOUERVILLE  3  WSH 

MAX 
MIN 

93 
64 

93 
62 

91 
61 

92 
67 

93 
64 

97 
6B 

93 
67 

86 
58 

91 
61 

91 
59 

36 
SO 

95 
63 

100 
70 

100 
66 

97 
68 

94 
69 

93 
63 

95 
61 

38 
69 

95 
63 

39 
68 

98 
66 

93 
69 

35 
68 

97 
68 

96 
73 

98 
72 

38 
70 

99 
69 

96 
70 

95  . 1 
65.9 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

92 
67 

90 
66 

90 
61 

33 
64 

94 
64 

93 
70 

35 
69 

86 
58 

94 

59 

94 
61 

96 
62 

97 
63 

38 
71 

98 
70 

97 
70 

95 
69 

93 

69 

96 

68 

96 
68 

33 
69 

99 
60 

96 
66 

96 
70 

35 

73 

97 
70 

97 
71 

98 
74 

38 

70 

96 

70 

98 
71 

95.2 
67.1 

NBSHVILLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

91 
67 

93 
65 

92 
57 

92 
64 

94 
64 

97 
70 

92 
65 

87 
57 

92 
58 

94 
57 

34 

55 

97 
57 

39 
68 

101 
62 

102 
67 

98 
68 

36 
64 

96 
66 

96 
70 

96 
69 

98 
63 

98 
66 

97 
68 

94 
70 

96 
70 

94 

73 

93 
73 

96 
74 

93 
75 

37 
63 

95.4 
65.7 

OUITHBN  2  NH 

MAX 
MIN 

92 
65 

94 
65 

94 

60 

92 
63 

36 
65 

94 
60 

90 
56 

88 
58 

83 
60 

92 
64 

34 

66 

97 
67 

98 
66 

98 

67 

99 
69 

100 
68 

98 
69 

97 
68 

96 
66 

38 
67 

97 
65 

96 
63 

95 
66 

95 
69 

96 
68 

94 

67 

35 
68 

99 
66 

95 
67 

36 
68 

95.2 
65.4 

TIFTON  EXP  STBTION 

MAX 
MIN 

69 

67 

67 

67 

70 

'70 

35 
69 

93 
63 

94 
62 

90 
64 

37 
65 

38 
65 

97 
70 

1 03 
70 

95 
72 

1 02 
71 

96 
72 

99 
72 

1 00 
73 

36 

71 

99 
69 

1 00 
70 

1 02 
70 

93 
70 

1 02 

72 

100 

72 

33 

73 

104 

72 

99 
72 

37 

72 

98.0 
69.4 

VflLDOSTB  3  E 

MAX 
MIN 

87 
60 

89 

61 

95 
54 

91 
58 

97 
60 

94 

68 

87 
63 

84 

52 

85 
56 

34 
54 

95 
56 

98 
63 

100 
65 

102 
65 

96 
63 

34 

63 

91 
64 

92 
64 

93 
71 

30 
65 

95 
65 

95 
65 

92 
66 

33 
65 

91 
63 

7^ 

70 

6E 

6" 

6E 

63.0 

SOUTHEAST  09 

BLMB  FBB  BP 

MAX 
MIN 

92 
67 

91 
70 

92 
65 

69 
70 

92 
67 

97 
71 

91 
68 

65 
59 

90 
66 

30 
61 

95 
S3 

92 
68 

93 
73 

91 
72 

96 

71 

34 

73 

92 
70 

96 
68 

32 
72 

95 
74 

96 
71 

99 
71 

93 
70 

95 
71 

97 
72 

96 
76 

97 
75 

93 
73 

95 
72 

38 
73 

93.9 
69.6 

BRUNSWICK 

MBX 
MIN 

86 

70 

31 
68 

91 
69 

91 
71 

SB 

67 

91 
72 

97 
68 

82 
64 

B4 
71 

92 
67 

84 

66 

93 
70 

93 
74 

100 
74 

95 
76 

95 
76 

91 
71 

96 
72 

96 
72 

94 

73 

96 
70 

97 
72 

35 
72 

dS 
73 

98 
74 

97 
75 

97 

33 
66 

37 

93.1 
70.3 

BRUNSHICK  FBB  BP 

MAX 
MIN 

87 
71 

89 
71 

88 
69 

84 
74 

B3 
72 

37 
74 

73 
63 

84 

63 

93 
73 

81 
68 

67 
56 

93 
74 

96 
75 

83 
76 

89 
79 

87 
73 

85 
71 

91 
71 

36 

75 

94 

75 

34 

72 

93 
74 

93 
73 

31 
74 

98 
76 

37 
77 

97 
77 

98 
73 

98 
75 

93 
76 

31  .0 
73.0 

FLEMING 

MAX 
MIN 

90 
66 

92 
66 

93 
63 

91 
65 

90 
63 

96 
68 

95 
65 

82 
53 

91 

60 

90 
58 

93 
55 

97 
69 

100 
69 

92 

67 

93 
68 

92 
71 

89 
69 

94 

69 

97 
71 

95 
70 

99 
72 

99 
72 

100 
69 

96 
69 

98 
71 

33.8 
66.3 

FOLKSTON  9  SM 

MBX 
MIN 

95 
59 

91 
63 

93 
63 

92 
65 

34 

65 

97 
66 

96 
65 

88 
67 

92 
62 

93 
61 

98 
62 

98 
66 

101 
70 

102 
69 

101 
68 

35 
56 

92 
67 

33 
67 

96 
66 

94 

67 

95 
69 

96 
68 

95 
67 

37 
68 

96 
63 

36 
58 

97 
71 

98 

70 

99 
68 

38 
74 

95  .6 
66.2 

FORT  STEWBRT 

MBX 
MIN 

96 
61 

95 
68 

94 
56 

68 
67 

94 

65 

98 
68 

96 
65 

85 
57 

93 
66 

94 

64 

96 
61 

98 
69 

101 
68 

94 

69 

96 
69 

30 
69 

90 
70 

96 

70 

95 
72 

96 

70 

98 
71 

101 
71 

101 
60 

33 
70 

102 
72 

101 
75 

38 

70 

100 
73 

100 
73 

100 
73 

96.2 
68.1 

OLENNVILLE 

MAX 
MIN 

JESUP  8  S 

MAX 
MIN 

94 

63 

95 
62 

93 
60 

93 
66 

33 
62 

98 
66 

35 
65 

89 
53 

93 
60 

92 
SB 

95 
55 

93 
67 

101 
68 

103 
67 

96 
67 

96 
71 

90 
67 

97 
67 

99 
68 

96 
71 

96 
70 

99 
67 

97 
69 

97 
69 

33 

70 

39 
74 

38 
70 

99 
71 

100 
71 

101 
63 

36.3 
66.  1 

NBHUNTfi 

MBX 
MIN 

91 
63 

91 
63 

91 
65 

91 
63 

91 
64 

95 
68 

30 
86 

86 
54 

91 
64 

90 
62 

93 
64 

95 
60 

101 
67 

98 
67 

96 
70 

94 

71 

91 
67 

94 

63 

95 
71 

95 

70 

94 

70 

95 
69 

95 
69 

95 
69 

96 
72 

95 
74 

99 
73 

97 
74 

97 
71 

37 
70 

94.0 
67.3 

SBPELO  ISLAND 

MBX 
MIN 

90 
67 

69 
68 

83 
66 

84 
69 

33 
67 

95 
68 

33 
65 

81 
59 

90 
71 

B8 
63 

94 
68 

94 
69 

93 
69 

34 

69 

95 
59 

89 
72 

90 
63 

91 
69 

92 
70 

96 
70 

94 

71 

94 

70 

33 
70 

94 

71 

93 
70 

95 
72 

98 
71 

98 
74 

99 
70 

99 
73 

92.6 
63.0 

SAVANNAH  H50  AP 

MBX 
MIN 

91 
67 

94 
68 

94 
65 

30 
66 

94 

65 

100 
6B 

78 
64 

84 

59 

93 
66 

88 
62 

94 
61 

100 
72 

38 
72 

32 
72 

93 
63 

87 
74 

88 
63 

97 
72 

98 
74 

97 
73 

38 
73 

99 
73 

97 
71 

95 
71 

100 
73 

97 
73 

97 
73 

99 
76 

98 
75 

100 
75 

94  .3 

69.7 

SURRENCT  2  HNH 

MAX 
MIN 

93 
6S 

93 
67 

33 
61 

93 
67 

93 
65 

96 
65 

96 
66 

85 
55 

90 
63 

91 
58 

35 
58 

35 
67 

100 
70 

100 
68 

39 
66 

35 
72 

91 
68 

96 
68 

96 
71 

93 
72 

35 
81 

97 
63 

98 
68 

95 
68 

96 
71 

36 
74 

97 
71 

97 
71 

97 
70 

102 
70 

95.1 
67.6 

HBrCROSS  4  NE 

MAX 
KIN 

9; 

9! 

95 

9! 

9; 

97 

9! 

s: 

91 

3; 

9' 

39 

97 
66 

9; 

105 
69 

100 
65 

99 
6t 

96 
68 

101 
6E 

93 
7C 

98 
7  1 

102 
6? 

97 
6? 

96 
70 

99 

7C 

99 
72 

98 
74 

100 
72 

33 
71 

98 

71 

97.0 
65.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 


DRILY  SOIL  TEMPERfiTURES 


CEORCIR 

JUNE  1977 


COLMOUN  EXP  sinnoN 


Oflr  OF  MONTH 


9      10      11      12      13      U      15      16      n      18      19     20     21      22     23     2i     25     26     27     26     29     30  31 


Hex 

MIN 


91 
69 


92 
76 


EXPERIMENT 


I  INI 
2 


Mnx 

MIN 


102 
73 


100 
64 


103 
80 


103 
73 


MBX 
MIN 


96 
69 


100 
76 


100 
79 


MAX 
MIN 


HBHKIN5VILLE 


HOMERVILLE  3  HSH 


MRX 
MIN 


105 
78 


100 
67 


104 

75 


108 
79 


108 
82 


104 
78 


103 
76 


)  10 
80 


MBX 

MIN 


100 
73 


102 
73 


101 
72 


102 
78 


103 

76 


104 

73 


102 
79 


MIDVILLE  EXP.  STOTION 


PLAINS  5H  DB  EXP  SIB 


HBX 
MIN 


100 
83 


TIFTON  EXP  STBTION 


MBX 
MIN 


I  IN  I 
2 


107 
73 


100 
63 


106 
75 


101 
68 


I  10 
74 


105 
75 


1  10 
80 


108 
80 


100 
76 


109 
81 


113 
81 


I  10 
80 


MAX 

MIN 


100 
75 


102 
76 


101 
76 


103 
79 


103 
81 


100 
80 


103 
77 


101 
80 


MAX 
MIN 


89 
75 


100 
85 


101 
85 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


STBTION 

DRY  OF  MONTH 

2  K  o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

H 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  °  5 

NORTHWeST  01 

nLLRTOONP  onn  2 

EVRP 
UIND 

.IS 
19 

.28 

18 

.23 

6 

.25 
36 

.20 

17 

.27 
16 

.25 
43 

.25 
32 

.26 
18 

.00 
36 

.64 

29 

.20 
14 

.28 

17 

.28 

19 

.16 

17 

.12 
18 

.15 
16 

.  1 1 

18 

.14 

13 

.20 

25 

.26 

25 

.26 

20 

.18 

17 

.13 

16 

.21 

21 

.27 

17 

.15 

13 

.22 
12 

21 

.18 
19 

^608^ 

CRLHOUN  EXP  STflllON 

EVRP 
HINO 

niN 

.38 
34 

71 

.18 
31 

6S 

.31 
34 

6S 

.33 
28 

64 

.28 
I! 

69 

.35 
SI 

68 

69 
62 

.30 
36 

56 

.30 
45 

5( 

.35 
41 

56 

.22 
27 
95 
63 

.34 

36 
g- 

73 

.34 

27 
gc 
7C 

.24 

35 
96 
73 

.17 
26 
9 1 
74 

.19 
24 

9C 
72 

.10 
23 
gc 
66 

.17 
38 
92 
68 

.32 
53 
94 
68 

.27 
52 
95 
72 

.26 
25 
97 

70 

.23 
21 
96 
75 

.24 
37 
96 
74 

.20 
20 

100 
70 

.34 
36 
98 
76 

.28 

32 
97 
75 

.26 
41 
98 
74 

.56 
47 

96 
74 

.06 

37 
97 
73 

.30 
36 
98 

75 

e.ise 

1061 
94  .9 
69.0 

NDRIM  CENTRRL  02 

U  OF  on  PLT  SCIENCE  FM 

EVRP 
UIND 

nlN 

.3C 

50 

71 

.36 
78 

6; 

.31 
66 

62 

.35 
49 

64 

.48 

68 

69 

.45 

99 

65 

.49 

103 

60 

.32 
68 

S3 

.37 

90 

56 

.47 

88 

55 

.43 

63 

57 

.47 

91 

70 

.36 
48 
94 

72 

.29 
71 
93 

70 

.33 
60 
89 
70 

.25 
71 
g- 
71 

.10 
40 
gc 

70 

.20 
49 
9 1 
70 

.37 
94 

95 
70 

.33 

70 
93 
71 

.35 
83 
93 
68 

.24 
40 

95 
71 

.27 
67 
93 
68 

.31 
66 
97 
71 

.41 
71 
94 
73 

.42 

57 
94 

73 

.33 

62 
95 
72 

•  33 
71 
93 
73 

.39 
94 

92 
72 

.28 
70 
93 
72 

10.38 
2137 
91.3 
67. S 

HESI  CENIRfIL  04 

HINC 
MRX 

niN 

37 
97 
69 

3: 

93 
68 

le 

93 
65 

2£ 
97 
65 

3; 

98 
69 

3f 
95 
69 

77 
94 
63 

31 
86 
57 

16 
90 
57 

4! 

90 
58 

21 
92 
58 

2Z 
97 
68 

40 

93 
71 

30 
99 
71 

2C 
94 
72 

2S 
85 
70 

21 
87 
70 

29 
95 
69 

44 

89 
71 

60 

95 
70 

65 
93 
69 

37 
95 
71 

6; 

96 
71 

42 

96 
71 

.  32 
40 
97 
73 

47 

97 
73 

.  20 
27 
93 
69 

.  37 
39 
95 
69 

.  4  1 
52 
9S 
71 

.  34 
47 

92 

70 

9.63 
1  174 
93.7 
67  .9 

CENTRAL  05 

UINC 

9 

4C 

IC 

n 

23 

75 

19 

4; 

le 

Is 

29 

25 

29 

27 

2* 

■ 

36 

46 

38 

45 

.18 

74 

25 

24 

25 

76 

40 

47 

36 

8.04 

920 

SOUTH  CENTRSL  08 

TIFTON  EXP  STATION 

EVRP 
HIND 

nflx 

MIN 

.27 
27 
98 
69 

.35 
6C 
99 
67 

.26 
18 
97 
67 

.30 
28 
96 
67 

.25 
41 
94 

70 

.31 
32 

100 
70 

.37 
76 
95 
69 

.27 

38 
93 
63 

.24 
33 
94 
62 

.30 
40 
94 
64 

.29 

26 
97 
65 

.30 

33 
98 
55 

.  1  7 
44 

97 
70 

.28 
31 

103 
70 

.30 
25 

103 
72 

.33 
35 

102 
71 

.28 

35 
96 

72 

.23 

20 
99 
72 

.31 
48 

100 
73 

.17 

51 
96 
71 

.26 

66 
99 
69 

.30 

59 
100 

70 

.29 
54 

102 
70 

.19 
46 
99 

70 

.28 
45 

102 
72 

.31 

72 
100 
72 

.30 

56 
99 
73 

.28 
4  1 
104 

72 

.34 

57 
99 
72 

.20 
43 
97 
72 

8.33 
1292 
96  .4 
69.4 

SOUIHEHST  09 

snvflNNflH  wso  RP 

EVRP 
WIND 
HRX 

niN 

.25 
16 
96 
71 

.35 

75 
97 
69 

.33 
65 
95 
68 

.33 
72 
93 
69 

.19 
44 
96 
69 

.41 
117 
95 
68 

.28 
85 
90 
67 

.23 
47 
88 
60 

.40 
79 
89 
66 

.40 
75 
90 
61 

.31 
48 
90 
63 

.30 
82 
97 
70 

.44 

80 
100 
72 

.21 
55 
95 
70 

.27 
53 
95 
69 

.14 
49 
91 
73 

.24 

65 
96 
71 

.28 

51 
101 
72 

.39 

93 
97 
71 

.31 
74 
98 
72 

.40 

71 
98 
71 

.39 

65 
101 
72 

.30 
66 
99 
70 

.25 
47 
99 

71 

.34 

65 
100 
71 

.37 
91 
96 
74 

.27 
65 
98 
72 

.42 

68 
98 

75 

.46 

99 
97 
73 

.40 

76 
97 
73 

9.66 
2040 
95.7 
69.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWINC 
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STfiTION 


INDEX 


STATION  INDEX 


STnilON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rniiNT  Y 

DRRINRGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRTION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

PRECIP. 

UJ 

SPECIRL 

ISEE  NOTES! 

ABBEVILLE 

0010 

08 

WILCOX 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

8A 

C 

MRS.   MARY  E.  CAMPBELL 

ROfllRSVILLE 

0041 

01 

BARTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

700 

7A 

C 

MRS  ANNAVENE  G  SIOALL 

filLEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

I  1 

82 

34 

233 

5P 

5P 

5P 

H 

HAYWOOD  E  .  BOYD 

PLBflNY  3  SE 

01  40 

07 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84 

08 

1  80 

7A 

7A 

H 

TOMMIE  BRANTLEY 

flLLRTOONfi  DflM  2 

0181 

01 

□  n  D  T  n  1 1 
□HK 1 UW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

8fl 

8fl 

8A 

C 

H 

LUKro    Ur  tNLrlNttKo 

flLMfi  FRO  flP 

02  1  1 

09 

BRCON 

I  3 

3  1 

32 

82 

31 

1  98 

M  I  D 

M  I  D 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

RLPHRRETTR  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1  040 

7R 

7R 

H 

SCOTT  C  CHRMBLEE 

RLPHRRETTR  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

1  10 

C 

TEDDY  R.  WALKER.  SR. 

RMERICUS  4  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

10 

476 

5P 

7A 

H 

BLANCHE  S.  RHYNE 

PMERICUS  EXP  STR  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

450 

C 

U.OF  GA.EXP.STA.  NRSY. 

APPLING  2  NH 

031  1 

06 

COLUMBIA 

1  4 

33 

34 

82 

20 

370 

8R 

8fl 

H 

LESTER  0  MORRIS 

ASHBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

8R 

8A 

H 

BILLY  J.  WILLIAMS 

ATHENS  WSO  AP 

0435 

02 

CLARKE 

10 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ATKINSON  2  E 

044  1 

09 

BRANTLEY 

1  3 

3  1 

1  4 

8  1 

49 

70 

7A 

MRS  LATRELLE  A  GURLEY 

ATLANTA  BOLTON 

0444 

02 

FUL  TON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7R 

LHHKLlt   H  nttLlNG 

ATLANTA  WSO  AP 

R 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

MID 

M  I  D 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AUGUSTA  WSO  AP 

R 

0495 

06 

RICHMOND 

1  4 

33 

22 

8  1 

58 

148 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAINBRIDGE  5  NNE 

0581 

07 

DECATUR 

6 

30 

59 

84 

33 

1  1  0 

7R 

7A 

C 

H 

LESTER  J  PIERCE 

BALL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1  1  00 

7A 

MRS.   ESTELLE  GROGAN 

BEAVERDALE   1  E 

0746 

01 

MURRAY 

1  2 

34 

56 

84 

50 

740 

8A 

J  MILBURN  WHEAT 

BELLV  I  LLE 

0787 

09 

EVRNS 

1  1 

32 

09 

8  1 

58 

1  85 

C 

MRS  GRACE  F  HERRN 

BLAIRSVILLE  EXP  STR 

0969 

02 

UNION 

7 

34 

5  1 

83 

56 

1917 

8R 

8A 

H 

GEORGIA  MTN.   EXP.  STA. 

BLAKELY 

0979 

07 

ERRLY 

6 

3  1 

23 

84 

57 

300 

7R 

7A 

H 

LOWREY  S.  STONE 

BLUE  RIDGE 

1  024 

02 

FRNNIN 

7 

34 

52 

84 

19 

1  760 

7P 

7P 

H 

P.   B.  CRRRUTH 

BOWMAN 

1  132 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

12 

83 

02 

785 

7A 

GHRNETT    H.  BHRlON 

BROOKLET   1  W 

1266 

06 

BULLOCH 

1  1 

32 

23 

81 

4  1 

190 

6P 

6P 

H 

WILLIRM  C  CROMLEY  JR 

BRUNSW  I  CK 

1  340 

09 

GLYNN 

2 

3  1 

10 

8  1 

30 

1  3 

8R 

8A 

C 

H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAR  flP 

1  345 

09 

GLYNN 

2 

3  1 

09 

8  1 

23 

1  4 

M  I  D 

M  I  D 

H 

FED.   flVIRTION  AGENCY 

BURTON  DRM 

14  13 

03 

RRBUN 

1  4 

34 

47 

83 

33 

1  770 

C 

GEORGIA  POWER  CO. 

BUTLER 

1  425 

04 

TRYLOR 

6 

32 

33 

84 

1  4 

625 

7A 

THOMAS  F.  MATHEWS 

CRLHOUN  EXP  STATION 

1474 

01 

GORDON 

1  2 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

6P 

6P 

CG 

NW  GA.  EXP.  STATION 

CAMILLA 

1500 

07 

MI TCHELL 

6 

3  1 

1  4 

84 

1  3 

1  75 

6P 

7A 

H 

CHARLES  L  KELLEY 

CANTON 

1  585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

1  4 

84 

30 

870 

8A 

C 

JOHN  T  .  HOLBROOK 

CRRNESVILLE  3  N 

1619 

03 

FRRNKLIN 

1  4 

34 

26 

83 

1  4 

9  1  0 

7R 

c 

MRS  JANICE  E.  VOYLES 

CARROLLTON 

1640 

04 

CHRRULL 

17 

33 

36 

85 

05 

985 

6P 

6P 

c 

H 

CITY   Or  CARROLLTON 

CARTERS  2  SW 

1657 

01 

MURRRY 

1  2 

34 

35 

84 

43 

710 

8A 

RUFUS  P.  DONALDSON 

CARTERSV ILLE 

1  665 

0  1 

BRRTOW 

1  2 

34 

1 0 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVILLE  3  SW 

1  670 

0  1 

BRRTOW 

5 

34 

09 

84 

5  1 

700 

7fl 

GRANVEL  P.  TRTUM 

CAVE  SPRINGS  4  SSW 

1715 

0  1 

POLK 

4 

34 

03 

85 

2  1 

800 

c 

MRS.  GRRDY  DEMPSEY 

CEDARTOWN 

1732 

0  1 

POLK 

4 

34 

0  1 

85 

1  5 

785 

6P 

8R 

H 

RRLPH  H.  RYERS 

CHATSWORTH 

1 856 

0 1 

MURRRY 

1  2 

34 

46 

84 

47 

765 

7R 

c 

MRS.   LOIS  J.  COLE 

CHICKAMflUGfl  PARK 

1906 

0 1 

WALKER 

1  8 

34 

55 

85 

1  7 

760 

7A 

TVA-556 

CISCO  7  ENE 

1944 

0  1 

MURRRY 

1  2 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

CHARLIE  L.  SILVER 

CLAYTON   1  SSW 

1982 

03 

RABUN 

1  4 

34 

52 

83 

24 

1  880 

5P 

5P 

H 

CARROLL  LEE 

CLERMONT  3  WSW 

1998 

02 

HALL 

3 

34 

27 

83 

49 

1  346 

c 

MRS.   FANNIE  M.  0  KELLEY 

CLEVELAND 

2006 

02 

WH!  TE 

3 

34 

36 

83 

46 

1570 

8R 

MISS  MARY  LOU  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

3  1 

1  0 

84 

46 

1  53 

BR 

8R 

H 

GEORGIR  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS  WSO  flP 

R 

2 1 66 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

3  1 

84 

56 

385 

M  I  D 

M  I  0 

c 

HJ 

WSO  COLUMBUS 

COMMERCE  4  NNW 

2 1  80 

02 

JACKSON 

1 0 

34 

1 5 

83 

29 

750 

7R 

7R 

H 

JOE  NEISLER 

COOL  I DGE 

2238 

07 

THOMAS 

8 

3  1 

0  1 

83 

52 

250 

c 

C.   W.  ELLINGTON.  JR. 

CORDELE 

2266 

08 

CRISP 

5 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CO.   POWER  COMM. 

CORNEL  I fl 

2283 

03 

HRBERSHRM 

1  4 

34 

3 1 

83 

32 

1  470 

6P 

7A 

H 

MRS.   BOBBIE  C  FOSTER 

COV I NGTON 

23  1  8 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

8A 

H 

JRCK  L.  CHRPMRN 

GUMMING 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

12 

84 

08 

1320 

8A 

MILES  M.  WOLFE 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

BR 

MRS.   fiZLEE  8.  DAVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

DRHLONEGfl 

2475 

02 

LUMPK IN 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

7A 

7R 

H 

MRS.   JOE  W.  WOODWARD 

DAHLONEGA  3  NNW 

2479 

02 

LUMPKIN 

12 

34 

35 

84 

00 

1390 

c 

JAMES  E .  FORTNER 

DALLAS  7  NE 

2485 

01 

PAULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1  100 

7fl 

7R 

c 

H 

L  DOUGLAS  GRIFFITH 

OALTON 

2493 

01 

WHITEFIELD 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

BA 

8A 

H 

MRS  ANNA  G  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

EARL  T.  SMITH 

DAWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7A 

GEORGE  H.  CHRRTIER 

DRWSONVILLE 

2578 

02 

DAWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1  370 

7A 

c 

MRS.   THELMR  F  .  COX 

DOCTORTOWN   I  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7A 

R.  C.  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

MRS  .  SARA  L  .  HILL 

DONRLSONVILLE   1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

1  35 

8A 

ROBERT  P.  ARMSTRONG 

DOUGLAS  2  ESE 

2783 

08 

COFFEE 

13 

31 

30 

82 

49 

212 

7A 

7A 

H 

JOHNNY   S  PHILLIPS 

DOUGLASV ILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8A 

LEONR  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

1  1 

32 

35 

81 

43 

103 

8A 

WARREN  W.  WYANT 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 
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STRT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 
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Q. 
LJ 

q: 
a. 

Q. 
CE 
> 

SPEC [PL 
ISEE  NOTES  1 

OBSERVER 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

3D 

82 

54 

215 

BR 

8R 

H 

WILIFORD  P.  NRLLEY 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

10 

32 

33 

82 

54 

204 

C 

CITY  OF  DUBLIN 

ERSTMFIN   1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

"83 

12 

400 

8R 

8A 

H 

Gfl.   FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3028 

07 

CRLHOUN 

6 

31 

34 

84 

44 

305 

c 

JESSE  L.  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7A 

R  .   D  .   MC  CLR  I  N 

ELL IJfiY 

3115 

0  2 

GILMER 

1 2 

fl4 

9Q 

1  J  U  U 

7fl 

RLFORD  G.  DOVER 

EMBRY 

3147 

01 

PAULDING 

17 

33 

52 

84 

59 

1200 

8A 

MISS  JANET  RLLGOOD 

EXPER I MENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

16 

84 

17 

925 

8fi 

BR 

8fl 

GH 

U.   OF  GR.  EXP.  STATION 

FfllRMOUNT 

3295 

01 

GORDON 

12 

34 

26 

84 

42 

740 

8fl 

MRS  ONEGA  F.  VINCENT 

FflRGO 

3312 

08 

CLINCH 

16 

30 

41 

82 

34 

1  15 

c 

ST  .  REGIS  PAPER  CO. 

F I TZGERRLD 

3386 

08 

BEN  HILL 

16 

31 

43 

83 

15 

371 

5P 

5P 

H 

CITY  FIRE  DEPT . 

FLEniNC 

3409 

09 

LIBERTY 

2 

31 

53 

81 

25 

20 

4P 

4P 

c 

H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FDLKSTDN  3  SW 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82 

02 

30 

8fl 

c 

LOTT  W.  TURNER 

FOLKSTON  9  SW 

3455 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH  6  NNW 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

07 

83 

59 

600 

6P 

6P 

H 

r  I  TY   OF   FORSY  TH 

FORT  GfllNES 

3516 

07 

CLAY 

3 

J  D 

O  O 

U  J 

D  r 

6P 

U 

n 

MRS.   MAYME   R.  HAYES 

FORT  STEWART 

3538 

09 

LIBERTY 

1  1 

31 

52 

81 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FRRNKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT  L  WILSON 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

51 

1  170 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  A.  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

1  1 

33 

1  4 

82 

36 

540 

7fl 

MRS.   SUSAN  G.  BRRODY 

GLENNV I LLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

31 

56 

81 

55 

170 

6P 

6P 

H 

DON  P.  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33 

28 

83 

27 

570 

7A 

ROBERT  H.  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

850 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CRMP 

HAMILTON  4  W 

4033 

04 

HARRIS 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7R 

c 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

04 

COWETA 

6 

33 

1  4 

84 

34 

840 

c 

MRS      RIITH    T      r.QRI  F 

HARTWELL 

1  J  J 

HRRT 

C.  1 

Q  9 

Oil 

c:  c 
DO 

690 

5P 

5P 

H 

RALPH  0.  SCOTT 

HAWK  I NSV I LLE 

4  1  70 

05 

PULRSK I 

9 

32 

17 

83 

28 

245 

8R 

8R 

GH 

MRS.   CLIFFORD  MCLENOON 

HAZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

31 

52 

82 

36 

250 

c 

SOIL  CONSERVATION  SERV 

HELEN   1  ESE 

4230 

02 

WHI  TE 

3 

34 

42 

83 

43 

1  445 

6P 

BP 

H 

COMER  L  .  VRNDIVER 

HOMERVILLE   3  WSW 

4429 

08 

CL  INCH 

16 

31 

02 

82 

48 

187 

6P 

6P 

GH 

UNION  BAG-CAMP  CORP. 

IRWINTON  4  WNW 

4594 

05 

WILKINSON 

10 

32 

50 

83 

I  4 

515 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

51 

430 

c 

GA.   POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1455 

6P 

8R 

H 

HOWARD  L .  OILBECK 

JASPER 

4651 

02 

PICKENS 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

c 

RMICRLOLR  EL  MSHP  CORP 

JESUP 

4671 

09 

WAYNE 

1 

31 

37 

81 

53 

100 

c 

LilT    Ur  JtbUr 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

c.  ^ 

P  1 

0  1 

O  J 

I  n  n 
1  U  U 

or 

5P 

H 

BRUNS.   PULP  4  PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84 

15 

1310 

c 

MRS.   LRVERN  C.  KINCRIO 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

31 

84 

21 

930 

8A 

CICERO  W.  SWINT 

JUL  lETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7fl 

MRS  DOROTHY   1  MERCER 

KENS  I NGTON 

4802 

01 

WALKER 

18 

34 

47 

85 

22 

850 

7R 

TVA-722 

K I NGSTON 

4854 

01 

BARTOW 

5 

34 

1  4 

84 

56 

730 

7A 

MRS.   ELIZABETH  D.  BROWN 

LA  FAYETTE 

494  I 

01 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

17 

820 

8A 

8A 

c 

H 

:harles  m.  lowry 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

01 

715 

5P 

7A 

c 

H 

RAY  J.  RELIHRN 

LEXINGTON   1  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

14 

33 

53 

83 

08 

760 

8A 

c 

JOSEPH  R.  CAREY 

L  INCOLNTON 

5204 

03 

LINCOLN 

14 

33 

47 

82 

28 

510 

8A 

JHntO    L'  DLHLrVWtLL 

LOUISVILLE  3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

1  1 
1  1 

oo 

D  9 

24 

325 

4  P 

4P 

c 

H 

GLASCOCK-JEFF  UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

31 

55 

82 

4  1 

120 

7A 

7R 

H 

W  R  CARVER 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

c 

H 

PERRY  T.  USHER 

MACON  WSO  AP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MARSHflLLVlLLE 

5550 

04 

MRCON 

6 

32 

27 

83 

55 

186 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MRRSHALLVILLE 

MAYSV 1 LLE 

5633 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

34 

920 

7fl 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 

METTER 

581  1 

06 

CANDLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

M I DV I LLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

49 

82 

14 

175 

7A 

PHILIP   I  GAMBRELL 

MIDVILLE  EXP  STA 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GA.  BRANCH  EXP.  STA. 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BRLDW I N 

10 

33 

06 

83 

15 

350 

7R 

7A 

H 

nKo   WILLEt  It   D  HORNE 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENKINS 

1  1 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KERMIT  J.  CHANCE 

M  I  LLHAVEN-WADE  2  SE 

C     Q  C 

Ub 

SCREVEN 

1  4 

32 

56 

8  1 

30 

1  00 

8fl 

MILTON  R.  REDDICK 

MONROE 

5971 

02 

WRLTON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

70 

CITY  FIRE  DEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MRCON 

5 

32 

17 

84 

01 

327 

8R 

GEORGE  FOWLER 

MONT  I  CELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

4  1 

655 

7fl 

7A 

H 

POSTMASTER 

MORGAN   1  W 

6038 

07 

CRLHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN  PUB.   WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CRLHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7fl 

CLRRENCE  W.  CHENEY 

■MOULTRIE  2  ESE 

5087 

08 

COLQUI TT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO  STRTION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7R 

GRRLRNO  L .   GILL  IS 

NRHUNTR 

6219 

09 

BRRNTLEY 

13 

31 

1  1 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

DC  CD  I  p  M 

16 

31 

08 

83 

13 

238 

5P 

5P 

H 

GA  .  FORESTRY  COMM. 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

14 

32 

37 

81 

28 

145 

6P 

BP 

H 

MRS   MARY   fl.  POLK 

NEWNAN 

6335 

04 

COWETR 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7A 

H 

JAMES  Q.   HRRDIN.  JR. 

NORCROSS  3  NW 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33 

58 

84 

16 

940 

7A 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOkING  STBTION  INDEX 
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DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LRTITUDE 
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ELEVATION 
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OBSERVER 

a. 

PRECIP. 

EVfiP. 

SPECIfiL 
ISEE  NOTES  1 

1 

PRTTERSON 

6838 

09 

P I ERCE 

13 

31 

23 

82 

08 

105 

8A 

GA  .  FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

6879 

08 

ATK I NSON 

13 

31 

18 

82 

51 

205 

c 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

8A 

8A 

GH 

SW  GA  BRANCH  EXP  STA 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

84 

32 

405 

7A 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

QUITMAN  2  NW 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30 

48 

83 

35 

185 

8A 

8A 

H 

WILL  I  AM  0  LEY 

RESACA 

74  30 

0  1 

GORDON 

1  2 

34 

34 

84 

57 

550 

8A 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

RINGGOLD 

7489 

01 

CATOOSA 

18 

34 

55 

85 

07 

820 

8fl 

TVA-72 1 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

4 

34 

15 

85 

09 

620 

6P 

8A 

H 

JOHN  W  MADOOX  JR 

ROME  8  SW 

7605 

01 

FLOYD 

4 

34 

10 

85 

15 

700 

c 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  W50  AP  R 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34 

21 

85 

10 

637 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SANDERSVILLE 

7777 

OS 

WASHINGTON 

1  I 

32 

58 

82 

49 

435 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTOSH 

2 

31 

24 

81 

17 

10 

5P 

5P 

H 

U  .   GA .   MAR  I NE  BIO.   L AB • 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

7847 

09 

CHATHAM 

1  4 

32 

08 

81 

12 

46 

MID 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SILOAM 

8064 

05 

GREENE 

10 

33 

32 

83 

06 

690 

6P 

7A 

H 

MRS.   MABEL  C.  CRUMPTON 

SPARTA  3  NW 

8223 

05 

HANCOCK 

1  1 

33 

19 

83 

01 

530 

8A 

c 

MR.   HOWARD  R.  GARRETT 

STILLMORE 

835 1 

06 

EMANUEL 

1 

32 

26 

82 

1  3 

260 

7fl 

JESSE  W.  RAUTON 

SUMMERVILLE   I  SSW 

8436 

01 

CHATTOOGA 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7fl 

EVAN  D-  BOWMAN 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

09 

APPL I NG 

1 

31 

44 

82 

14 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWAINSBORO 

8496 

06 

EMANUEL 

1  I 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

FANN I N 

7 

34 

58 

84 

13 

1795 

c 

MRS   INEZ  HAMPTON 

SYLVANI A 

8517 

06 

SCREVEN 

14 

32 

45 

81 

39 

254 

c 

LLOYD  H.  BAZEMORE 

TALBOTTON   I  NE 

8535 

04 

TALBOT 

6 

32 

42 

84 

32 

710 

6P 

8fl 

H 

LAWRENCE  R  MINOR 

TAYLORSV  I  LLE 

8600 

01 

BARTOW 

5 

34 

05 

84 

59 

710 

7fl 

THOMAS  F.  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32 

58 

84 

14 

800 

c 

CECIL  HARRIS 

THOMASTON  2  S 

8661 

04 

UPSON 

6 

32 

52 

84 

19 

665 

5P 

5P 

H 

RADIO  STRTION  WSFT 

THOMASVILLE  4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

g 

30 

48 

83 

54 

2  1  0 

5P 

5P 

GEORGIA  FOREST  COMM 

TIFTON  EXP  STATION 

8703 

08 

TIFT 

16 

31 

29 

83 

32 

371 

8A 

8A 

8A 

GH 

GA  .CSTL  .PLAIN  EXP .   STA . 

TOCCOA 

8740 

03 

STEPHENS 

1  4 

34 

35 

83 

19 

1019 

6P 

7A 

H 

HENRY  0.  MCDONALD 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34 

48 

83 

42 

3900 

c 

TVA- 154 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  GA  COL  OF  AGRI 

VALDOSTA  3  E 

8972 

08 

LOWNDES 

16 

30 

51 

83 

14 

250 

5P 

5P 

RADIO  STRTION  WJEM 

VALOOSTA  4  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

16 

30 

52 

83 

20 

265 

c 

RADIO  STATION  WGAF 

WALESKA 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

19 

84 

33 

1110 

7A 

DOYLE  8.  SMITH 

WARRENTON 

914  1 

06 

WARREN 

1  1 

33 

25 

82 

40 

510 

7A 

7A 

H 

HENRY  C.  WHEELER.  JR. 

WASHINGTON 

9157 

03 

WILKES 

14 

33 

44 

82 

44 

630 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  T.  THORNTON 

WATKINSVILLE  ARS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

26 

750 

c 

AGR.   RESEARCH  SVC- 

WAYCROSS  4  NE 

9186 

09 

PIERCE 

13 

31 

15 

82 

19 

145 

7A 

7A 

H 

ERNEST  L.  SWEAT 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

1  4 

33 

07 

81 

59 

270 

6A 

6fl 

H 

MISS  DORIS  E  LEWIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32 

52 

85 

1  1 

575 

8A 

8A 

H 

CRM  B.  LANIER.  JR. 

WINDER   1  SSE 

9466 

02 

BARROW 

10 

33 

59 

83 

43 

960 

5P 

7A 

H 

CECIL  H.  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

04 

MERIWETHER 

6 

32 

59 

84 

35 

800 

8A 

ALLEN  C  LONGING 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

07 

84 

31 

1055 

8A 

WILLIAM  G  BOOTH 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STSTION  INOEX 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature  Precipilalion 


No.  ol  Day 

Snoi 

V.  Sleet 

No.  of  Days 

SlAtlOO 

•  1 

■s 
a 

o  B 

a 
Q 

Max. 

Min. 

Departure 
From  Normal 

■£  -0 
a  c 

« 

V 

2 
1 

°*  1 

•  "a 

o 

01 

O 

Iz 
l| 

a> 

01 

£ 

m 

1 

% 
& 

ii 

o  » 

1 

e 

a> 

6 

s 

Q  O 

x6 
s  § 

a 

2 

S 

♦         ♦  ♦ 

JULY  1976 

AILEY 

9i,8M 

69,  2M 

80. 5M 

98 

16+ 

66 

8+ 

0 

24 

0 

0 

0 

5.33 

2.44 

26 

.0 

0 

5 

3 

2 

♦       •  * 

AUGUST  1976 

AILEV 

91.4 

67.8 

79.6 

95 

26 

61 

21 

0 

27 

0 

0 

0 

.73 

.41 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

SEPTEMBER  1976 

AILEY 

36. 2 

64.3 

75.3 

94 

8 

53 

12 

0 

6 

0 

0 

0 

5,64 

2.20 

14 

.0 

0 

6 

4 

3 

*      *  • 

OCTOBER  1976 

AILEY 

74.0 

50.2 

62.1 

86 

6 

29 

29 

134 

0 

0 

1 

0 

6,22 

2.57 

20 

.0 

0 

7 

3 

2 

♦      •  • 

NOVEMBER  1976 

AILEY 
CORNELIA 

GREENVILLE  2  NNW 
THOMASVILLE  4  SE 

63, OM 
53.7 
59.6 
62.0 
67. OM 

39. OM 
30,6 
33.2 
39,9 
38. OM 

51. OM 
42.2 
46.4 
91*0 
52. 5M 

-  7.2 

-  5.9 

68 
73 
76 

19+ 

11 

28 

11 
18 
22 
25 

30 
30 

1 5  + 

30+ 

413 
678 
551 
418 
360 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

19 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

4,73 
4,21 
3,65 
4,75 
6,83 

.19 
4,59 

1.67 
1.92 
1.13 
2 1 00 
2.80 

26 
29 
28 
27 
27 

.0 
.0 
.0 
.  0 
.0 

o  o  o  oo 

7 
6 
7 
5 
8 

3 
4 
3 
3 
; 

3 
1 
1 
2 
1 

WINDER  1  SSE 

59.4 

33,5 

46.5 

71 

10 

16 

30 

551 

0 

0 

15 

0 

4,27 

1.42 

29 

.0 

0 

5 

5 

2 

*      •  * 

DECEMBER  1976 

BLUE  RIDGE 

51.5 

30.4 

41.0 

67 

19 

5 

22 

738 

0 

2 

17 

0 

3.94 

1.16 

20 

.0 

0 

5 

1 

*       *  * 

JANUARY  1977 

AILEY 

BAINBRIDCE  5  NNE 
BLUE  RIDGE 

48. 5M 

53.4 

37.5 

27. 9M 

28.8 

18,0 

38. 2M 

41.1 

27.8 

-11.0 

65 
68 
54 

28 
30  + 
27 

10 
11 
-  4 

19 
18 
17 

832 
737 
1149 

0 
0 
0 

2 
0 
8 

22 
16 
27 

0 
0 
2 

D  4.62 
2.13 
3.87 

-  1.93 

1.91 
1.15 
1.38 

3 
2 
9 

2.0 
.0 

1 

0 

31  + 

B 
4 
5 

3 
2 
3 

2 
1 
1 

*      •  * 

FEBRUARY  1977 

AHERICUS  •>  ENE 

61.8 

33.5 

47,7 

-  3.6 

78 

26 

21 

1 

479 

0 

0 

15 

0 

3.79 

-  .48 

1.43 

25 

.0 

0 

5 

3 

1 

*      »  • 

MARCH  1977 

AILEY 

CARROLLTQN 
CLAYTON   1  SSH 
NEWINGTON  2  NE 
TALBQTTON  1  NE 

73.8 
67.9 
64.5 
72.0 
71.2 

48,8 
41,4 
37.0 
50.  6M 
47. OM 

61.3 
54,7 
50.6 
61. 3M 
59. IM 

2.7 
2.4 

4.0 

85 
78 
84 
86 
84 

19+ 

27+ 

16 

16 

15 

29 
U 
15 
33 
24 

1 
1 
1 
1 
1 

157 
318 
436 
153 
219 

0 
0 
0 
0 
0 

o  o  o  o  o 

2 
7 
9 
1 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

9.44 
11.11 
17.19 
6.15 
7.26 

5,06 
9.70 

.41 

2.95 
2.74 
4.67 
2.50 
1.85 

13 

30 
30 
13 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
12 
12 
4 
6 

6 
8 
7 
3 
5 

4 
3 
6 
3 
3 

WEST  POINT 

69.5 

43.5 

56.5 

1.7 

82 

19 

26 

1 

269 

0 

0 

5 

0 

9,24 

2.91 

2.15 

29 

.0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station 


Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


JULV  1976 


AUGUST  1976 


SEPTEflBEK  1976 


OCTO«E«  1976 


NOVEMBER  1976 

41LEY 
CUIINEL  U 

O'EEHVlllE  2  NNW 
MUAGAN  9  NM 
NEHINGTON  2  NE 


.«9     ,70  .29 


tOtlKSVIllE 
tiLEV 

»«1-IB«I00E  5  NNE 
SLUE  alOCE 


FEBRUARY 
AMEftlcUS  *  ENE 


MARCH  1 

tllEV 
CANTON 
CARROtLTON 
ClAYTON   1  SSk 
NEhINCTDN  2  NE 

SUMMERVILLE   1  SSH 
TAL80TT0N  I  NE 
WAlESKA 
BEST  POINT 
HOQDBURy 

HDOCSTDCK 


«.«7 
3.17 


9.** 

10. IB 
U.U 
17.19 
6.19 

9.96 
7.26 
11.99 
9.2* 
(.07 

9i61 


.09  .13 
.22  1.9« 
.29  3.02 


13     14  IS 


.04  ,01 
.03 

,19 


19     20     21     22     23  24 


.39 
1,16 


,02     ,33  1,77 


.IS 
,78 
,96 


1,09 
l.»6 
.66 
1,06 


.»3 
l.»9 
1,79 


25     26  27 


1.S9  9,39 
.61  .57  2. 7* 
,37  2,37  4.67 


,04 

1,79 
.90 
1.77 
1.80 

.07 


R«f*Tanc«  NolM  Following  Suilon  InilM 


A-2 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

713 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

22  j 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         «  • 

MAX 
MIN 

JULY  1976 

MAX 
MIN 

4ILEY 

MAX 
MIN 

86 
67 

89 
67 

91 
67 

89 
68 

85 
67 

78 
66 

84 
66 

90 
66 

92 
68 

93 
70 

94 

70 

95 
68 

94 

73 

92 
72 

98 
67 

98 
72 

95 
70 

89 
72 

90 
68 

92 

70 

93 

71 

95 

71 

97 

71 

97 

70 

99 

70 

92 

70 

92 
69 

93 

70 

93 
69 

94 
71 

9la8 

69.2 

*          *  » 

MAX 
MIN 

AUGUST  1976 

MAX 
MIN 

4ILEY 

MAX 
MIN 

93 
72 

93 

70 

94 
74 

82 
67 

90 
65 

92 
66 

93 
68 

91 
69 

92 
67 

93 
65 

92 
69 

91 
69 

91 
67 

91 
68 

92 
67 

94 
68 

93 
68 

92 
67 

88 
65 

87 
64 

80 
61 

90 
67 

91 
68 

93 

70 

93 
71 

99 
68 

93 
69 

94 
66 

94 
69 

93 
68 

93 
68 

91.4 
67,8 

•          •  • 

MAX 
MIN 

SEPTEMBER  1976 

MAX 
MIN 

AILEV 

MAX 
MIN 

89 
66 

91 
67 

91 
68 

88 

70 

84 
69 

85 
67 

90 
70 

94 
64 

86 
69 

86 
69 

87 
54 

83 
53 

85 
96 

80 
99 

81 
97 

83 
60 

87 
62 

90 
65 

90 
66 

89 
65 

87 
64 

79 
60 

81 
88 

84 
54 

87 
6B 

87 
67 

88 
67 

89 
72 

85 
76 

85 
72 

86.2 
64.3 

*          •  • 

MAX 
MIN 

OCTOBER  1976 

MAX 
MIN 

4UEV 

MAX 
MIN 

81 
52 

79 
53 

84 
54 

84 
56 

83 
59 

86 
61 

84 
65 

82 
69 

75 
55 

72 
49 

70 
45 

71 
44 

78 
43 

82 
45 

83 
47 

82 
52 

7? 
6? 

65 
49 

70 
43 

67 
58 

62 

41 

69 
36 

70 
41 

78 
48 

69 
63 

66 
57 

65 

50 

64 

40 

67 
29 

69 
46 

65 

50 

74.0 
50.2 

*          •  • 

MAX 
MIN 

NOVEMBER  1976 

MAX 
MIN 

AUEV 

MAX 
MIN 

67 
52 

70 
45 

69 
37 

68 
38 

60 
33 

73 
25 

74 
42 

76 
43 

48 
36 

49 
39 

90 
45 

55 
47 

70 
43 

65 
42 

59 
43 

67 
50 

59 
31 

53 
23 

61 
27 

66 
39 

67 
56 

75 
40 

67 
35 

42 
25 

63.0 
39.0 

CORNELIA 

MAX 
MIN 

5« 
27 

56 
26 

61 
30 

55 
27 

45 
24 

57 

20 

65 
31 

49 

25 

57 
21 

68 
28 

65 
35 

49 
36 

44 
23 

39 
31 

44 
33 

46 

42 

48 
34 

69 
34 

68 

45 

52 
45 

54 
29 

40 
28 

45 
18 

52 
29 

62 
29 

96 

40 

56 
43 

62 
96 

58 
2* 

34 
11 

53.7 
30.6 

GREENVILLE  2  NNM 

MAX 
MIN 

62 
31 

64 

29 

66 
30 

64 
28 

53 
25 

62 
22 

70 
31 

6! 
29 

65 
21 

70 
41 

73 
42 

66 

32 

SI 

28 

45 
31 

47 
36 

48 
40 

52 
43 

69 
36 

64 

40 

58 
47 

49 
25 

46 
29 

49 
20 

60 
31 

65 

32 

62 
42 

65 
50 

65 
61 

62 
29 

50 

18 

59.6 
33.2 

NEUINGTON  2  NE 

MAX 
MIN 

62 
39 

64 
38 

69 
47 

69 
40 

59 
40 

61 
29 

71 
38 

55 

40 

60 
22 

79 
41 

74 
49 

62 
42 

53 
36 

48 
39 

50 
40 

49 
43 

5! 
4* 

70 
45 

64 
44 

98 
91 

67 
50 

59 
31 

51 
22 

59 
28 

67 
35 

58 
40 

67 
50 

76 
62 

70 
41 

57 
28 

62.0 
39.9 

THOMASVILLE  4  SE 

MAX 
MIN 

71 
38 

69 
39 

72 
39 

72 
42 

69 
38 

66 

30 

74 
35 

70 
35 

67 

25 

73 
38 

73 
45 

71 
56 

65 
41 

65 
43 

57 
42 

55 
41" 

69 
49 

68 
45 

56 

34 

58 
26 

64 
29 

69 
31 

25 

67.0 
38.0 

KINDER  1  SSE 

MAX 
MIN 

57 
33 

59 
33 

62 
31 

64 
29 

59 
24 

60 
24 

67 
34 

67 
27 

66 
25 

71 
40 

70 
37 

65 
38 

48 
32 

47 
32 

46 

32 

53 
41 

5? 
40 

69 
37 

66 
42 

61 
49 

58 

35 

56 
26 

49 
19 

59 
27 

63 
30 

61 
47 

59 
45 

65 
56 

63 
27 

40 
16 

59.4 
33.5 

•          »  » 

MAX 
MIN 

DECEMBER  1976 

MAX 
MIN 

BLUE  RIDGE 

MAX 
MIN 

52 
26 

59 
33 

58 
34 

58 
30 

55 

32 

60 
45 

47 
40 

51 
40 

53 
40 

55 

41 

53 
39 

54 
42 

55 

35 

53 
20 

52 
45 

57 

32 

61 
33 

64 
35 

67 
38 

94 

30 

30 
14 

45 
9 

48 

11 

50 
26 

55 

31 

31 

50 

30 

41 
26 

40 
21 

37 

20 

30 
18 

51.5 
30.4 

•          •  • 

MAX 
MIN 

JANUARY  1977 

MAX 

MIN 

AILEV 

MAX 
MIN 

46 
24 

43 
2S 

40 
33 

51 
36 

61 

34 

57 
32 

52 
27 

58 

37 

62 
30 

38 
18 

42 
23 

50 
32 

60 
34 

59 
41 

50 
27 

46 
12 

28 
21 

29 

10 

44 
22 

48 
25 

48 
28 

47 
27 

50 
30 

49 
37 

47 
26 

50 
30 

65 
42 

51 

30 

40 
19 

45 
26 

46.5 
27.9 

BAINBRIDGE  5  NNE 

MAX 
MIN 

47 
2* 

49 
27 

46 
33 

54 

40 

64 
36 

66 
35 

50 
34 

50 
33 

66 
40 

68 
22 

38 
24 

48 
26 

60 
33 

62 
39 

56 
36 

60 
16 

46 
19 

42 

11 

36 
14 

48 
29 

52 
26 

54 

34 

SB 
36 

56 
38 

50 
26 

58 

26 

62 
34 

50 
36 

50 
26 

66 
24 

40 
24 

53.4 
28.8 

BLUE  RIDGE 

MAX 
MIN 

31 
7 

34 

11 

46 
29 

42 
34 

43 
39 

39 
30 

44 
32 

46 
16 

44 
30 

37 
14 

29 
2 

37 
10 

46 
14 

45 
34 

43 
25 

31 
8 

1" 
-  4 

22 
10 

24 
-  2 

24 
12 

33 
5 

43 
14 

40 
18 

35 
30 

39 
29 

43 
27 

54 
35 

50 
24 

26 

1 

37 
8 

36 
15 

37.5 
18.0 

•          •  • 

MAX 
MIN 

FEBRUARY  1977 

MAX 
MIN 

AHERICUS  4  ENE 

MAX 

MIN 

43 
21 

53 
24 

47 
35 

49 
36 

54 

25 

51 
23 

55 
25 

50 
22 

56 
26 

66 
27 

66 
28 

74 
41 

74 
51 

68 
30 

63 
37 

59 
28 

5? 
2f 

65 
34 

71 
51 

67 
32 

59 

26 

68 
32 

72 
37 

6B 
43 

7! 
44 

78 
41 

74 
56 

58 
35 

61.8 
33.9 

•          *  * 

MAX 

Mm 

MARCM  1977 

MAX 
MIN 

AILEY 

MAX 

MIN 

60 
29 

6i 
32 

72 
45 

70 
61 

66 
56 

58 
50 

63 
51 

6S 
33 

68 

35 

66 
50 

74 
56 

79 
65 

77 
59 

80 
48 

85 
47 

85 
45 

84 

44 

84 

50 

89 
59 

79 
64 

69 
52 

62 
53 

66 
35 

71 
35 

79 
36 

77 
42 

79 
49 

80 
52 

83 
63 

83 
62 

83 
63 

73.6 
48.8 

^  A  D  D  nl  I  T  DM 

MAX 
MIN 

61 
11 

60 
26 

69 

40 

63 
41 

61 
37 

51 
44 

57 
37 

67 
26 

66 
29 

63 
37 

64 

54 

67 
61 

73 
41 

78 
37 

78 
38 

73 
51 

7fl 
43 

76 
31 

75 
49 

67 
48 

63 
48 

59 

39 

64 

32 

69 
3D 

75 
44 

75 
37 

76 
44 

75 
47 

69 
60 

69 
61 

76 
59 

67.9 
41.4 

CLAYTON    1  SSH 

MAX 
MIN 

49 
l» 

51 
22 

53 

21 

64 

48 

62 
33 

57 

38 

52 
35 

64 

28 

64 

20 

59 
30 

57 
49 

61 
52 

68 
42 

76 
36 

83 
38 

84 

50 

68 
33 

75 
44 

72 
41 

66 
39 

66 
41 

47 
38 

60 
25 

72 
26 

68 
34 

70 
32 

72 
36 

66 
46 

60 
53 

62 
55 

71 
59 

64.5 
37.0 

NEWINGTON   2  NE 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

62 
33 

58 
37 

68 
43 

70 
56 

66 
58 

62 
53 

62 
52 

62 

64 

35 

67 
50 

72 
58 

70 
55 

70 
91 

81 

92 

B4 
48 

86 
63 

75 
52 

85 
92 

78 
63 

74 
59 

68 
34 

66 

65 
36 

71 
44 

71 
45 

77 
42 

74 
45 

74 
57 

83 
63 

85 
66 

82 
64 

72.0 
90.6 

S««  H»{«r«iic«  NotftB  Following  Slaiion  Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  oi  Monlh 


10     11     12     13     M     15     16     17    18     19  i  20    21     22    23    24    25    26    27    2S    29    30  31 


T4LB0TT0N  1  NE 
W65T  POINT 


69  65  69 
2«     28  4* 


97  66  69 
26     29  3* 


68  64 
46  48 


68  69 
49  49 


99  69  68 
43     28  28 


91  99 
37  28 


70  73 
91  64 


67     62     70  70 


81 

84 

79 

38 

94 

60 

76 

81 

81 

38 

37 

46 

7«  60 
96  63 


78  79 
41  48 


74  73  97 
92     93  46 


60  67 
49  33 


72  70 
91  46 


99  68  99 
49     33  33 


77  80  82 
49     37  97 


7?  76  77 
36     40  90 


73 
67 


71.2 
47.0 


69.9 
43. S 


S««  R*l«t*QC«  Not**  roUowlng  St.uon  Indax 
A-4 


LATE  REPORTS 
EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 


Station 

Day 

Of  Month 

3  M  * 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JULV 

1976 

4ILEY 

evap 

WIND 

.11 

2 

.17 
3 

.27 

a 

.29 
6 

.17 

17 

.03 

0 

.11 

1 

.19 

1 

.23 

1 

.29 

2 

,11 
9 

'.08 
6 

,21 

13 

.22 

1 

.29 

6 

.28 

9 

•  30 

a 

.11 

3 

■  29 

2 

.  14 

9 

.  10 

2 

3 

3 

•  37 
1 

.07 
2 

,02 
4 

6 

.  19 
4 

.19 
9 

.14 

a 

- 

9.488 

137B 

AUGUST 

1976 

AILEY 

EVAP 
HIND 

.25 

6 

■  29 

4 

'.17 
* 

1 

'"t 

2 

3 

2 

,09 

■  36 

.  16 

2 

.19 

2 

.25 
5 

.21 

11 

.09 

2 

•  06 
6 

.05 

1 

.10 
6 

.07 

2 

.20 

7 

.14 

1 

.26 
1 

.19 

2 

.11 

2 

,20 

2 

.26 

1 

,31 

4 

.23 
1 

.19 

0 

■  08 
1 

4.93B 

B6 

*      *  * 

SEPTEMBER 

1976 

tILEV 

EVAP 
HIND 

.04 

0 

.03 

1 

■.OS 
2 

.03 

I 

.04 

0 

.06 
1 

.20 
1 

.08 
1 

.10 
0 

,09 

1 

,11 

1 

.04 

2 

,11 

12 

6 

.07 

2 

.07 

3 

•  16 
7 

.19 
4 

.17 

2 

.09 

1 

.11 

2 

.02 
9 

.09 
0 

.18 

1 

■  07 

0 

,20 
4 

.16 

a 

■  11 

0 

.08 

3 

.20 
9 

2.99B 
76 

*      *  • 

OCTOBER 

1976 

AILEY 

EVAP 
HIND 

•  11 
6 

•  12 
2 

.12 

2 

.06 

.06 

'"l 

20 
4 

oa 

.  16 
9 

■  16 

11 

,07 

.  06 

2 

•  15 

3 

.06 

0 

.19 

3 

.  10 

1 

•  14 

2 

.12 
6 

.06 

1 

6 

.08 
8 

.17 
1 

.01 

1 

.02 

1 

.03 

4 

.04 
1 

'.  13 
2 

,08 

6 

.02 

0 

.06 
4 

■  09 
14 

2.B4B 
103 

•      *  • 

NOVEMBER 

1976 

AILEY 

EVAP 
HiND 

.OS 

3 

2 

1 

.12 

3 

.11 

13 

• 
• 

* 
* 

* 
• 

,29 

32 

.10 

10 

• 
• 

'.04 
5 

* 
* 

.13 
6 

.02 

2 

.02 

1 

0 

.06 

2 

.03 

3 

.01 

4 

.03 

13 

.04 
16 

.14 
19 

■  18 
9 

* 
* 

9 

.06 
1 

10 

4 

.10 

12 

1.99B 
172 

•      •  • 

JANUARY 

1977 

AILEY 

EVAP 
HINO 

.07 

12 

.09 

1 

11 

.04 

1 

.06 

2 

,08 

7 

.47 

10 

31 

,09 

10 

.10 
59 

,06 

a 

.09 

2 

,04 

3 

9 

.03 

10 

.06 
17 

•  08 

20 

4 

28 

24 

18 

6 

.08 

2 

2 

,09 

28 

,03 

12 

'.10 
12 

■  03 
12 

■  11 
10 

.07 

24 

.08 

9 

404 

*      *  • 

MARCH 

1977 

AILEY 

EVAP 
HIND 

.10 

9 

.10 
10 

.21 
4B 

.05 
1 

.08 
1 

14 

.14 

0 

.06 
9 

,09 

7 

,09 

7 

.06 

19 

32 

.19 

12 

.19 

6 

.12 
24 

.10 

14 

.21 

21 

.19 

14 

.18 

23 

.12 

3 

37 

.17 

4 

.19 

2 

,14 

3 

.20 
4 

■  18 

5 

,23 

23 

.09 
15 

7 

11 

4.22B 
390B 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


1      2      3      4      5      6  7 


10    11     12    13     14    15    16     17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


•      »  « 

JANUARY  1977 


AILEY 

BLUE  RIDCE 


SNOHFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1.0 

1 


CORRECTIONS 


MAY  1976 

NOVEMBEX  1976 

NOVEMBER  1976 

NOVEMBER  1976 

DECEMBER  1976 


EVAPORATION  AND  WIND 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
AND  DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
AND  DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
AND  DIVISIONAL  DATA 


SOUTHEAST  09 
WEST  CENTRAL  04 

WEST  CENTRAL  04 

WEST  CENTRAL  04 
EAST  CENTRAL  06 


SAVANNAH  WSO  AP 
COLUMBUS  WSO  AP 


COLUMBUS  WSO  AP 
SWAINSBORO 


EVAPORATION  ON  9ch,    .19.     TOTAL  6.76B 

TOTAL  PRECIPITATION,   5.67.     DEPARTURE  FROM  NORMAL,  2.71. 


AVERAGE  PRECIPITATION,  4.62.  DEPARTURE  FROM  NORMAL, 
1.32. 


TOTAL,  5.67.  AMOUNT  ON  26th.  .73. 
TOTAL  DEGREE  DAYS,  5.37. 


DECEMBER  1976  DAILY  TEMPERATURES 


EAST  CENTRAL  06 


SWAINSBORO 


MINIMUM  ON  31st,  49. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


A-5 


REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
!8801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLV  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

)IMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
loveinent  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  BS^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
llrectlons  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
JBSbRVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
jn  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
iff  ices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation" 
table,  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

iVAPORATION  IS  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
:ime  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
.nchcs  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  mln 

temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,   direction  unknown.     Type  of  tho-mo- 

meters  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph,  Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  TBE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table ,  and  the  Sta tion  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
+4    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

^      Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     S-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     lO-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     1 7-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

[general  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40C  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Ashevllle,   N.   C.   26801.       Attn :  Publications. 
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T,pe  of  gage  .  Q  Non- recording ;  ,  soil  Temperature 
•   Recording:      (J  floM  ///wj. 

Coi/i)*  c/rc*  combinalions  indicate  the  availability  at  more 
detailed  meteorological  data 
 I 


 _l_ 

Uonticello  3  w 


V 


AL 


 A, 


I 


SOUTHE/\Sn" 


L  I  Folkston  3  SW 

\ — / 

'^•Fargoi  O   t  I 

*A    •  Folkston  9 

 'li^-./  \ 

&r  )  • 


-o 

Glen  St  Mary  1 


o 

Feraandloa  Beach 


-    ALBERS  EQUAL  AREA  PROJECTION   

STANDARD  PARALLELS  AT  29      AND  45 


USCOMM  -  NOAA  -  AshevUle,  N.  C. 
Revised  '3  -  75 


u  s  DEPARTMENT  Of  COMMERCE 
NAIIONAl  ClIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUIIDING 
ASHEVIUE.N  C  28801 


THIRD  CLASS 


• 


JULY    1977  VOLUME   81  NUMBER  7 

Climatological  Data 

GEORGIH 


TEMPERniURE   RND  PRECIPITflTIGN  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERRTURE: 
LOWEST  TEMPERRTURE: 
GRERTEST  TOTRL  PRECIPITRTION 
LERST   TOTRL  PRECIPITRTION: 
GREATEST   1   DRY  PRECIPITATION 


SUPPLEMENTAL  mm^-^ 


HIND 

I  SPEED  -  rl  .P  .H.  1 

RELPIIIVE  HUMIDITY 
flVERBCES- 
PERCENT 

NUMBER  OF  DBYS  HUH 
PREC IPI TflT ION 

PERCENT  OF 
POSSIBLE  SUNSHINE 

nvERRGE  1  TENTHS! 
SKY  COVER 
SUNRISE   TO  SUNSET 

RESULTANT 
SPEED 

OflTE  OF 
FASTEST  NILE 

STRNORRD  OF  TIME 

EASTERN 
01     07     13  19 

O 

O 
O 

2.00 

AND  OVER 

TOTflL 

ATHENS  WSO  RP 

23 

1 

7 

5.5 

17  +  + 

18 

26  + 

80 

85 

53 

58 

3 

5 

0 

1 

4 

0 

13 

5.5 

RTLRNTR  WSO  RP 

21 

1 

3 

7.2 

39  +  + 

6 

01 

82 

88 

56 

61 

3 

5 

2 

2 

I 

0 

1  3 

71 

5.6 

RUGUSTR  WSO  RP 

18 

2 

.4 

6.3 

35  +  + 

36 

22 
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82 

9 

1  .9 

101 

25 

64 

25 

0 

30 

0 

0 

0 

57 

-  1  .64 

1  .39 

2 

•  0 

0 

6 

4 

2 

NASHVILLE  5  SSE 

94 

•  8 

69 

.4 

82 

1 

103 

13 

61 

25 

0 

31 

0 

0 

0 

7 

56 

2.15 

2 

.0 

0 

12 

4 

3 

QUITMBN  2  NH 

9S 

•  3 

67 

.  0 

81 

2 

99 

27 

6 1 

25 

0 

30 

0 

0 

0 

5 

14 

-  2.14 

1  . 80 

2 

.0 

0 

9 

5 

1 

TIFTON  E«P  STATION 

93 

.3 

71 

.8 

82 

6 

2.2 

98 

14. 

66 

3 

0 

28 

0 

0 

0 

3 

1  4 

-  2.84 

1  .66 

3 

.0 

0 

7 

1 

1 

VALDOSTA  3  E 

94 

.0 

68 

.9 

81 

5 

99 

14. 

61 

25. 

0 

29 

0 

0 

0 

5 

53 

1  .96 

2 

.0 

0 

12 

3 

1 

DIVISION 

82 

2 

1  .3 

5 

82 

-  .25 

.0 

OUU  1 Mt  Ho  1 

blhb  fra  bp 

93 

.2 

71 

•  0 

82 

1 

1  .4 

99 

8. 

66 

25. 

0 

25 

0 

0 

0 

4 

98 

-  .70 

1  .31 

27 

.  0 

0 

7 

5 

1 

BRUNSHIC" 

93 

.4 

73 

.0 

83 

2 

.9 

100 

23. 

67 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

3 

83 

-  3.79 

1  .05 

2 

.0 

0 

7 

4 

1 

BRUNSWICK  fBB  BP 

83 

2 

1 0  1 

22 

72 

5* 

0 

20 

G 

0 

0 

5 

32 

2 . 30 

27 

.0 

0 

6 

3 

2 

flEhing 

94 

.7(1 

69 

.5(1 

82 

1(1 

0 

26 

0 

0 

0 

.0 

0 

9 

6 

3 

FOLBSiON  9  SW 

95 

.2ri 

66 

.5(1 

80 

9(1 

100 

22 

60 

25 

0 

28 

0 

0 

0 

3 

52 

.85 

30 

■  0 

0 

8 

2 

0 

FORT  STEWART 

95 

7? 

.  2 

83 

2 

I  ■  7 

1 03 

22 

63 

1  4 

0 

29 

0 

0 

0 

3 

24 

-  4.30 

1.12 

27 

.0 

0 

1  0 

2 

1 

GLENNVILLE 

94 

.4 

.5 

83 

0 

1  .9 

101 

22- 

65 

25 

0 

26 

0 

0 

0 

3 

78 

-  3.07 

1  .20 

2 

.0 

0 

7 

4 

1 

jEsup  e  s 

95 

.7 

67 

.0 

81 

4 

102 

7 

60 

24 

0 

28 

0 

0 

0 

4 

29 

1  .67 

2 

.0 

0 

8 

3 

1 

nbhuntb 

SflPELO  ISLBND 

92 

.  1 

71 

.6 

81 

9 

102 

2 

60 

5 

0 

26 

0 

0 

0 

8 

94 

3.45 

27 

.0 

0 

7 

5 

4 

SAVANNAH  HSO  AP 

R 

93 

.  7 

72 

.9 

83 

3 

2.2 

103 

22 

66 

25 

0 

27 

0 

0 

0 

5 

62 

-  2.25 

1  .17 

7 

.0 

0 

10 

4 

2 

SURRENCt  2  WNW 

95 

.  1 

67 

.9 

81 

5 

99 

23. 

50 

25 

0 

30 

0 

0 

0 

5 

36 

1  .15 

31 

•  0 

0 

8 

4 

3 

WAYCROSS  1  NE 

95 

.7 

67 

.9 

82 

3 

1  .2 

102 

22. 

62 

25. 

0 

28 

0 

0 

0 

4 

78 

-   2  .52 

1  .87 

28 

.0 

0 

8 

4 

1 

DIVISION 

82 

3 

1  .2 

4 

88 

-  2.28 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIOIION  INDEX 


3 


DAILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


NQRTHlCST  I 

ftDftiaSVILLE 

eCAVCROALE   1  C 
CALHOUN  EXP  STATIOM 
CARTCBS  2  SU 

CARTCRSVILLE 
CARTEmvILLE  3  SU 
CCOMTObM 
CHATSMSaTH 
CHICKAMAUGA  PARK 

CL'RRWILLE  2  U 
DALLAS  7  ME 
DAL  TON 
EWBY 
FAIRMOUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FflVETTE 
RESACA 
BinCGOLD 

ROfC 

aorc  USO  AP 
SurrCRVILLE  1  SSU 
TAYLOHSVILLE 


NORTH  CEIiTRflL 

ALPMARETTB  5  SSW 
ATHENS  USO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  USO  AP 
BALL  GROUND 

6LAIRSVILLE  EXP  STi 
BLUE  RIDGE 
CANTON 
CLEVELAND 
CO^•CRCE  «  HNH 

CUI^IING 
OAHL ONEGA 
OAUSONVILLE 
ELLIJAY 
GAINESVILLE 

HELEN  1  esc 
JASPER   1  NNU 
MArSVILLE 
MONROE 

NORCROSS  3  NU 

U  or  GA  PLT  SCIENCf 
UALESKA 
MINDER   1  SSE 
WOODSTOCK 


NORTHEAST 
BOUMAN 

CARNE5VILLE  3  I 
CLArrON    1  SSU 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 


LEXINGTON  1 
LINCOLN TON 
TOCCOA 
unSHINGTON 


kCST  CENTRAL 

eUTLER 
CARROLL  TON 
COLUmuS  WSO  Al 
DOUGLASVILLE 
EXPERirCNT 

FRANKLIN  2 
GREENVILLE  2  N( 
HAMILTON  A  U 
JONCSBORO 
LA  GRANGE 

MARSHALLVILLE 
WNTEZUMA 

TALBOTTON  1  NE 
THOMBSTON  2  5 


CENTRAL 

AILET 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBL IN  3  S 
EASTWN  I  U 

FOaSrTH  6  NNM 
GOOrflEr  3  NE 
HAfc«INSVILLE 
IRMINTON  4  UIW 
JUL lETTE 

rWCON  WSO  AP 
MILLEOGEVILLE 
rONTICELLO 
rwuNT  VERNON  3  I 
SANOERSVILLE 

5IL0AM 


DAY   OF  MONTH 


.06      .05      .  1 


10 


1  1 


12 


13 


15 


16 


17 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


.20  2.20 

.26  1.30  .00 


-37     .97  1.&7 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 

4 


DniLY  PRECIPITnTION 


STHT  I  ON 


DAY  OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


tRST  CENTRAL 

APPL  ItiG  2  NU 
AUGUSTA  USD  AP 
AROORLET  I  U 
OOVCB 
GI6S0N 

LOUISVILLE  3  5 

tCTTEB 

niOVILLE 

MIDVILLE  EXP  STA 
fllLLEN  ^  N 

MILLMAVEN-WAOE    2  SE 
NEWINGTOfi  2  NE 
STILL  MODE 
SuniiiSeORO 
UASaENTON 

UAVNESBOao  2  NE 


SBUTHtCST 

AL6ANV  3  SE 
ArtaiCUS  4  EHE 
BAinBBIOGE  S  NNE 
BLAHEl Y 
CAMILLA 

COLQUITT  2  E 

CUTHSERT 

OAUSOtl 

DOHALSOnviLLE   1  S 
FORT  GAINES 

Lurvitin  2  SE 

nORGAN  1  U 

rfiRGAN  S  HU 

PLAINS  SU  GA  EXP  STl 

PRESTON 


.10  .12 
.  .0 


.25      .03  .08 


THOmSVILLE  ' 


SE 


SOUTH  CEIITRftL 

ABBEVILLE 
ASHBURN  3  ENE 
COROELE 
DOUGLAS 
FITZGEBALO 

HOtCRVILLE  3  WSU 
LU«ER  CITY 
mULTRie  2  CSE 
NASHVILLE  5  SSE 
OUITmrt  2  HU 


SOUTHEAST 

ALm  FAA  AP 
ATKINSON  2  E 
BBUNSUICK 
BBUNSUICK  FAA  AP 
00CTQBT0M1    I  WSU 

FLCniNG 
FOLKSTON  3  SU 
FOLKSTON  g  SU 
FORT  STEWABT 
GLENNVILLE 

JESUP  e  S 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  WSO  AP 


.01  .0^  1.05 
.03  .33 


2.80  .98 


JS  J. 03  .19 


.06     .09  1.79 


2.« 
.06  2.^ 


. 03  1 . 96  .02 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHlNO  STfiTION  INDEX 

5 


TOTRL   SNONFRLL   AND  NUMBER   OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF   1976  -  1977 


CEORCIfl 


STflT ION 


JULY  RUG  SEPT  OCT    NOV   DEC    JflN   FEB   MRR    RPR    MAY  JUNE  TOTRL 


PHECIPIIonON 


NORTHWEST 
RDfilRSVILLE 
RLLflTOONfl  OPM  2 
BERVEROfiLE   1  E 
CfiLHOUN  EXP  STATION 
CRRTERS  2  5W 
CRRTERSV ILLE 
CRRTERSVILLE   3  SW 
CEORRTOWN 
CHRTSWORTH 
CHICKRMRUGH  PARK 
CURRrvlLLE  2  W 
ORLLRS  7  NE 
ORLTON 
EMBRt 
FRIRMOUNT 
KENSINGTON 
KINGSTON 
Lfl  FRYETTE 
RESflCfi 
RINGGOLD 
ROME 

ROME  WSO  RP 
SUMMERVILLE   1  5SW 
TRVLORSVIl LE 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  CO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  CO 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  CD 


SNOWFRLL 
IN  ON  CD 


5.0 


3.0 

1 


1  .6 

1 


1  .2 

2 


2.6 
4.5 


3.0 
3 


3.0 

2 

2.3 


3.5 


1  .7 

1 


3.0 

1 


1  .6 

1 


I  .2 

2 


2.6 
4.5 


3.0 

3 


3.D 

2 


2.3 


3.0 


1  .7 

1 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 


TOTAL   SNONFflLL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SERSON  OF   1976  -  1977 


CEORGIfl 


STflT ION 


JULY 


AUG 


SEPT 


OCT 


NOV 


DEC 


JflN 


FEB 


RPR    MAY  JUNE   TOTAL  p.ec'.Vn.no- 


NORTH  CENTRPL 

SLPHflRETTfi  5  SSW 

ATHENS  WSO  OP 

RTLfiNTfl  BOLTON 

flTLRNTO  WSO  qp 

BOLL  GROUND 

BLfllRSVlLLE  EXP  STO 

BLUE  RIDGE 

CONTON 

CLEVELAND 

COMMERCE   i  NNW 

CUMMINC 

DOHLONEGO 

DOWSONVILLE 

ELL  I Jfir 

COINESVILLE 

HELEN   1  E5E 

JASPER   1  NNW 

MOrSVILLE 

MONROE 

NORCROSS  3  NW 

U  OF  GO  PLT  SCIENCE  FM 

WRLESKO 

WINDER   1  SSE 

WOODSTOCK 


02 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFfiLL 
I    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFOLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFOLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFOLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


2. 


1  .0 

1 

S.l 


4  .0 
2.5 


1  .6 


2.0 
1  .0 


1  .0 

1 

5.1 


i  .0 
2.5 


5.0 
4.0 


1  .6 
3 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFniL   AND  NUMBER   OF  DRYS 
NITH  ONE   INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SERSON  OF   1976  -  1977 


CEOROIfl 


STflT I  ON 


JULY  RUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JflN   FEB    MRR    RPR    MRY  JUNE  TQTRL  p.eciPi.p.iox 


NORTHEAST 
BOWMRN 

CflRNESVlLLE   3  N 
CLBYTON   1  SSW 
CORNEL IR 
ELBERTON  2  N 
HRRTWELL 
LEXINGTON   1  NW 
L INCOLNTON 
TOCCOfl 
wnSHlNGTON 

WEST  CENTRAL 
BUTLER 
CRRROLLTON 
COLUMBUS  WSO  RP 
OOUGLRSV ILLE 
EXPERIMENT 
FRANKLIN  2 
GREENVILLE  2  NNW 
HAMILTON  4  H 
JONESBORO 
LA  GRANGE 
MHRSHRLLV ILLE 
MONTEZUMA 
NEWNRN 
SUNNYS lOE 


03 


04 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


3.5 


6.6 


2.0 


1  .4 

1 


3.5 


6.6 


2.0 


1  .4 

I 


3.0 


3.0 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STAT 
8 


ION  INDEX 


TOTflL   SNONFRLL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE   INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SERSON  OF   1976  -  1977 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
9 


TOTRL   SNONFRLL   AND  NUMBER   OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON  OF   1975  -  1977 


GEOROlfl 


STRT ION 


JULY  AUG  SEPT  OCT    NOV   DEC    JRN   FEB   MflR   fiPR  MAY 


JUNE  TOTAL 


lOtOL 

pnEci'noiioN 


DOVER 
GIBSON 

LOUISVILLE   3  S 

MEITER 

niDV  RLE 

MIDVILLE  EXP  5TR 
MILLEN  i  N 
MILLHPVEN-WRDE  2  SE 
NEWINCTON  2  NE 
5TILLM0RE 
SWfllNSBORO 
WfiRRENTON 
WAYNESBORO  2  NE 

SOUTHWEST 
flLBflNY  3  SE 
RMERICUS  i  ENE 
BfllNBRlOGE  5  NNE 
BLBKELT 
CflMlLLO 
COLQUITT  2  £ 
CUTHBERT 
DRWSON 

OONRLSONVILLE   1  S 
FORT  GfilNES 
LUMPKIN  2  SE 
MORGAN   1  M 
MORGAN  5  NW 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  CO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


2.5 
2.0 


1  .5 
I  .0 


1  .9 
I 


2.0 


1  .5 


2.5 
2.0 


1  .0 


2  .0 


1  .5 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STAT 
10 


ION  INDEX 


SIR  r ION 
Plains  sw  go  exp  stp 

PRESrON 

THOMASVILLE    4  SE 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE   INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEfiSON  OF   1976   -    1977  VUUINU 


SNOWFALL 
I    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 


SOUTH  CENTRAL 


08 


JULY 


AUG 


ABBEVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

A5HBURN  3  ENE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CO 

CORDELE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

DOUGLAS 

SNOWFALL 
1   IN  nw  nn 

F I TZCERALO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

HOMERVILLE   3  WSW 

SNOWFALL 
1    i  N   UN  GO 

LUMBER  CITT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  00 

MOULTRIE   2  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

NPISHVILLE  5  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

QUITMAN  2  NW 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

TIFTON  EXP  STATION 

SNOWFALL 
IN  ON  CD 

VRLDOSTR  3  E  c 
1 

■         •  . 

NOWFRLL 
IN  ON  CD 

SOUTHEAST  09 

OLMA  FAA  ap  5 

NOWFALL 

RTKINSON  2  E 

BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAR  AP 

DOCTORTOWN   I  wSW 

FLEMING 
FOLKSTON  3  SW 
FOLKSTON  9  SW 
FORT  STEWART 


1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL  I 
I    IN  ON  CO 


SEPT 


OCT 


NOV   DEC    JflN I  FEB 


^flR   APR   MAY  IjUNE 


2.0 


1  .o| 
1 

2.0 


T  I  T 
2.0 


GEORGIA 

TOTAL 


lOtPl 

pneeii'iiaTioN 


2.0 


I  .0 

I 


2.0 


2.0 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


TOTAL   SNONFflLL   RND  NUMBER   OF  DRYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SERSON  OF    1976  -   1977  GEORCIfl 


STflT ION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JfiN 

FEB 

MflR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

lOIOl 
PRECIPIIOIION 

CLENNVlLLE 

JESUP  8  S 

NflHUNTfi 

PRTTERSON 

SRPELO  ISLRNO 

SRVRNNRH  U5DR  PL  CRDN 

SRVRNNRH  WSO  flP 

SRVRNNRH  BEflCH 

SURRENCY  2  WNW 

WRYCROSS  1  NE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
;    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

2.0 

1 

T 

2.0 
1  .7 

.5 

T 

.5 

2.0 

1 

T 

2  .0 
2.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
1  2 


DAILY  TEMPERATURES 


STBT I  ON 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 
Ik: 

> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  t 

I  2 

1  3 

1  4 

1  5 

I  6 

i  7 

1 8 

1  9 

on 

20 

2  1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

C  1 

9P 

£.  0 

29 

30 

•         •  ■ 

NORTHWEST 

01 

BILOTOONB  DO"  Z 

tIBX 

MIN 

CBLHOUN  EXP  STBI ION 

MBX 

96 

89 

90 

94 

95 

98 

101 

103 

102 

97 

96 

98 

95 

101 

102 

98 

97 

95 

95 

97 

99 

99 

92 

92 

91 

90 

91 

86 

77 

91 

93 

94.8 

MIN 

ST 

66 

57 

64 

66 

68 

67 

70 

70 

65 

65 

66 

67 

55 

69 

69 

67 

64 

67 

66 

67 

70 

68 

66 

59 

69 

65 

65 

63 

69 

68 

66-6 

CBRTER5VULE 

MBX 

94 

88 

90 

97 

96 

99 

101 

103 

102 

97 

94 

95 

97 

101 

101 

99 

97 

95 

95 

98 

99 

94 

92 

92 

96 

90 

88 

84 

74 

90 

94 

94.6 

MIN 

66 

65 

56 

69 

66 

68 

68 

69 

68 

66 

65 

66 

69 

66 

69 

70 

69 

66 

66 

66 

68 

69 

69 

7  1 

69 

72 

70 

69 

65 

70 

67 

67.6 

CEOBRIOHN 

MBX 

91 

86 

90 

93 

95 

98 

102 

104 

100 

94 

93 

93 

98 

102 

100 

98 

97 

92 

91 

94 

98 

95 

88 

90 

93 

90 

89 

86 

77 

93 

94 

93.7 

MIN 

71 

66 

59 

54 

67 

70 

69 

70 

63 

67 

67 

69 

69 

69 

70 

72 

70 

67 

69 

66 

69 

7  1 

70 

74 

72 

72 

7  1 

70 

66 

72 

71 

68. B 

DBLLBS   1  NE 

MBX 

93 

91 

85 

90 

92 

95 

96 

101 

102 

96 

93 

93 

93 

98 

101 

98 

94 

93 

93 

92 

95 

96 

93 

88 

90 

89 

90 

87 

71 

77 

91 

92.1 

MIN 

71 

65 

56 

58 

67 

70 

70 

69 

69 

68 

68 

67 

69 

68 

69 

69 

67 

67 

66 

67 

68 

7  1 

68 

70 

7  I 

72 

70 

68 

63 

64 

67 

67.5 

OBL ION 

MBX 

95 

93 

85 

90 

93 

91 

95 

97 

98 

94 

93 

91 

92 

95 

98 

98 

98 

96 

94 

94 

97 

97 

87 

90 

90 

87 

88 

87 

77 

72 

87 

91  .6 

MIN 

69 

66 

63 

65 

67 

70 

72 

73 

71 

68 

67 

69 

69 

72 

71 

74 

71 

67 

70 

69 

70 

70 

71 

70 

70 

71 

65 

65 

66 

65 

68 

68.8 

LB  FBTE  T  IE 

MBX 

94 

95 

87 

90 

94 

95 

98 

100 

103 

99 

92 

93 

93 

96 

99 

99 

99 

100 

96 

95 

96 

99 

90 

90 

9S 

90 

89 

87 

76 

73 

90 

93.3 

MIN 

67 

67 

58 

61 

6'; 

67 

67 

71 

70 

67 

68 

68 

68 

68 

70 

71 

68 

68 

68 

68 

67 

68 

68 

69 

73 

70 

62 

67 

66 

66 

67 

67.4 

ROHE 

MBX 

93 

87 

90 

95 

97 

100 

102 

104 

101 

94 

93 

94 

98 

102 

101 

99 

97 

92 

91 

94 

96 

95 

90 

90 

94 

88 

89 

86 

75 

90 

94 

93.9 

MIN 

69 

64 

55 

62 

66 

69 

57 

70 

71 

67 

66 

70 

71 

69 

69 

70 

68 

68 

69 

68 

69 

74 

70 

69 

70 

73 

69 

69 

64 

71 

70 

68.3 

ROME  WSO  BP 

94 

90 

93 

98 

98 

100 

103 

105 

96 

94 

95 

91 

99 

103 

101 

100 

99 

95 

96 

96 

98 

93 

89 

92 

92 

91 

90 

77 

78 

90 

93 

•          •  ■ 

MIN 

70 

64 

59 

66 

69 

72 

69 

72 

72 

70 

69 

70 

70 

69 

70 

73 

70 

67 

69 

69 

59 

72 

73 

72 

72 

72 

70 

69 

65 

72 

69 

69.5 

NORTH  CENTRBL 

02 

• 

BlPHBRETIB  5  5SH 

MBX 

93 

90 

B5 

88 

90 

92 

94 

97 

100 

95 

92 

92 

93 

97 

98 

97 

95 

92 

93 

93 

94 

95 

93 

87 

90 

88 

89 

84 

71 

74 

88 

90.9 

MIN 

67 

64 

58 

58 

65 

64 

67 

66 

66 

67 

55 

65 

67 

66 

66 

69 

68 

65 

64 

65 

65 

66 

69 

63 

63 

65 

71 

65 

63 

63 

67 

65.4 

BIhENS   WSO  BP 

MBX 

90 

90 

90 

93 

95 

99 

101 

104 

97 

97 

97 

97 

100 

97 

97 

95 

91 

93 

93 

96 

98 

94 

88 

93 

90 

93 

84 

75 

75 

90 

91 

93.0 

MIN 

66 

68 

66 

69 

71 

73 

74 

72 

71 

72 

71 

73 

73 

71 

74 

72 

73 

67 

70 

71 

73 

74 

72 

65 

66 

73 

70 

65 

65 

70 

72 

70.5 

BIlBNTB  WSO  BP 

MBX 

90 

8B 

87 

90 

92 

93 

97 

98 

94 

92 

91 

91 

95 

96 

93 

93 

91 

90 

90 

92 

93 

94 

86 

89 

88 

88 

77 

69 

76 

88 

89 

89.7 

MIN 

68 

66 

64 

69 

71 

72 

74 

73 

68 

67 

68 

69 

7  I 

72 

74 

73 

70 

69 

69 

69 

7  1 

70 

70 

69 

70 

70 

68 

63 

63 

68 

68 

69.2 

BLBIRSVILLE  E>P  SIB 

MBX 

88 

67 

60 

83 

87 

87 

92 

94 

96 

91 

66 

88 

87 

91 

95 

93 

91 

88 

88 

88 

92 

92 

87 

82 

85 

81 

86 

79 

72 

72 

85 

86.9 

MIN 

62 

62 

55 

56 

60 

63 

64 

60 

62 

65 

61 

6  1 

64 

62 

65 

64 

61 

60 

62 

51 

6  1 

64 

65 

58 

62 

65 

67 

66 

63 

63 

62 

62  .2 

BLUE  RIOCE 

MBX 

MIN 

COnnERCE  4  NNH 

MBX 

69 

87 

89 

97 

98 

97 

95 

95 

97 

97 

100 

99 

99 

92 

93 

96 

98 

91 

93 

90 

93 

88 

87 

78 

76 

91 

92.1 

MIN 

64 

66 

70 

70 

74 

72 

73 

73 

69 

64 

66 

76 

72 

73 

74 

73 

72 

70 

7  1 

73 

76 

71 

73 

74 

73 

70 

68 

62 

63 

67 

71 

70.4 

DBhlONEGB 

MBX 

91 

89 

85 

86 

88 

91 

92 

95 

97 

93 

92 

90 

90 

95 

97 

94 

92 

91 

90 

90 

94 

89 

85 

88 

82 

71 

69 

87 

89.0 

MIN 

64 

63 

63 

65 

65 

66 

66 

67 

66 

68 

65 

64 

65 

66 

66 

59 

68 

65 

62 

66 

66 

63 

63 

69 

67 

63 

63 

66 

65.3 

gbinesville 

MBX 

68 

85 

83 

83 

87 

89 

90 

93 

96 

90 

90 

90 

90 

93 

95 

93 

91 

90 

90 

90 

92 

94 

87 

65 

88 

86 

86 

80 

70 

73 

84 

87.8 

MIN 

66 

66 

62 

67 

68 

67 

76 

70 

70 

68 

71 

69 

70 

69 

7  1 

70 

68 

66 

68 

68 

69 

73 

7  1 

64 

67 

71 

70 

66 

64 

65 

70 

68.4 

HELEN  1  ESE 

MBX 

66 

B6 

83 

87 

88 

93 

96 

98 

94 

92 

91 

91 

92 

95 

94 

92 

90 

89 

89 

94 

93 

91 

83 

88 

86 

86 

80 

78 

59 

87 

85 

88.7 

MIN 

63 

63 

60 

62 

63 

63 

66 

62 

70 

64 

63 

64 

64 

64 

68 

66 

65 

62 

63 

63 

64 

71 

66 

60 

60 

68 

67 

63 

63 

63 

63 

64.1 

JBSPER  1  NNW 

MBX 

90 

85 

86 

90 

91 

94 

97 

98 

93 

97 

92 

97 

95 

100 

95 

93 

93 

91 

91 

94 

98 

93 

87 

90 

65 

89 

83 

80 

70 

69 

92 

90.7 

MIN 

65 

61 

58 

58 

57 

58 

67 

67 

65 

65 

64 

65 

65 

64 

70 

68 

66 

64 

65 

64 

68 

68 

66 

67 

65 

69 

67 

65 

61 

66 

65 

64  .7 

U  Of  OB  PLI  SCIENCE 

FM 

MBX 

89 

89 

91 

94 

96 

96 

101 

1  05 

1  03 

96 

96 

96 

100 

99 

37 

98 

95 

93 

95 

97 

98 

98 

88 

91 

89 

92 

92 

84 

75 

90 

91 

94.1 

MIN 

67 

66 

64 

68 

70 

70 

72 

72 

70 

69 

70 

70 

71 

71 

72 

72 

70 

67 

70 

70 

71 

67 

71 

66 

67 

70 

68 

65 

64 

68 

70 

69.0 

HINDER  I  SSE 

93 

68 

88 

90 

95 

94 

98 

103 

103 

97 

98 

95 

98 

95 

95 

94 

94 

91 

90 

95 

98 

96 

87 

90 

91 

90 

89 

80 

71 

69 

91 

92  .5 

•          •  • 

MIN 

62 

72 

72 

66 

67 

70 

70 

68 

73 

68 

SB 

68 

69 

70 

70 

70 

68 

64 

70 

67 

69 

72 

63 

74 

66 

69 

70 

64 

63 

67 

74 

68.5 

NORIMEBSI 

03 

ClByION  1  SSh 

MAX 

87 

84 

83 

87 

86 

92 

95 

96 

95 

88 

87 

85 

89 

92 

91 

92 

90 

89 

88 

90 

92 

90 

82 

86 

84 

84 

81 

79 

64 

86 

88 

87.2 

MIN 

61 

60 

63 

62 

62 

66 

66 

64 

66 

62 

63 

63 

65 

63 

67 

64 

63 

59 

58 

62 

62 

66 

62 

57 

56 

64 

65 

60 

60 

60 

59 

62.3 

CORNEL  IB 

MBX 

88 

87 

85 

89 

92 

94 

95 

100 

98 

93 

92 

93 

96 

96 

96 

94 

90 

92 

92 

93 

96 

95 

85 

88 

87 

89 

81 

79 

68 

89 

87 

90.3 

MIN 

68 

64 

64 

65 

66 

65 

69 

67 

66 

64 

65 

67 

69 

67 

74 

66 

65 

65 

66 

65 

66 

74 

71 

60 

64 

70 

69 

65 

64 

63 

65 

66.4 

ELBERION  7  N 

MAX 

93 

91 

91 

94 

97 

100 

101 

105 

103 

98 

98 

99 

99 

101 

100 

98 

96 

97 

99 

102 

96 

87 

89 

93 

91 

91 

90 

84 

72 

94 

92 

94.9 

MIN 

6S 

64 

64 

63 

66 

64 

67 

68 

65 

66 

65 

67 

67 

66 

68 

68 

61 

64 

66 

65 

66 

68 

69 

56 

63 

70 

68 

65 

63 

68 

64 

65.5 

HBRTWELL 

MBX 

93 

86 

90 

96 

98 

100 

101 

105 

103 

101 

95 

96 

96 

101 

101 

100 

98 

95 

96 

100 

101 

94 

88 

93 

90 

90 

85 

84 

73 

85 

92 

94.4 

MIN 

69 

67 

70 

70 

72 

74 

77 

76 

72 

70 

69 

70 

72 

74 

73 

75 

72 

73 

70 

73 

75 

76 

74 

66 

68 

71 

59 

65 

66 

70 

72 

71  .3 

lOCCOB 

MBX 

94 

90 

87 

93 

94 

97 

101 

103 

99 

95 

9't 

95 

96 

96 

96 

98 

97 

95 

96 

97 

99 

96 

86 

92 

89 

88 

84 

80 

77 

93 

90 

93.1 

KIN 

69 

66 

67 

67 

71 

70 

72 

74 

74 

70 

i7 

70 

74 

69 

73 

71 

71 

67 

69 

72 

74 

77 

70 

63 

61 

70 

70 

65 

64 

65 

67 

69.3 

MBSH I NG ION 

MAX 

94 

95 

90 

93 

92 

96 

98 

100 

101 

100 

100 

97 

98 

97 

99 

97 

97 

95 

96 

97 

99 

101 

97 

90 

96 

92 

90 

84 

70 

75 

90 

94  . 1 

■           ■  ■ 

MIN 

69 

67 

66 

66 

71 

70 

70 

71 

71 

71 

70 

69 

71 

70 

70 

70 

70 

68 

66 

68 

69 

74 

59 

63 

68 

65 

69 

68 

64 

65 

69 

68.6 

hESi  cenirbl 

04 

CARROLL  ION 

MAX 

91 

89 

90 

93 

95 

97 

100 

101 

97 

96 

92 

92 

98 

99 

97 

96 

94 

91 

92 

93 

95 

96 

90 

90 

91 

90 

65 

82 

77 

90 

90 

92.5 

MIN 

65 

56 

65 

66 

66.1 

COLUMBUS  HSO  BP 

MAX 

93 

95 

95 

96 

97 

101 

104 

103 

97 

95 

95 

97 

101 

102 

101 

101 

99 

91 

93 

95 

97 

99 

94 

94 

93 

91 

82 

81 

Bl 

90 

93 

95.0 

MIN 

73 

72 

70 

73 

72 

>  74 

76 

76 

73 

70 

71 

72 

74 

76 

76 

75 

72 

71 

72 

71 

73 

76 

74 

75 

75 

75 

74 

71 

71 

72 

74 

73.2 

EXPERIMENT 

MAX 

92 

90 

89 

89 

92 

94 

96 

98 

100 

95 

91 

92 

93 

97 

95 

94 

94 

■J  2 

92 

90 

92 

94 

93 

85 

89 

88 

90 

77 

72 

78 

B6 

90.6 

MIN 

70 

67 

65 

68 

70 

72 

72 

72 

68 

67 

68 

68 

70 

71 

74 

72 

70 

74 

68 

72 

72 

74 

76 

69 

71 

71 

72 

68 

64 

64 

70 

70.0 

GREENVILLE  2  NNH 

MAX 

86 

90 

92 

93 

96 

97 

101 

102 

97 

95 

93 

93 

100 

98 

98 

97 

91 

89 

91 

93 

95 

96 

90 

92 

89 

as 

B6 

B3 

75 

89 

90 

92.4 

MIN 

72 

72 

65 

67 

69 

76 

70 

75 

67 

65 

67 

69 

68 

69 

70 

67 

67 

67 

66 

66 

68 

68 

68 

69 

69 

71 

69 

70 

66 

70 

73 

6S.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


1  3 


DRILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

d 
<r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  c 

1  5 

1 6 

[  7 

1 8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

a 

in  GRANGE 

(inx 

M  I  N 

91 
71 

95 
69 

92 
71 

94 

65 

96 
66 

98 
66 

101 
68 

102 
69 

101 
69 

96 
72 

96 
66 

93 
69 

101 
69 

99 
69 

98 
71 

97 
70 

96 
72 

95 
67 

92 
67 

92 
67 

95 
68 

94 

70 

94 

69 

95 
69 

94 

69 

91 
72 

91 
7  1 

97 
7  1 

64 

66 

89 

93 
74 

94  .6 

69.1 

hbrsmollvillE 

MBX 
MIN 

96 
66 

94 

68 

95 
69 

94 

66 

95 
71 

99 
70 

101 
72 

10? 
73 

100 
7  1 

99 
70 

98 
67 

98 
65 

99 
59 

99 
70 

100 
70 

100 
72 

98 
67 

98 
66 

93 
7  1 

95 
68 

98 
72 

100 
73 

93 
62 

99 
69 

98 
68 

93 
72 

90 
72 

73 

84 

86 

65 
63 

95.0 
69.9 

NEHkinN 

MBX 

niN 

93 
66 

90 
64 

92 
61 

95 
68 

97 
67 

98 
69 

103 
70 

102 

70 

101 
65 

96 
63 

95 
65 

96 
67 

99 
69 

99 
68 

98 

71 

99 

70 

96 
68 

94 
64 

95 
65 

97 
65 

99 
68 

97 
67 

91 
67 

92 
70 

93 
66 

91 
69 

78 
69 

71 
66 

77 
62 

90 
69 

92 
68 

93.7 
67  .0 

ItlLBOIION  1  NE 

MOX 

niN 

93 
66 

93 
69 

95 
70 

96 
69 

98 
69 

101 
70 

101 
73 

102 
70 

97 

70 

96 
65 

96 
66 

97 
68 

100 
70 

100 
69 

98 
73 

99 
70 

97 
67 

92 
70 

94 

66 

95 
66 

96 

75 

99 
72 

96 
74 

95 
69 

92 
70 

90 
71 

85 
72 

79 
71 

63 

66 

90 
70 

93 
69 

94.7 
69.6 

IMOnOSION  2  S 

MBX 
M  1  N 

92 
66 

94 

69 

97 
66 

97 
66 

103 
67 

105 
72 

106 
71 

103 
74 

99 
66 

95 
66 

96 
66 

100 
69 

103 
70 

106 
70 

101 
73 

102 
69 

100 
71 

96 
67 

94 

67 

96 
66 

99 
68 

101 
70 

95 
70 

99 
66 

93 
66 

89 

73 

65 
72 

78 
70 

79 
64 

91 
70 

91 

70 

96.3 
69-0 

HESI  POINI 
. 

MBX 
M  1  N 

93 
73 

93 
72 

92 
66 

93 
66 

97 
70 

98 
72 

101 
71 

104 
74 

102 
69 

96 
66 

93 
62 

93 
69 

95 
69 

102 
71 

101 
70 

99 
70 

99 
70 

97 
67 

89 
68 

91 
69 

94 

69 

96 
7  1 

98 

70 

91 
7  1 

92 
59 

92 
7  I 

69 

72 

63 

72 

91 

67 

79 
69 

90 

72 

93.9 
69.6 

CENIRBL 

OS 

fllLEt 

MAX 
fllN 

93 
71 

91 
70 

91 
67 

93 

6  ' 

94 

68 

97 

71 

96 

72 

96 

75 

96 
69 

96 
71 

97 

70 

98 

72 

100 
72 

100 
73 

96 

72 

97 
72 

91 
69 

91 
69 

95 
72 

96 

71 

101 
74 

100 
75 

99 

7  1 

93 

63 

97 
65 

98 
73 

92 
72 

79 
72 

92 
70 

94.9 

70.6 

COVINCION 

MBX 
n  1  N 

93 
65 

86 
65 

90 
63 

92 
68 

94 

69 

97 
70 

96 

7  1 

102 
71 

96 
66 

95 
67 

95 
66 

94 

67 

100 
70 

99 
69 

99 
72 

97 
71 

92 
69 

93 
65 

94 

68 

97 
66 

98 

69 

95 
7  1 

99 
69 

95 
65 

91 
65 

91 

70 

84 

70 

77 
65 

75 
63 

90 
66 

92 
67 

93.0 
67.7 

DuBL IN  3  S 

MAX 
MIN 

99 
66 

97 
64 

85 
63 

93 
64 

95 
65 

96 
66 

102 
66 

104 

70 

103 
64 

100 
65 

99 
65 

101 
66 

99 
69 

105 
69 

105 
66 

101 
66 

103 
65 

98 

65 

99 
56 

98 
66 

102 
67 

103 
69 

104 
69 

92 
60 

96 
6 1 

100 
62 

95 
70 

80 
66 

79 
68 

92 
67 

92 
67 

97.5 
65.9 

EBSTrWN    1  u 

MAX 

niN 

95 
73 

98 
67 

89 
64 

92 
66 

96 
71 

95 
7  1 

98 
74 

96 
74 

97 
67 

93 
69 

94 

69 

95 
'  1 

97 
7  I 

100 
70 

97 
73 

93 
68 

95 
67 

95 
70 

92 
70 

93 
69 

95 
69 

98 
73 

100 
70 

92 
64 

94 
66 

94 
65 

91 
73 

81 

7  I 

85 
66 

89 

67 

69 
69 

93.9 
69  .4 

FORSyTM  6  NNW 

MAX 

niN 

95 
67 

92 
68 

93 
66 

95 
6^ 

97 
.  68 

99 
73 

102 
69 

103 
72 

99 
67 

98 
66 

97 
65 

97 
66 

99 
69 

100 

70 

99 
72 

98 
69 

97 
66 

96 
66 

95 
65 

97 
66 

99 
67 

98 
72 

90 
69 

94 
64 

91 
65 

93 
72 

80 
72 

78 
67 

78 
66 

89 

70 

93 

67 

94.5 
69  .  1 

mbhuinsvillE 

MBX 

niN 

9a 

71 

100 
68 

93 
65 

96 
69 

97 
67 

101 
69 

101 
72 

103 
74 

101 
67 

98 
68 

99 
66 

99 
69 

100 
69 

104 

7  1 

102 
74 

100 
69 

102 
68 

102 
68 

99 
69 

98 
67 

100 
70 

104 
67 

104 
69 

95 
64 

96 
63 

96 
65 

94 

7  1 

84 

70 

60 
65 

91 
67 

86 
69 

97.6 
68  .4 

IRHINtON   t  HUM 

MBX 
MIN 

92 
65 

98 

71 

94 

69 

96 
71 

97 
70 

100 
71 

102 
74 

104 

76 

101 
73 

99 
70 

100 
71 

98 
74 

100 
76 

100 
75 

101 
72 

97 
74 

102 
76 

101 
72 

100 
71 

100 
70 

98 

71 

96 
72 

91 
7  1 

94 

70 

97 
74 

96 

70 

92 
7  1 

90 
65 

88 
67 

89 
68 

90 
71 

97.0 
71  .3 

BBCON   HSO  BP 

fIBX 
MIN 

97 
68 

68 

7  1 

92 
69 

95 
73 

97 
72 

100 
72 

101 
7S 

102 
74 

99 
70 

98 

7  1 

99 
69 

100 
7  1 

102 
73 

101 
72 

98 
74 

99 
72 

99 

72 

96 

71 

94 

7  1 

99 

70 

101 

7  I 

102 
75 

89 

73 

93 

67 

94 

69 

91 
74 

78 
7  3 

76 
58 

85 
69 

99 

7  1 

93 
70 

95.0 
71  .3 

niLLEOGEVlLLf 

MBX 
MIN 

95 
66 

95 
66 

91 
67 

90 
66 

91 
69 

94 

69 

96 

70 

100 
67 

97 
69 

96 
66 

96 
66 

95 
59 

97 
69 

100 
70 

101 
70 

92 
61 

93 
62 

94 

66 

94 

70 

79 
67 

90 

67 

88 

68 

93.3 
67.4 

MONIICELLO 

MBX 
MIN 

SBNDERSVlLLE 

MBX 

MIN 

96 

72 

66 
69 

89 
67 

90 
69 

95 
70 

97 
72 

99 
73 

100 
75 

96 
69 

96 

71 

95 
69 

98 
72 

99 

70 

99 

70 

97 
71 

97 
68 

95 

70 

92 
67 

95 
70 

98 
69 

100 
73 

99 
75 

91 
70 

94 

60 

95 
66 

93 
74 

84 

70 

79 
66 

78 
67 

99 

77 

91 

70 

93.6 
70.0 

SILOBM 

MBX 
M  1  N 

95 
68 

91 
67 

90 
69 

93 
69 

95 
70 

97 
69 

99 
73 

102 
74 

97 
69 

96 
69 

96 
70 

99 

70 

100 
71 

102 
7  1 

99 
70 

99 
70 

96 
7  1 

97 
67 

91 
70 

95 
69 

102 
72 

97 
73 

92 
7  1 

93 
63 

95 
56 

92 
72 

65 

70 

60 
65 

75 
62 

69 

59 

68 

69.3 

EBSI  CENIRBL 

06 

BPPL ING   2  NH 

MBX 
MIN 

99 
63 

97 
55 

93 
64 

92 
65 

93 
67 

96 
66 

98 
69 

101 
72 

103 
69 

103 
70 

101 
68 

100 
66 

101 
67 

100 
67 

101 
68 

98 
67 

99 
69 

98 
68 

99 
64 

100 
66 

102 
67 

105 
72 

100 
69 

95 
60 

93 
56 

96 
72 

92 

6e 

87 
65 

75 
64 

77 
63 

92 
68 

96.5 
66.5 

BUGUSTB  HSO  BP 

MBX 
MIN 

96 

72 

89 
71 

92 
69 

92 
69 

95 
70 

98 
70 

100 
72 

104 

72 

101 
70 

100 
7  1 

100 
70 

100 
70 

99 
71 

102 
70 

100 
71 

97 

70 

94 

72 

96 
67 

98 

70 

100 
70 

103 
71 

100 
73 

92 
69 

92 
63 

96 
66 

88 
73 

66 
69 

78 
59 

81 
69 

92 

70 

94 

71 

95.3 
70.0 

BROOKLET   1  H 

MBX 

niN 

96 
7  1 

95 
69 

91 

57 

92 
69 

93 
68 

99 

72 

101 
74 

99 

71 

100 
66 

100 
70 

100 
69 

101 
70 

99 
69 

96 

72 

97 
70 

95 
69 

89 

70 

88 
69 

94 

70 

97 
69 

98 

72 

100 
74 

94 

70 

89 
64 

->5 
63 

93 
7  1 

62 
72 

76 
70 

89 
71 

90 
70 

90 
70 

94  .  1 

69.7 

LOUISVILLE  3  S 

MBX 
MIN 

94 

65 

96 
69 

93 
68 

94 
66 

88 
69 

98 

7  1 

100 
74 

101 
74 

99 
70 

99 
7  1 

98 
59 

99 
72 

101 
69 

99 

70 

99 
72 

96 
69 

99 
69 

97 
66 

97 
69 

100 
69 

100 
72 

100 
68 

100 
70 

99 

60 

97 
60 

97 
72 

87 
70 

67 
67 

84 

67 

69 

67 

93 

70 

96.1 
69  .9 

ntiiER 

MAX 
MIN 

99 
73 

99 
70 

93 
66 

95 
70 

96 

70 

100 
73 

103 

76 

102 
76 

102 
70 

100 
72 

100 
72 

100 
76 

100 
73 

101 
75 

98 
72 

99 
74 

94 
69 

92 
69 

95 
73 

96 
72 

100 
74 

101 
73 

90 
72 

93 
70 

95 
65 

91 
73 

87 

70 

77 
71 

92 
70 

92 

n 

90 
71 

95.9 
71  .7 

nlOVlLLE  EXP  SIB 

MAX 
MIN 

96 
69 

96 
72 

93 
68 

92 
69 

97 
70 

100 
72 

102 
74 

104 

72 

101 
71 

97 
70 

103 
71 

101 
69 

102 
70 

101 
70 

94 

69 

99 

70 

102 
70 

96 
70 

99 
71 

100 
73 

100 
75 

97 
73 

94 

67 

97 
74 

92 
71 

93 
69 

80 
67 

91 
69 

92 
70 

96.5 
70.5 

nILLEN  4  N 

MBX 
MIN 

97 
68 

87 
67 

92 
66 

94 

70 

96 
66 

99 
69 

100 
70 

102 
70 

101 
65 

100 
65 

99 
64 

101 
68 

102 
67 

100 
69 

99 
66 

98 
66 

92 
64 

96 
62 

97 
64 

100 
66 

103 
66 

103 
69 

93 
67 

95 
69 

93 
66 

92 

71 

91 
69 

90 
70 

81 

66 

97 
59 

90 
67 

96.2 
67.1 

NEWINGION  2  NE 

MBX 
MIN 

100 
76 

90 
70 

85 
72 

91 
73 

94 

71 

99 
73 

101 
77 

100 
74 

100 
73 

98 
73 

96 
75 

96 
74 

96 
74 

99 

100 

100 

95 
72 

92 
72 

95 
75 

96 
74 

100 
75 

103 
75 

91 
73 

99 
68 

91 
72 

97 
72 

85 
74 

62 
74 

92 
73 

93 
73 

95 
74 

94  .9 

73.3 

SWBINSBORO 

MBX 
MIN 

96 

71 

92 
69 

93 
67 

93 
72 

94 
69 

100 
69 

100 
72 

101 
72 

99 
67 

100 
70 

99 
68 

96 

71 

101 
71 

100 
71 

97 
71 

98 
59 

94 

69 

94 

67 

97 
72 

100 

102 

102 
75 

92 

71 

95 
67 

98 
74 

97 
76 

90 
73 

77 
71 

89 
69 

90 
70 

90 
71 

95.7 
70.5 

HBRRENION 

MBX 
MIN 

100 
69 

97 
65 

97 
66 

95 
66 

95 
67 

97 
67 

101 
72 

102 
74 

1 04 

98 

102 
71 

1  0 1 
71 

1 00 
71 

99 
72 

103 
72 

1  00 
72 

1 00 
71 

98 
69 

1  00 
66 

1 0 1 
66 

1 03 
71 

1 02 
71 

97 
70 

94 
64 

97 
65 

65 

72 

70 

66 

65 

91 
71 

96.8 
69.2 

HBINESBORO  2  NE 

MBX 

95 
67 

96 
68 

89 
67 

92 
66 

92 
57 

95 
65 

96 
67 

101 
70 

103 
68 

101 
66 

100 
70 

100 
67 

100 
68 

102 
67 

100 
66 

95 
66 

96 
64 

93 
63 

97 
63 

99 
65 

99 
66 

102 
72 

103 
70 

99 
56 

94 

58 

99 

61 

89 
71 

66 
66 

77 
68 

97 
69 

92 
68 

95.7 
66.5 

SOUIMHESI 

07 

BLBBNI  3  SE 

MBX 
MIN 

94 

72 

96 
7 1 

85 
68 

94 

70 

95 

70 

94 

70 

99 

72 

99 
74 

98 

70 

97 
74 

96 
69 

95 
70 

99 

101 

99 

99 

89 

90 

95 

96 

94 

67 

92 

72 

92 

70 

94  .7 

70.8 

BNERICUS  t  ENE 

MBX 
MIN 

BBINBRIDGE  5  NNE 

MAX 
MIN 

BLfiflELr 

MBX 
MIN 

96 
73 

97 
74 

91 
66 

94 

68 

94 

70 

96 

70 

99 

70 

100 
74 

97 
71 

93 

70 

90 
70 

96 
70 

95 
70 

100 
■•'3 

100 
74 

96 
72 

85 
70 

90 
69 

96 
69 

95 
70 

97 
73 

96 
72 

94 

72 

93 
7r 

94 
74 

95 
73 

91 
71 

94 

71 

83 
72 

94  .5 

71  .2 

!jEE  REFERENCE  NOIES  FOLLOWINO  5TBTI0N  INDEX 


1  4 


DRILY  TEMPERATURES 


STfiT ION 

OfiY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

I  0 

1  1 

I  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  V 

1  6 

1 9 

20 

2  1 

2  2 

2  3 

2  4 

Co 

9K 
£0 

97 

C  1 

28 

29 

30 

HBX 

100 

92 

92 

95 

95 

98 

100 

98 

97 

93 

96 

100 

102 

101 

100 

99 

99 

91 

94 

95 

96 

100 

98 

98 

96 

99 

94 

92 

95 

88 

89 

96.2 

MIN 

TI 

70 

68 

71 

70 

71 

74 

74 

71 

69 

69 

70 

70 

75 

75 

7  1 

67 

70 

71 

69 

70 

71 

71 

70 

68 

71 

72 

73 

73 

62 

7  I 

70.6 

COLOUITI   2  I 

MBX 

101 

95 

97 

101 

100 

97 

99 

101 

99 

98 

97 

98 

87 

90 

96 

100 

102 

97 

101 

100 

95 

MIN 

67 

69 

71 

74 

68 

68 

69 

73 

74 

72 

71 

68 

71 

67 

68 

70 

70 

72 

73 

73 

69 

CUIMBEHI 

MBX 

96 

94 

94 

96 

96 

99 

99 

99 

94 

92 

94 

95 

101 

100 

97 

97 

97 

94 

91 

94 

96 

98 

97 

94 

94 

93 

91 

89 

91 

85 

92 

94.8 

MIN 

74 

70 

68 

73 

73 

70 

75 

75 

72 

70 

72 

72 

74 

73 

73 

71 

69 

69 

70 

69 

72 

73 

74 

7 1 

72 

76 

73 

7  1 

70 

7  1 

72 

71  .8 

FOU'  GOINES 

MBX 

94 

90 

90 

93 

98 

97 

97 

96 

96 

89 

92 

94 

100 

97 

96 

97 

94 

90 

89 

91 

94 

98 

98 

91 

91 

94 

92 

89 

91 

83 

89 

93.2 

MIN 

72 

71 

67 

70 

70 

68 

72 

75 

68 

69 

70 

69 

73 

71 

72 

70 

69 

70 

71 

69 

70 

72 

75 

72 

72 

75 

73 

72 

69 

70 

70 

70.8 

LUnPrtlN  2  SE 

MfiX 

96 

92 

92 

97 

95 

98 

99 

98 

97 

96 

98 

99 

100 

97 

100 

101 

101 

97 

98 

98 

97 

100 

101 

98 

99 

93 

93 

94 

94 

92 

93 

96.9 

MIN 

68 

66 

66 

70 

65 

66 

68 

69 

70 

69 

71 

72 

70 

68 

70 

71 

63 

66 

70 

71 

70 

68 

70 

70 

69 

70 

71 

82 

84 

72 

73 

69.9 

nORCHN  1  H 

MBX 

94 

89 

92 

94 

94 

95 

96 

94 

92 

89 

91 

92 

98 

98 

97 

96 

96 

93 

93 

91 

93 

94 

94 

92 

92 

91 

93 

92 

90 

90 

90 

93.1 

MIN 

72 

74 

6B 

70 

71 

69 

73 

71 

71 

71 

70 

70 

72 

74 

75 

71 

69 

70 

70 

69 

71 

72 

74 

71 

70 

74 

73 

72 

75 

71 

71 

71  .4 

PLAINS  SH  on  E«P  SIfl 

MBX 

9S 

94 

89 

92 

92 

93 

98 

99 

96 

96 

93 

95 

97 

100 

99 

97 

97 

96 

91 

93 

94 

96 

97 

93 

93 

92 

94 

88 

84 

89 

88 

93.9 

MIN 

72 

71 

68 

71 

71 

69 

73 

74 

69 

68 

70 

68 

72 

73 

74 

70 

68 

68 

70 

67 

71 

72 

72 

69 

69 

72 

72 

70 

68 

68 

72 

70.4 

fHOMflSVILLE    4  SE 

MBX 

101 

98 

96 

100 

98 

98 

100 

100 

98 

98 

100 

99 

99 

101 

99 

99 

97 

88 

93 

94 

96 

100 

100 

100 

96 

97 

97 

97 

97 

92 

93 

97  .5 

■         *  ■ 

MIN 

70 

68 

66 

65 

73 

75 

74 

77 

76 

76 

78 

76 

73 

74 

74 

74 

71 

69 

69 

70 

72 

75 

70 

69 

67 

67 

76 

73 

7 1 

70 

72 

71  .9 

souiM  cENiRflL  oe 

OSmBJRN  3  ENE 

MBX 

94 

94 

80 

89 

90 

92 

94 

96 

96 

96 

91 

93 

94 

92 

93 

94 

95 

94 

94 

90 

92 

95 

91 

38 

91 

94 

90 

88 

89 

89 

85 

91  .7 

MIN 

74 

74 

67 

70 

72 

74 

74 

70 

70 

70 

70 

72 

71 

72 

73 

70 

70 

68 

65 

70 

72 

73 

7  1 

68 

68 

73 

74 

71 

70 

70 

72 

70.9 

coroele 

MBX 

97 

90 

94 

99 

101 

102 

99 

99 

95 

97 

95 

102 

98 

95 

98 

94 

94 

96 

98 

99 

100 

100 

98 

95 

92 

90 

82 

91 

91 

92 

95. B 

MIN 

74 

60 

67 

71 

75 

75 

76 

7  1 

71 

69 

69 

70 

73 

74 

74 

65 

68 

7  1 

70 

72 

7  1 

74 

69 

7  1 

77 

73 

72 

71 

71 

72 

71  .2 

OOUCLBS 

MBX 

96 

97 

96 

95 

96 

94 

96 

99 

98 

95 

96 

95 

97 

99 

95 

96 

96 

95 

95 

95 

96 

95 

96 

95 

96 

94 

95 

93 

88 

91 

89 

95.1 

MIN 

68 

68 

69 

65 

68 

70 

72 

74 

70 

66 

68 

70 

66 

67 

66 

66 

67 

68 

68 

69 

70 

68 

70 

68 

70 

70 

68 

69 

68 

68 

67 

68.4 

f 1 izoerolo 

MBX 

96 

95 

89 

93 

93 

96 

99 

97 

96 

94 

92 

95 

99 

97 

96 

97 

95 

93 

92 

94 

97 

99 

98 

92 

95 

94 

91 

85 

92 

91 

92 

94.4 

MIN 

75 

CC 

66 

72 

70 

74 

75 

77 

73 

73 

74 

75 

74 

75 

75 

73 

7  1 

64 

72 

72 

76 

76 

73 

68 

70 

75 

70 

71 

71 

72 

73 

72.3 

mOMERVILLE   3  HSN 

MBX 

98 

97 

91 

93 

94 

97 

97 

97 

96 

95 

95 

96 

98 

96 

95 

95 

93 

90 

93 

93 

95 

97 

96 

92 

95 

98 

96 

94 

95 

92 

91 

94  .8 

MIN 

68 

67 

65 

66 

64 

68 

71 

7  1 

69 

67 

66 

69 

68 

68 

69 

67 

65 

69 

68 

68 

69 

71 

72 

65 

61 

65 

75 

72 

68 

70 

69 

68.1 

luhber  C 1 tr 

MBX 

95 

96 

76 

91 

94 

95 

98 

100 

100 

97 

96 

97 

97 

101 

99 

98 

98 

92 

93 

95 

98 

99 

100 

69 

95 

97 

96 

66 

82 

94 

91 

94.7 

MIN 

72 

70 

66 

66 

68 

68 

71 

75 

68 

68 

69 

71 

70 

70 

66 

68 

68 

68 

69 

69 

70 

73 

70 

63 

62 

63 

72 

73 

7  1 

71 

72 

69.0 

MOULTRIE  2  ESE 

MBX 

100 

94 

95 

94 

94 

97 

99 

100 

97 

96 

96 

95 

100 

98 

97 

97 

94 

89 

95 

95 

96 

100 

97 

94 

98 

101 

97 

93 

95 

91 

94 

96.1 

MIN 

70 

68 

65 

69 

69 

72 

74 

73 

69 

70 

76 

72 

68 

74 

70 

68 

65 

68 

68 

67 

69 

72 

72 

66 

64 

72 

73 

70 

68 

69 

71 

69.7 

NSSMVILLE  5  SSE 

MBX 

99 

90 

97 

97 

94 

97 

99 

96 

93 

94 

93 

93 

103 

98 

98 

95 

90 

95 

95 

96 

95 

95 

96 

92 

91 

98 

90 

95 

95 

90 

91 

94.8 

MIN 

68 

65 

65 

72 

67 

71 

73 

72 

70 

68 

70 

70 

75 

71 

69 

67 

70 

70 

69 

69 

70 

70 

71 

65 

61 

72 

72 

72 

70 

69 

69 

69.4 

OullriBN  2  NH 

MAX 

96 

91 

95 

94 

95 

97 

96 

97 

96 

96 

95 

98 

98 

96 

96 

91 

B6 

93 

93 

97 

96 

95 

96 

96 

96 

98 

99 

95 

95 

94 

95 

95.3 

MIN 

67 

63 

64 

65 

68 

71 

70 

69 

67 

65 

69 

68 

69 

67 

63 

66 

67 

66 

66 

70 

70 

68 

68 

64 

61 

67 

69 

66 

69 

67 

67 

67.0 

I IFION  EXP  SIfll ION 

MBX 

95 

96 

83 

90 

92 

92 

96 

98 

97 

95 

93 

94 

96 

98 

96 

95 

94 

93 

91 

92 

94 

96 

97 

89 

93 

94 

95 

91 

90 

92 

85 

93.3 

MIN 

74 

72 

66 

70 

71 

73 

75 

75 

73 

71 

72 

73 

72 

75 

73 

67 

69 

70 

71 

71 

73 

74 

74 

68 

69 

72 

75 

73 

71 

72 

71 

71  .8 

vBlOOSTB  3  E 

99 

93 

90 

90 

94 

95 

97 

99 

96 

98 

96 

96 

99 

99 

97 

96 

94 

89 

90 

90 

93 

97 

96 

93 

93 

92 

91 

91 

92 

90 

88 

94  .0 

•            •  a 

MIN 

68 

62 

65 

68 

61 

68 

70 

71 

70 

70 

68 

72 

68 

72 

6B 

68 

69 

71 

70 

68 

72 

72 

71 

66 

61 

55 

74 

74 

72 

71 

72 

68.9 

SOUlMEBSI  09 

BLUB   FOB  BP 

MAX 

98 

79 

95 

92 

92 

96 

99 

99 

96 

95 

96 

96 

98 

96 

93 

94 

89 

92 

94 

96 

95 

98 

85 

92 

94 

94 

89 

86 

93 

87 

91 

93.2 

MIN 

72 

68 

68 

70 

68 

70 

76 

75 

70 

71 

70 

72 

71 

74 

72 

7? 

69 

69 

7  1 

68 

74 

75 

72 

66 

66 

72 

72 

74 

71 

72 

72 

71  .0 

BRUNSWICK 

MBX 

98 

96 

86 

91 

90 

94 

97 

99 

99 

98 

97 

97 

95 

93 

92 

92 

92 

90 

89 

91 

92 

100 

100 

91 

88 

89 

98 

85 

88 

96 

92 

93.4 

MIN 

72 

71 

71 

72 

71 

73 

76 

75 

74 

72 

70 

75 

75 

74 

75 

75 

75 

73 

74 

75 

75 

76 

71 

72 

71 

74 

73 

73 

70 

67 

73 

73.0 

BRUNSWICK   Fflfi  BP 

MBX 

92 

84 

89 

88 

89 

93 

95 

97 

92 

94 

92 

90 

90 

89 

90 

90 

88 

90 

91 

91 

97 

101 

86 

88 

90 

96 

84 

84 

92 

90 

89 

90.7 

MIN 

72 

72 

72 

73 

72 

76 

78 

78 

76 

77 

77 

74 

75 

75 

77 

77 

76 

80 

76 

76 

78 

76 

74 

79 

78 

77 

74 

75 

73 

76 

75 

75.6 

FLEMING 

MBX 

100 

101 

100 

99 

98 

95 

96 

97 

96 

95 

95 

93 

92 

96 

97 

101 

101 

100 

88 

91 

94 

85 

BO 

91 

91 

90 

94  .7 

MIN 

65 

72 

72 

70 

68 

70 

70 

67 

70 

70 

69 

68 

66 

66 

68 

73 

76 

71 

65 

62 

72 

73 

70 

71 

72 

71 

69.5 

F0LK5T0N  9  SH 

MBX 

95 

95 

92 

94 

96 

98 

98 

99 

99 

97 

98 

97 

95 

93 

92 

91 

94 

97 

96 

100 

96 

91 

96 

97 

97 

94 

95 

91 

88 

95.2 

MIN 

67 

66 

64 

63 

65 

67 

71 

69 

66 

67 

66 

65 

68 

68 

64 

64 

66 

66 

68 

70 

69 

64 

60 

66 

69 

69 

66 

68 

67 

66.5 

FOR'  SIEHBRI 

MBX 

101 

100 

94 

93 

96 

101 

102 

101 

100 

100 

100 

98 

100 

96 

94 

94 

91 

90 

95 

98 

102 

103 

100 

89 

94 

95 

90 

82 

92 

95 

93 

96.2 

MIN 

71 

67 

67 

70 

68 

70 

74 

72 

69 

70 

71 

72 

71 

63 

73 

72 

71 

58 

71 

71 

73 

74 

71 

67 

65 

70 

72 

72 

70 

72 

70 

70.2 

CLENNVILLE 

MBX 

95 

87 

91 

93 

95 

98 

99 

99 

98 

98 

99 

99 

101 

99 

97 

95 

91 

95 

96 

98 

101 

101 

89 

90 

95 

92 

83 

82 

90 

89 

90 

94  .4 

MIN 

73 

70 

74 

72 

68 

72 

75 

75 

70 

70 

75 

72 

72 

74 

72 

70 

71 

69 

71 

72 

73 

72 

72 

67 

66 

72 

73 

71 

70 

71 

71 

71  .5 

JESUP  8  S 

MBX 

101 

96 

95 

95 

94 

98 

102 

101 

100 

99 

100 

99 

98 

97 

97 

95 

91 

89 

93 

97 

100 

100 

91 

94 

97 

92 

87 

84 

96 

93 

95 

95.7 

MIN 

68 

67 

66 

66 

63 

67 

71 

70 

67 

66 

68 

68 

67 

67 

67 

66 

66 

65 

67 

67 

70 

67 

62 

60 

66 

72 

70 

67 

59 

68 

68 

67.0 

NflMUNTB 

MBX 

MIN 

SBPELO  15LBND 

MBX 

93 

102 

88 

87 

90 

94 

92 

98 

93 

94 

94 

91 

90 

91 

90 

90 

90 

90 

90 

92 

98 

100 

97 

94 

95 

96 

84 

84 

68 

90 

91 

92.1 

MIN 

70 

67 

68 

68 

60 

71 

74 

73 

73 

72 

72 

69 

70 

73 

76 

71 

73 

75 

77 

76 

77 

77 

74 

67 

70 

70 

70 

74 

70 

72 

71 

71  .6 

Srvbnnbh  hso  bp 

MBX 

99 

79 

94 

91 

93 

99 

101 

100 

100 

98 

96 

96 

96 

94 

96 

94 

90 

92 

94 

96 

100 

103 

91 

89 

91 

97 

77 

82 

92 

93 

91 

93.7 

MIN 

73 

71 

69 

73 

71 

73 

76 

74 

73 

73 

75 

74 

74 

76 

75 

74 

72 

72 

75 

75 

75 

73 

71 

68 

66 

72 

74 

74 

73 

73 

72 

72.9 

SURRENCr  ;  HNH 

MBX 

97 

96 

92 

94 

94 

98 

98 

97 

97 

97 

97 

98 

99 

98 

97 

94 

95 

92 

94 

95 

98 

99 

99 

91 

9S 

95 

92 

83 

92 

93 

92 

9S.I 

MIN 

70 

68 

65 

67 

64 

68 

73 

73 

66 

67 

67 

69 

68 

68 

69 

74 

64 

64 

68 

67 

71 

71 

69 

61 

60 

65 

72 

71 

67 

69 

70 

67.9 

MBYCROSS   4  NE 

MBX 

100 

99 

84 

97 

95 

97 

100 

101 

99 

99 

98 

98 

102 

101 

99 

97 

92 

93 

94 

97 

100 

102 

100 

8B 

92 

98 

100 

89 

93 

96 

99 

9S.7 

MIN 

67.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  5IBII0N  INDEX 
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MONTHLY   AND  SEfiSONflL   HERTING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF   1976  -   1977  GEORGIS 


STflT  ION 

JULY 

HUG 

SEPT 

OC  T 

NOV 

DEC 

JHN 

FEB 

MRR 

RPR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
II II  Y  ~  11  IMF 

NORTHWEST 

01 

flLLflTOONR  DRM  2 

0 

0 

16 

378 

108 

19 

3 

0 

0 

IS 

261 

624 

784 

1085 

627 

286 

89 

17 

3 

3791 

CfiRTERSVlLLE 

0 

0 

1 1 

279 

641 

749 

1085 

623 

298 

93 

19 

2 

3800 

3044 

CEDRRTOWN 

0 

0 

8 

252 

617 

753 

1048 

609 

284 

76 

21 

2 

3670 

3054 

DflLLRS  7  NE 

0 

0 

1  7 

299 

6  3  1 

826 

114  5 

678 

359 

1  20 

c.  0 

4  110 

DRLTON 

0 

0 

20 

329 

662 

117 

21 

4 

3350 

LR  FRYETTE 

0 

0 

23 

309 

668 

862 

1  183 

713 

358 

123 

35 

7 

4291 

34  34 

ROME 

0 

0 

1  3 

262 

623 

801 

1086 

647 

302 

89 

20 

3 

3846 

3001 

ROME  WSO  RP 

0 

0 

8 

262 

634 

787 

1110 

643 

305 

93 

19 

0 

3861 

3342 

NORTH  CENTRRL 

02 

RLPHRRETTR  5  SSW 

0 

0 

28 

324 

667 

841 

1  162 

719 

400 

1  4  i 

33 

8 

4323 

QTuChiC    UQn  DP 
HintNO    WOU  Hr 

0 

0 

6 

234 

532 

735 

1040 

604 

248 

86 

10 

0 

3495 

2975 

RTLRNTR  WSO  RP 

0 

0 

10 

277 

618 

775 

1099 

640 

300 

102 

1  1 

0 

3832 

3095 

BLRIRSVlLLE  EXP  STR 

10 

0 

104 

437 

771 

919 

1279 

845 

508 

217 

72 

31 

5193 

4315 

BLUE  RIDGE 

0 

0 

4  7 

232 

623 

738 

1149 

630 

COMMERCE  4  NNW 

0 

0 

6 

264 

603 

1078 

558 

247 

92 

16 

0 

DflHLONEGfl 

1 

0 

28 

329 

654 

829 

1  147 

718 

403 

145 

42 

1  1 

4307 

3554 

GAINESVILLE 

2 

0 

1 8 

288 

608 

79  1 

1102 

672 

333 

1  1  7 

27 

8 

3966 

3267 

HELEN   I  ESE 

0 

0 

38 

323 

633 

785 

1  103 

665 

369 

137 

36 

10 

4099 

JRSPER   1  NNW 

3 

0 

24 

362 

706 

796 

1  146 

636 

324 

1  1  3 

26 

6 

4  1  42 

3372 

U  OF   Gfl  PLT  SCIENCE 

FM 

0 

0 

3 

222 

519 

717 

1000 

572 

252 

64 

6 

0 

3355 

WINDER   1  SSE 

0 

0 

9 

258 

551 

719 

1052 

589 

298 

81 

12 

0 

3569 

NORTHEAST 

03 

CLRTTON   1  SSW 

1 

1 

46 

376 

691 

853 

1  1  35 

71  1 

436 

191 

59 

17 

4517 

3672 

CORNEL IR 

7 

0 

38 

367 

678 

859 

1  1 50 

698 

363 

1  4  1 

33 

9 

434  3 

3497 

ELBERTON  2  N 

0 

0 

1  3 

272 

589 

785 

999 

534 

275 

84 

22 

2 

3675 

HRRTWELL 

0 

0 

1 

247 

581 

713 

982 

559 

234 

53 

9 

0 

3379 

2788 

TOCCOH 

1 

0 

20 

234 

557 

730 

1015 

604 

307 

90 

21 

3 

3582 

2922 

WRSHINGTON 

0 

0 

7 

255 

513 

761 

1005 

606 

280 

89 

22 

0 

3538 

2966 

WEST  CENTRAL 

04 

CRRROLLTON 

0 

31 

787 

693 

318 

87 

16 

3 

3031 

l_  U  L  U  1  1  D  U  O         □  U     rl  r 

0 

0 

0 

187 

483 

615 

874 

501 

183 

5  1 

0 

G 

2894 

2378 

EXPER IMENT 

0 

0 

9 

272 

572 

714 

1023 

585 

278 

92 

6 

0 

3551 

2806 

GREENVILLE   2  NNW 

0 

0 

12 

257 

551 

720 

992 

646 

52 

1 

0 

D 

0 

4 

2  3 1 

537 

707 

982 

535 

2  1  9 

42 

3 

0 

3260 

2626 

MARSHALLVILLE 

0 

155 

433 

618 

1 

0 

NEWNHN 

0 

0 

4 

252 

572 

736 

1  026 

57  1 

245 

66 

9 

0 

348  1 

2696 

SUNNY5IDE 

0 

0 

232 

534 

TRLBOTTON   1  NE 

0 

0 

3 

188 

490 

638 

897 

512 

219 

63 

2 

0 

3012 

2420 

THOMRSTON  2  S 

0 

0 

0 

184 

432 

633 

876 

5  1  1 

202 

46 

0 

0 

2934 

WEST  POINT 

0 

0 

2 

290 

533 

724 

974 

599 

269 

81 

6 

0 

3448 

2537 

CENTRAL 

05 

AILET 

0 

0 

0 

134 

413 

534 

832 

1  57 

50 

0 

0 

0 

0 

2 

732 

542 

715 

984 

558 

234 

69 

5 

0 

334  1 

2853 

DUBLIN  3  S 

0 

0 

6 

216 

547 

686 

944 

580 

247 

71 

2 

0 

3299 

2171 

EASTMAN   I  W 

0 

0 

0 

167 

433 

588 

837 

516 

163 

42 

0 

0 

2745 

2059 

FORSTTH  6  NNW 

0 

0 

5 

22  3 

5 1  1 

705 

926 

562 

24  1 

71 

6 

0 

3250 

HRWKINSVILLE 

0 

0 

7 

250 

437 

501 

548 

210 

1 

0 

2125 

IRWINTON  4  WNW 

0 

0 

0 

128 

567 

919 

165 

23 

0 

0 

MRCON  WSO  AP 

0 

0 

0 

163 

455 

593 

867 

506 

190 

52 

0 

0 

28r6 

2240 

MILLEDGEVILLE 

0 

0 

3 

220 

550 

724 

986 

601 

286 

89 

12 

0 

3471 

2709 

MONTICELLO 

Q 

0 

3 

234 

510 

701 

1017 

596 

245 

68 

4 

0 

3378 

2733 

SANDERSVlLLE 

0 

0 

1 

207 

514 

633 

905 

532 

212 

61 

9 

0 

3074 

SILOAM 

0 

0 

3 

207 

503 

674 

964 

524 

210 

50 

7 

0 

3152 

2572 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  AND  SEflSONfiL  HERTING  DEGREE  DAYS 


SERSON  OF   1976  -   1977  CEORGIO 


STflT ION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MfiR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMRLS 
JULY-JUNE 

PPPi   INT.    ?  MW 

0 

g 

2  35 

5  1  3 

7  1  9 

965 

572 

262 

2 1 

1 

0 

g 

g 

1  9 1 

490 

635 

906 

565 

206 

65 

1  3 

g 

307  1 

2547 

RRnnK  1  F  T     1  U 

Q 

g 

g 

1  39 

42  1 

5  1  1 

796 

443 

1 50 

37 

2 

0 

2499 

1  904 

1  nil  f       I  1  1  F    ^  ^ 

Q 

g 

2 

1  76 

464 

62  1 

878 

488 

1  74 

4  3 

4 

0 

2850 

2208 

METIER 

0 

0 

0 

120 

368 

517 

800 

412 

1  37 

28 

0 

0 

2382 

MIDVlLLE  EXP  STfi 

0 

822 

71 

0 

0 

MILLEN  4  N 

0 

0 

3 

197 

486 

578 

874 

516 

196 

57 

8 

0 

2925 

2099 

NEHINGTON  2  NE 

0 

0 

0 

164 

4  18 

512 

880 

153 

44 

SWfilNSBORO 

0 

0 

1 

148 

442 

537 

820 

450 

163 

43 

2 

0 

2606 

WflRRENTON 

0 

0 

4 

229 

518 

728 

996 

589 

236 

75 

3 

0 

3378 

2480 

WfiYNESBORO  2  NE 

0 

0 

3 

208 

479 

707 

94  1 

523 

258 

1  34 

17 

0 

3370 

sniiTHwFST  n7 

OLBfiNY   3  SE 

Q 

0 

g 

183 

459 

595 

820 

5  1  2 

1  80 

53 

g 

g 

2802 

1 872 

RMER I CUS  4  ENE 

0 

g 

4  33 

590 

857 

479 

1  72 

4  0 

g 

2069 

RP  [  NRR  1  DPiF    ^  NNF 

Q 

g 

737 

1  635 

Rl  AK  F  I  Y 

Q 

g 

g 

1  89 

479 

590 

829 

4  9  1 

1  57 

48 

g 

g 

2783 

1  865 

CRUlLLO 

0 

0 

0 

126 

4  1  3 

502 

727 

426 

126 

28 

0 

0 

2348 

1634 

COLQUITT  2  E 

Q 

g 

550 

757 

444 

40 

0 

g 

CUTHBERT 

0 

0 

0 

148 

782 

435 

147 

28 

0 

0 

FORT  GRINES 

0 

135 

4  1  4 

526 

784 

437 

1  30 

17 

0 

0 

1915 

LUMPKIN  2  SE 

0 

0 

0 

186 

474 

501 

85 

2 

0 

MORGRN   1  M 

1  10 

405 

117 

25 

0 

0 

Pi  RIN^          r.R   FXP  ^TQ 

Q 

g 

[ 

1  9  3 

490 

623 

895 

524 

205 

4  9 

g 

g 

2980 

TMOMflSVlLLE   4  SE 

0 

0 

0 

67 

360 

512 

688 

364 

I  14 

17 

0 

0 

2122 

1658 

SOUTH  CENTRRl  06 

RShBURN   3  ENE 

Q 

g 

g 

1 73 

4  39 

585 

833 

508 

1  96 

Q 

g 

r  ORDE  LE 

0 

g 

g 

1 60 

4  55 

5 1  9 

783 

468 

1  5  1 

39 

g 

g 

2575 

1970 

U  U  U      L  ~  J 

Q 

g 

g 

I  76 

4  39 

580 

806 

504 

I  69 

49 

2 

g 

2725 

1  954 

FIT7r.FRRl  n 

Q 

g 

g 

1  27 

358 

473 

729 

396 

1  24 

26 

g 

g 

2233 

1753 

HOMERVILLE   3  WSW 

0 

0 

0 

105 

355 

448 

696 

440 

1  18 

46 

2 

0 

2220 

LUMBER  CITY 

0 

0 

0 

438 

49 

4 

MOULTRIE   2  ESE 

0 

0 

0 

143 

40J 

473 

737 

438 

121 

28 

0 

0 

2343 

1640 

NRSHVILLE  5  SSE 

G 

0 

0 

110 

351 

472 

706 

4  18 

128 

39 

0 

0 

2224 

QUITMRN  2  NW 

0 

0 

0 

126 

335 

49! 

759 

I  1  4 

12 

0 

0 

1586 

T IFTON  EXP  STRT ION 

0 

0 

0 

158 

408 

559 

817 

484 

166 

4  1 

0 

0 

2633 

1943 

VflLDOSIR  3  E 

0 

0 

0 

101 

371 

468 

748 

398 

120 

63 

1 

0 

2270 

•         •  • 

SOUTHERST  09 

P)l_fiq  FRR  RP 

0 

g 

g 

1  24 

388 

4  63 

7  33 

422 

1  30 

36 

1 

Q 

2297 

1  900 

BRUNSM  I  C  K 

Q 

0 

g 

70 

279 

392 

624 

37  1 

98 

2  3 

[ 

Q 

1  858 

1  J  J  1 

BRUNSWICK  FRR  RP 

Q 

g 

g 

9 1 

325 

4  28 

696 

4  1  7 

1  25 

32 

Q 

Q 

2114 

F  I  F  M  I  N  r. 

Q 

g 

g 

1  26 

385 

4  68 

753 

4  4  0 

1  56 

56 

1  1 

Q 

2397 

FOLKSTON  9  5W 

0 

0 

0 

87 

354 

442 

675 

397 

1  1  1 

28 

0 

0 

2094 

FORT  STEWflRf 

g 

g 

g 

1  07 

355 

4  4  1 

709 

38"? 

1  38 

37 

Q 

Q 

9  1  7  A 

I  7  1  "5 
1  '  I  J 

WLt'ii'lV  1  LLC. 

Q 

g 

g 

1  1  5 

380 

4  49 

734 

4  22 

1  3  3 

1  8 

Q 

1  7c:R 

IFSIIP   R  S 

g 

g 

g 

1  2  4 

37  3 

4  62 

739 

4  26 

1  4  7 

4  8 

Q 

J 

nphun  t  p 

g 

g 

g 

9  1 

345 

4  3 1 

593 

394 

1  2  1 

4  1 

u 

9  117 

SflPELO  ISLfiND 

0 

0 

0 

74 

358 

461 

673 

4  18 

1  30 

25 

0 

0 

2149 

SflVRNNRH  USDR  PL  CRON 

0 

0 

0 

118 

400 

470 

759 

483 

149 

2U27 

SRVRNNRH  HSO  RP 

0 

0 

0 

142 

405 

490 

771 

437 

152 

42 

2 

0 

244  1 

1952 

SRVRNNRH  BERCH 

0 

0 

0 

88 

317 

455 

SURRENCY  2  WNW 

0 

0 

0 

127 

405 

499 

778 

135 

38 

4 

0 

WfirCROSS  4  NE 

0 

0 

0 

153 

432 

547 

767 

502 

173 

72 

4 

0 

2650 

1740 
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DniLY  SOIL  TEMPERfiTURES 


OEOROIB 

JULr  1977 


OOY  OF  MONIH 


10      U      1?      13      M      IS      16  n 


19     20     ?1      27     ?3     2<     25     26     21     29  29 


CBLHOUN  E«P  smrioN 


MAX 


I  INI 
2 


106 
80 


106 
"•ti 


106 
78 


100 
78 


tIBX 
nlN 


100 
81 


I  00 
60 


104 
80 


MAX 


MBHKINSVILLE 


MOMERVILLE   3  HSrt 


niOvlLLE  EXP.  5ISII0N 


PLBIN5  5H  CB  EXP  SIB 


I  If  ION  ExP  SIfll ION 


MBX 

h:n 


nBx 


100 
76 


MBX 

n|N 


108 
80 


105 
79 


104 
79 


103 
83 


102 
65 


100 
82 


105 
83 


100 
84 


104 
85 


104 
89 


100 
83 


104 
81 


100 
84 


101 
76 


100 
83 


MBX 

niN 


I  13 
83 


100 
73 


I  13 
80 


1  I  3 
83 


I  10 
79 


112 
80 


108 
78 


1  1  1 
78 


103 
34 


MAX 

nIN 


105 
63 


100 
78 


106 
86 


104 
61 


102 
79 


105 
61 


103 
80 


104 
82 


HBX 

nIN 


101 
85 


101 
85 


101 
84 


100 
84 


102 
85 
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EVRPORflTION  AND  WIND 


STRT 1  ON 

DOT   OF  MONTH 

2  (E  ci 

s°s 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORIHHESI 

01 

COLHOUN  E»P  Slot  ION 

EVOP 

•  25 

.  3C 

.23 

.29 

.  3C 

.24 

.  36 

.  35 

.2S 

.59 

.27 

.22 

.  1  2 

.39 

.  39 

.  37 

.25 

.23 

■  38 

.  36 

.22 

.56 

■  1 1 

■  36 

.33 

■  1 5 

.36 

.15 

.04 

■  15 

.29 

8  .92 

HIND 

4? 

36 

2c 

2e 

2c 

36 

3i 

3 1 

S; 

; 

96 

3 1 

25 

3C 

37 

42 

19  33 

52 

42 

37 

5E 

33 

5^ 

4C 

22 

54 

52 

39 

1  ; 

22 

1  159 

nox 

97 

9& 

96 

9? 

9E 

IOC 

100 

1 00 

101 

IOC 

96 

95 

9E 

10; 

100 

97 

9G 

97 

97 

95 

IOC 

IOC 

92 

93 

9C 

95 

95 

90 

7e 

100 

101 

96.6 

niN 

7; 

72 

66 

7  1 

75 

72 

77 

77 

74 

73 

72 

73 

74 

73 

76 

77 

75 

71 

73 

74 

74 

77 

73 

73 

74 

75 

70 

73 

72 

73 

74 

73.4 

NORTm  CENTRdL 

02 

U  OF  00  PU  SCIENCE 

FM 

EVOP 

.22 

.29 

.24 

.23 

.35 

.46 

.26 

.34 

.47 

.45 

.38 

.41 

.37 

.38 

.  37 

.35 

.21 

.  1 E 

.30 

.33 

■  50 

.48 

.23 

■  35 

.23 

■  23 

.31 

.26 

.67 

.19 

.28 

10.34 

HINO 

63 

82 

51 

45 

41 

44 

43 

35 

96 

75 

62 

74 

32 

46 

51 

43 

35 

35 

51 

42 

101 

3E 

6S 

54 

62 

4G 

94 

9: 

66 

6C 

42 

1781 

HOX 

86 

92 

95 

9S 

101 

101 

100 

IOC 

96 

97 

98 

101 

IOC 

97 

95 

92 

95 

96 

97 

97 

97 

8^ 

94 

86 

94 

94 

66 

7; 

94 

95 

94.6 

»IN 

68 

67 

68 

71 

74 

74 

77 

71 

72 

71 

72 

7- 

73 

75 

74 

74 

72 

73 

74 

72 

72 

72 

66 

68 

71 

72 

67 

65 

69 

74 

71.4 

■      ■  ■ 

nest  CENIROl. 

04 

EnPERlnENt 

EVOP 

.30 

.2S 

.25 

.22 

.37 

.31 

.33 

.40 

.34 

.36 

.36 

.37 

.29 

.54 

.34 

.40 

.2S 

.  3S 

.29 

•  23 

.28 

.36 

.20 

.23 

.33 

.14 

■  18 

.  1  4 

.  1  3 

•  IS 

.26 

9.03 

HINO 

il 

37 

15 

22 

22 

24 

16 

35 

43 

50 

36 

34 

20 

23 

17 

35 

36 

IE 

30 

13 

3 

6 

7 

21 

34 

37 

e 

2 

3 

8 

7 

71  1 

nox 

95 

91 

97 

98 

100 

100 

101 

1 0 1 

1 02 

99 

94 

97 

99 

102 

103 

99 

96 

96 

96 

96 

101 

100 

97 

93 

99 

90 

97 

80 

72 

77 

93 

95. 5 

niN 

70 

69 

72 

72 

75 

75 

76 

75 

70 

69 

71 

71 

71 

73 

73 

75 

72 

72 

71 

71 

73 

72 

75 

71 

71 

69 

73 

71 

66 

66 

73 

71.7 

CENTROl 

oiLEr 

EVOP 

.43 

.23 

.37 

.  30 

.  12 

.  37 

.  1 9 

.  34 

.23 

.46 

.31 

.25 

.  34 

■  4  1 

.26 

.4  1 

.16 

22 

.  3 1 

■  23 

•  39 

.  1  7 

.  30 

.  30 

.24 

.  18 

.05 

■  56 

8.418 

HINO 

40 

24 

17 

19 

e 

24 

20 

35 

33 

43 

21 

16 

13 

19 

20 

32 

12 

17 

22 

12 

29 

42 

29 

26 

22 

25 

45 

22 

■ 

■ 

64 

75 1 

SOUTH  CENTROL 

oa 

TIFTON  EXP  5TOT10N 

EVOP 

.32 

.33 

.17 

.19 

.27 

.24 

.29 

.  30 

■  29 

■  27 

.  3  1 

.28 

■  29 

.33 

.36 

.22 

.32 

.33 

.  19 

.27 

.  30 

■  31 

.  36 

.21 

.33 

■  29 

.20 

.  I  4 

.  1 5 

.25 

■  06 

8.17 

HIND 

65 

61 

48 

22 

27 

22 

26 

46 

55 

44 

33 

23 

28 

40 

45 

47 

52 

53 

SO 

46 

31 

50 

63 

45 

50 

25 

34 

47 

31 

50 

36 

1 297 

SOUTHEAST 

09 

SOVONNHH  WSO  OP 

EVOP 

.44 

.12 

.23 

.23 

.16 

.32 

.67 

.33 

.33 

.40 

.32 

.31 

■  34 

.25 

.35 

.25 

.32 

.30 

.25 

.39 

.33 

.42 

■  23 

■  24 

.27 

■  31 

.06 

■  10 

.21 

.33 

.20 

9.03 

HINO 

102 

63 

41 

46 

28 

64 

80 

105 

40 

82 

67 

51 

53 

44 

53 

62 

49 

70 

60 

55 

75 

96 

86 

49 

42 

77 

59 

61 

51 

57 

55 

1343 

nox 

99 

92 

84 

93 

95 

100 

102 

101 

100 

101 

101 

101 

102 

96 

99 

97 

94 

96 

98 

99 

97 

100 

90 

88 

93 

95 

82 

82 

96 

96 

96 

95.7 

nlN 

72 

70 

69 

73 

72 

71 

74 

72 

73 

72 

74 

73 

73 

76 

75 

74 

75 

73 

75 

74 

75 

75 

73 

66 

69 

71 

74 

71 

73 

73 

72 

72.7 
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STRTION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
a 
z 

a 

Q 

LRTITUDE 

LONGI TUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q- 
UJ 

- 

UJ 

a. 

Q- 
> 

SPECIRL 
ISEE  NOTES  1 

RBBEV I LLE 

0010 

08 

WILCOX 

9 

32 

00 

83 

I  8 

240 

8A 

C 

MOC          MHDV      C          rnMDQCI  1 

"Kb.    nHKT    t«  LHnrbtLL 

RDRIRSVILLE 

004  I 

0  1 

BRRTOW 

1  2 

34 

22 

84 

55 

700 

7A 

C 

k^DC     fikikinijckic     r»     cTnoi  i 

MRS  RNNHVENE  G  SIDHLL 

flILEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

1  0 

32 

1  1 

82 

34 

240 

5P 

5P 

5P 

H 

HAYWOOD  E .  BOYD 

RLBflNY  3  SE 

0140 

07 

DOUGHE  R  T  Y 

5 

31 

32 

84 

08 

180 

7  A 

7A 

H 

T  Onn 1 L    BKHN i Ll  Y 

RLLRTOONO  DRM  2 

0181 

0  I 

Q  n  n  T  n  1  1 

BRRTOW 

5 

34 

1  0 

84 

44 

975 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

fnoDc     rye  ckir*Tkicrc"DC 

LORPS  Or  ENGINEERS 

fiLMPl  FRfi  flP 

021  1 

09 

BACON 

13 

3  I 

32 

82 

3  1 

1  98 

M I  D 

M  I  D 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

RLPHRRETTR  5  SSW 

02  1  9 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

1  8 

1040 

7  A 

7H 

H 

SCOTT  C  CHRMBLEE 

RLPHRRETTfl  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

110 

c 

ItUUY   K.    WHLKcK.    bK . 

RMERICUS  4  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

1  0 

476 

5P 

7fl 

H 

□  LHNLnt   b  -  KHYNc 

RMERICUS  EXP  STn  nRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

05 

84 

1  6 

450 

c 

USDH  SOIL   CONSER  SERV 

RPPLINC  2  NW 

031  I 

06 

COLUMB 1 R 

1  4 

33 

34 

82 

20 

370 

8A 

8A 

H 

LESTER  D  MORR I  5 

RSHBURN  3  ENE 

0406 

08 

T  1  1  Q  Kl  ^  D 

I URNl  R 

I  6 

3  1 

43 

83 

37 

435 

8A 

8A 

H 

BILLY   J  .   WILLI  RMS 

ATHENS  WSO  RP 

0435 

02 

CLRRKE 

I  0 

33 

57 

83 

1  9 

802 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

RTKINSON  2  E 

044  1 

09 

BRRNTLEY 

1  3 

3  I 

1  4 

8  I 

49 

70 

7A 

MRS  LRTRELLE  A  GURLEY 

RTLRNTR  BOLTON 

04  4  4 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7A 

CHARL IE  H  KEEl I NG 

RTLRNTR  WSO  RP 

R 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

M  I  D 

M  I  D 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

fiUGUSTfl  WSO  RP 

R 

0495 

06 

RICHMOND 

14 

33 

22 

81 

58 

1  48 

M  I  D 

M  I  D 

c 

HJ 

NATL  WERTHER  SERVICE 

BRINBRIDGE  5  NNE 

0581 

07 

DECATUR 

6 

30 

59 

84 

33 

1  10 

7A 

7A 

c 

H 

LESTER  J  PIERCE 

BRLL  GROUND 

0603 

02 

LHEROKEL 

5 

34 

20 

84 

23 

1  1  00 

7A 

MRS.   ESTELLE  GROGAN 

BERVERDRLE   1  E 

0746 

0  I 

MURRR  Y 

1  2 

34 

56 

84 

50 

740 

8A 

J  MILBURN  WHEAT 

BELLVILLE 

0787 

09 

E  VRNS 

1  1 

32 

09 

8  1 

58 

185 

c 

MRS  GRACE  F  HEARN 

BLRIRSVILLE  EXP  STR 

0969 

02 

UNION 

7 

34 

5  1 

83 

56 

I  9  I  7 

8A 

Bfl 

H 

GEORGIA  MTN.  EXP.  STR. 

BLRKELY 

0979 

07 

ERRL  Y 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7A 

7R 

H 

LOWREY  S.  STONE 

BLUE  RIDGE 

I  024 

02 

r  HNN  1  N 

7 

34 

52 

84 

19 

1  760 

7P 

7P 

H 

P  .   B  .  CRRRUTH 

BOWMAN 

I  I  32 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

1  2 

83 

02 

785 

7A 

GARNE  T  T  H .  BAR  TON 

BROOKLET    1  W 

1  266 

06 

BULLOCH 

1  1 

32 

23 

8  I 

4  1 

190 

6P 

6P 

H 

WILLIAM  C  CROMLEY  JR 

BRUNSWICK 

1  340 

09 

GLYNN 

2 

3  1 

1  0 

81 

30 

I  3 

8A 

8A 

c 

H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAR  RP 

1345 

09 

GLYNN 

2 

31 

09 

81 

23 

14 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

BURTON  DAM 

14  13 

03 

D  1^  □  1  1  kl 

KHo  UN 

1  4 

34 

47 

83 

33 

1  770 

c 

GEORGIfl  POWER  CO. 

BUTLER 

1425 

04 

1 H YL  On 

5 

32 

33 

84 

1  4 

625 

7A 

ThOMRS  F .  MRIHEWS 

CALHOUN  EXP  STRT I  ON 

1  474 

01 

n  D  n  ki 
LiUKUUN 

1  2 

34 

29 

84 

58 

555 

6P 

6P 

5P 

CG 

NW  CR  .   EXP .   STAT  I  ON 

CAMILLA 

I  500 

07 

MITCHELL 

6 

3  1 

1  4 

84 

1  3 

175 

6P 

7  A 

H 

CHARLES  L  KELLEY 

CRN  TON 

1585 

02 

LHtROKEt 

5 

34 

1  4 

84 

30 

870 

8A 

c 

JOHN  T  .  H0L8R00K 

CARNESVILLE   3  N 

1619 

03 

F R ANK L  IN 

1  4 

34 

25 

83 

1  4 

910 

7A 

c 

MRS  JANICE  E.  VOYLES 

CARROLL  TON 

1640 

04 

(~  n  D  D  n  1  1 
L  HKKUL  L 

I  7 

33 

36 

85 

05 

995 

6P 

6P 

c 

H 

CITY  OF  CARROLLTON 

CRRTERS  2  SW 

I  657 

01 

MURRAY 

12 

34 

35 

84 

43 

710 

8A 

RUFUS  P.  DONALDSON 

CRRTERSVILLE 

1665 

01 

BRRTOW 

12 

34 

1  0 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTER5VILLE   3  SW 

1670 

01 

■  5 

34 

09 

84 

51 

700 

7A 

GRANVEL  P.  TATUM 

CAVE  SPRINGS  4  SSW 

1715 

0  I 

POLK 

4 

34 

03 

85 

21 

800 

c 

MRS.  GRRDY  DEMPSEY 

CEDRRTOWN 

1  732 

01 

POL  K 

4 

34 

01 

85 

15 

785 

6P 

8R 

H 

RRLPH  H.  RYERS 

CHRTSWORTH 

1856 

01 

Ml  1  D  D  ri  V 
n UK KH  T 

I  2 

34 

46 

84 

47 

765 

7R 

c 

MRS.   LOIS  J.  COLE 

CHICKRMRUGR  PRRK 

1  906 

0  1 

WHL  K t  K 

I  8 

34 

55 

85 

1  7 

750 

7R 

TVR-556 

CISCO  7  ENE 

1  944 

0  I 

Ml  1  D  D  n  V 

n  UK  KH  T 

I  2 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

CHRRL I E  L  .   S  I  LVER 

CLRYTON   1  SSW 

1  982 

03 

D  n  D  1  1  M 

KHb  UN 

I  4 

34 

52 

83 

24 

1880 

5P 

5P 

H 

CARROLL  LEE 

CLERMONT   3  WSW 

I  998 

02 

HRL  L 

3 

34 

27 

83 

49 

1  346 

c 

MRS.  FANNIE  M.   0  KELLEY 

CLEVELAND 

2005 

02 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

46 

1570 

8A 

MISS  MARY  LOU  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

3  1 

1  0 

84 

46 

1  53 

8A 

Bfl 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS  WSO  RP 

R 

2156 

04 

MI  I  c  r      c  c 
nUbL  Ubt  t 

3 

32 

31 

84 

56 

385 

MID 

MID 

c 

HJ 

WSO  COLUMBUS 

COMMERCE  4  NNW 

2  1  80 

02 

1 Q 1"  w  c  r>  ki 
JHL  n  b  UN 

1  0 

34 

15 

83 

29 

750 

7A 

7A 

H 

CITY  OF  COMMERCE  WTR  PL 

COOL  I  DDE 

2238 

07 

T  u  n  M  Q  c 
I MUnHb 

8 

31 

01 

83 

52 

250 

c 

C.   W.   ELLINGTON.  JR. 

CORDELE 

2266 

08 

CRISP 

5 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CO.   POWER  COMM. 

CORNEL  I R 

2283 

03 

nHbtKbHHn 

1  4 

34 

31 

83 

32 

1470 

6P 

7A 

H 

MRS  .  BOBBIE  C .  FOSTER 

COV I NGTON 

231  8 

05 

kl  C  1  1  T  O  M 

N t  W 1  UN 

9 

33 

35 

83 

52 

770 

6P 

8A 

H 

JACK  L.  CHAPMAN 

CUMM  I  NG 

2408 

02 

c  rt  D  C  V  T  l_i 

r  UK b  T  1  n 

3 

34 

12 

84 

08 

1  320 

8A 

MILES  M.  WOLFE 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

1  2 

34 

27 

85 

07 

550 

8A 

MRS.   AZLEE  8.  DAVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

DRHLONEGR 

2475 

02 

LUMPKIN 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

7A 

7fl 

H 

MRS.   JOE  W.  WOODWARD 

DRHLONEGR  3  NNW 

2479 

02 

1    1  1  M  D       I  kl 

LUMPKIN 

1  2 

JO 

fi  A 
U  M 

UU 

I  390 

c 

JAMES  E.  FORTNER 

DALLAS  7  NE 

2485 

01 

D  o  1  1 1  rt  1  kl 

rHULU 1 NG 

5 

33 

59 

84 

45 

1  100 

7R 

7A 

c 

H 

L  DOUGLAS  GRIFFITH 

DRLTON 

2493 

01 

WH 1  1 Lf  I  ELD 

I  2 

34 

46 

84 

57 

720 

8A 

8A 

H 

MRS  ANNA  0  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

05 

T  1  1  I  r*  o  c 

I  D 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

EARL   T.  SMITH 

DRWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

1 H 

GEORGE  H.  CHRPTIER 

DflWSONVILLE 

2578 

02 

o  o  1  1  c  n  k  1 

UHWbUN 

5 

34 

25 

84 

07 

1  370 

7A 

c 

MRS  .    THELMfl  F .  COX 

OOCTORTOWN   1  WSW 

2716 

09 

I.I  O  V  M  C 

WH  T  Nt 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7R 

R.   C  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

MRS.   SRRR  L .  HILL 

OONRLSONVILLE    I  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

135 

8fl 

ROBERT  P.  RRMSTRONG 

DOUGLRS 

2783 

08 

COFFEE 

I  3 

31 

31 

82 

50 

225 

7R 

7A 

H 

DOUGLRSVILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8A 

LEONA  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

I  I 

32 

35 

81 

43 

103 

8fl 

WARREN  W.  WYRNT 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
a 
z 

a 

o 

LRTITUDE 

c 
c 

2 
C 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVfiP. 

SPECIfiL 
ISEE  NOTES  1 

OUBL I N  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

1  0 

32 

30 

82 

54 

215 

8A 

8A 

H 

W I L I  FORD  P  •  NALLEY 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

1  0 

32 

33 

82 

54 

204 

c 

CITY  OF  DU8L  I N 

EfiSTMRN   I  W 

2965 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

1  2 

400 

8A 

8A 

H 

GA  .   FORESTRY  COMM. 

EDI  SON 

3028 

07 

CALHOUN 

5 

31 

34 

84 

4  4 

305 

c 

JESSE  L  .  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

3050 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7A 

A  .   D  .  MC  CLA I N 

ELL  IJflY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

4  1 

84 

29 

1  300 

7A 

ALFORD  G.  DOVER 

EMBRr 

3  147 

01 

PAULDING 

17 

33 

52 

84 

59 

1  200 

8A 

MISS  JANET  E  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPRLD I NG 

6 

33 

15 

84 

1  7 

925 

8A 

8A 

8A 

GH 

U.   OF   GR .   EXP.  SThTION 

FfllRMOUNT 

3295 

01 

GORDON 

1  2 

34 

25 

84 

42 

740 

8A 

MRS  ONEDA  F.  VINCENT 

FORGO 

3312 

08 

CLINCH 

1  6 

30 

4  1 

82 

34 

1  15 

c 

ST.   REGIS  PAPER  CO- 

F  I  TZGERFILD 

3386 

08 

BEN  HILL 

1  5 

31 

43 

83 

1  5 

371 

5P 

SP 

H 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING 

340!3 

09 

L I BERTY 

2 

31 

53 

8  1 

25 

20 

4P 

4P 

c 

H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FOLKSTON   3  5W 

3450 

09 

CHARL  TON 

1  5 

30 

48 

82 

02 

30 

8R 

c 

LOT  T  W  .  TURNER 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARL  TON 

1 5 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH   6  NNW 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

07 

83 

59 

600 

6P 

6P 

H 

CITY  OF  FORS I TH 

FORT  CfllNES 

3516 

07 

CLAY 

3 

31 

35 

85 

03 

340 

6P 

6P 

H 

MRS.    MAYME    R.  HHYES 

FORT  STEWfiRT 

3538 

09 

L  IBERTY 

1  1 

3 1 

52 

81 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FRRNKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT  L  WILSON 

Gfl I NESV  I  LLE 

3521 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

5  1 

1  1  70 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  A.  SELLERS 

G I BSON 

3695 

05 

GLASSCOCK 

1  1 

33 

1  4 

82 

35 

540 

7A 

MRS.   SUSAN  G.  BRADDY 

GLENNV 1 L  LE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

31 

56 

8  1 

55 

170 

5P 

5P 

H 

DON  P.  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

1  0 

33 

28 

83 

27 

570 

7A 

ROBERT  H .  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

4  3 

860 

5P 

SP 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HPIMILTON  4  W 

4033 

04 

HARR  1  S 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7A 

c 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HflRRL  SON 

4070 

04 

COWETA 

6 

33 

14 

84 

34 

840 

c 

MRS .   RUTH  T .  GABLE 

HflRTWELL 

41  33 

03 

HART 

1  4 

34 

21 

82 

55 

590 

5P 

SP 

H 

RALPH  D.  SCOTT 

HFIWKINSVILLE 

4  1  70 

05 

PULASK I 

9 

32 

1  7 

83 

28 

245 

8A 

8A 

GH 

MRS  .   CL IFFORD  MCLENDON 

HfiZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

31 

52 

82 

35 

250 

c 

SOIL  CONSERVRTION  SERV 

HELEN   1  ESE 

4230 

02 

WH  1  TE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

6P 

6P 

H 

COMER  L  .    VAND I VER 

HOMERVIllE  3  WSW 

4429 

08 

CLINCH 

1  5 

31 

02 

82 

48 

187 

5P 

5P 

GH 

UNION  BRG-CAMP  CORP. 

IRWINTON  4  WNW 

4594 

05 

W  1  LK  I  NSON 

1  0 

32 

50 

83 

1  4 

515 

SP 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DRM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

5  1 

430 

c 

GA .  POWER  COMPANY 

JfiSPER   1  NNW 

4648 

02 

P  I  CKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1465 

5P 

8R 

H 

HOWARD  L  .   D I LBECK 

JASPER 

4551 

02 

P  1  CKENS 

5 

34 

28 

84 

25 

1512 

c 

AMICALOLH  EL  MSHP  COR'' 

JESUP 

4571 

09 

WAYNE 

1 

31 

37 

8  1 

53 

100 

c 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

4575 

09 

WAYNE 

1 

31 

29 

81 

53 

100 

5P 

5P 

H 

BRUNS.   PULP  «  PHPER  CO. 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84 

15 

1310 

MRS.   LAVERN  C  KINCAID 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

31 

84 

2  1 

930 

8A 

CICERO  W.  SWINT 

JUL  I  E,T  TE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7A 

MRS  DOROTHY   I  MERCER 

KENS  I NGTON 

4802 

01 

WALKER 

1  8 

34 

47 

85 

22 

850 

7A 

TVA-722 

K I NGS  TON 

4854 

01 

BARTOW 

5 

34 

1  4 

84 

56 

730 

7R 

MRS.  ELIZABETH  D.  BROWN 

LFI  FAYETTE 

494  1 

01 

WRLKER 

4 

34 

42 

85 

1  7 

820 

8A 

8A 

c 

H 

CHARLES  M.  LOWRY 

LR  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

0 1 

715 

5P 

7A 

c 

H 

RAY   J.  RELIHAN 

LEXINGTON   1  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

1  4 

33 

53 

83 

08 

7*0 

8A 

c 

JOSEPH  A.  CAREY 

L  I  NCOLN  TON 

5204 

03 

L  1  NCOLN 

1  4 

33 

47 

82 

28 

510 

8A 

JAMES  C.  BLRCKWELL 

LOUISVILLE   3  S 

5314 

05 

JEFFERSON 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

c 

H 

GLRSCOCK-JEFF  UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFRIR 

9 

3  1 

55 

82 

4  1 

1  20 

7A 

7A 

H 

MRS  NETTIE  S  WHEELER 

LUMPKIN   2  SE 

5394 

07 

STEWRRT 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

5P 

c 

H 

PERRY  T .  USHER 

MfiCON  WSO  RP  R 

5443 

05 

B  I  BB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MIO 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MRRSHALLVILLE 

5550 

04 

MRCON 

5 

32 

27 

83 

55 

185 

5P 

SP 

H 

CITY   OF   MRRSHRLLV ILLE 

MHYSV I LLE 

5633 

02 

JRCKSON 

1  0 

34 

15 

83 

34 

920 

7fl 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 

ME  T  TER 

581  1 

05 

CRNDLER 

I  1 

32 

24 

82 

04 

120 

SP 

SP 

H 

CITY  OF  METTER 

M I DV  1  LLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

49 

82 

1  4 

175 

7R 

PHILIP   I  GRMBRELL 

MIDVILLE  EXP  STA 

5853 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

1  2 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GA .  BRANCH  EXP.  STA. 

M I LLEDGE V  I LLE 

5874 

05 

BRLDW I N 

1  0 

33 

06 

83 

1  5 

350 

7R 

TR 

H 

MRS  WILLETTE  8  HORNE 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENKINS 

1  1 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KERMIT  J.  CHANCE 

MILLHAVEN-WflOE  2  SE 

5895 

06 

SCREVEN 

14 

32 

56 

81 

30 

100 

8R 

MILTON  R.  REDDICK 

MONROE 

5971 

02 

WAL  TON 

1  0 

33 

47 

83 

43 

875 

7R 

CITY  FIRE  DEPT 

MON  TEZUMR 

5979 

04 

MACON 

5 

32 

17 

84 

01 

327 

8A 

GEORGE  FOWLER 

MONT  I  CELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

4  1 

555 

7A 

7fi 

H 

POSTMASTER 

MORGAN   1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

5 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN  PUB.   WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7A 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLOUI TT 

1  6 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

5125 

05 

WHEELER 

1  0 

32 

12 

82 

38 

155 

7A 

GARLAND  L .  GILL  IS 

NAHUNTR 

6219 

09 

BRANTLEY 

1  3 

31 

1  I 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

NASHVILLE  5  SSE 

5237 

08 

BERRIEN 

15 

31 

08 

83 

13 

238 

5P 

5P 

H 

GA.  FORESTRY  COMM. 

Nt W 1 NG 1  UN   ^  Nt 

6323 

05 

SCREVEN 

1  4 

32 

37 

8  1 

28 

145 

6P 

5P 

H 

MRS  MARY  A .  POLK 

NEWNAN 

6335 

04 

COWETA 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7A 

H 

JAMES  0.  HARDIN.  JR. 

NORCROSS  3  NW 

5407 

02 

GWINNET 

3 

33 

58 

84 

16 

940 

7A 

MRS  MILDRED  H  OEMPSEY 
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GEOROIfl 

JULY 


1977 


STflTION 


COUNTY 


OBSERVflT ION 
TIME  RND 
TfiBLES 


OBSERVER 


PFIT  TERSON 
P€flRSON 

PLAINS  SW  Gft  EXP  STO 

PRESTON 

QUITMRN  2  m 

RESflCfl 

RINGGOLD 

ROME 

ROME  8  SW 

ROME  WSO  flP  f 

SflNDERSVILLE 

SRPELO  ISLAND 

SflVRNNfiH  WSO  FlP  f 

SILORM 

SPFlRTfl  3  NW 

ST ILLMORE 

SUMMERVILLE    1  SSW 

SURRENCY  2  WNW 

SWfllNSBORO 

SWEET  GUM 

SYLVfiNIfl 
TflLBOTTON   1  NE 
TFIYLORSVILLE 
THE  ROCK 
THOMfiSTON  2  S 
THOMRSVILLE   4  SE 
TIFTON  EXP  STATION 
TOCCOR 

TRRY  MOUNTRIN 

U  OF  Gfl  PLT  SC lENCE  FM 

VRLDOSTfl  3  E 
VRLDOSTfl  4  NW 
WRLESKR 
WRRRENTON 
WASH  I NGTON 
WRTKIN5VILLE  RRS 
WRYCROSS  4  NE 
WRYNESBORO  2  NE 
WEST  POINT 
WINDER   1  SSE 

WOODBURY 
WOODSTOCK 


6838 
6879 
7087 
7201 
7275 
7430 
7489 
7600 
7605 
7510 

7777 
7808 
7847 
8054 
8223 
8351 
8436 
8476 
8496 
8504 

8517 
8535 
8500 
8657 
8551 
8555 
8703 
8740 
8805 
8950 

8972 
8974 
9077 
9141 
9157 
9159 
9185 
9194 
9291 
9455 

9506 
9524 


PIERCE 

ATKINSON 

SUMTER 

WEBSTER 

BROOKS 

CORDON 

CATOOSR 

FLOYD 

FLOYD 

FLOYD 

WRSHINGTON 
MC  INTOSH 
CHATHAM 
GREENE 
HANCOCK 
EMANUEL 
CHAT  TOOGfl 
APPL  ING 
EMANUEL 
FANN I N 

SCREVEN 

TALBOT 

BARTOW 

UPSON 

UPSON 

THOMAS 

TIFT 

STEPHENS 

TOWNS 

OCONEE 

LOWNDES 

LOWNDES 

CHEROKEE 

WARREN 

WILKES 

OCONEE 

PIERCE 

BURKE 

TROUP 

BARROW 

MERIWETHER 
CHEROKEE 


31  23 

31  18 

32  03 
32  04 

30  48 
34  34 
34  55 
34  15 
34  10 
34  21 

32  58 

31  24 

32  08 

33  32 

33  19 
32  25 

34  27 

31  44 

32  35 
34  58 

32  45 

32  42 

34  05 

32  58 

32  52 

30  48 

31  29 
34  35 
34  48 

33  52 

30  51 

30  52 

34  19 
33  25 
33  44 
33  52 

31  15 
33  07 

32  52 

33  59 

32  59 

34  07 


82  08 

82  51 
84  22 

84  32 

83  35 

84  57 

85  07 

85  09 
85  16 
85  10 

82  49 
81  17 

81  12 

83  05 

83  01 

82  13 
85  22 
82  14 

82  22 

84  13 

81  39 
84  32 
84  59 
84  1  4 
84  19 

83  54 
83  32 
83  19 
83  42 
83  32 

83  14 

83  20 

84  33 

82  40 

82  44 

83  25  , 

82  19 
81  59 

85  1  1 

83  43 

84  35 
84  31 


105 
205 
500 
405 
185 
650 
820 
520 
700 
537 

435 
10 
46 
690 
530 
260 
800 
200 
325 
1795 

254 
710 
710 
800 
665 
210 
371 
1019 
3900 
840 

250 
265 
1110 
510 
630 
750 
145 
270 
575 
950 

800 
1055 


8A 
8R 

6P 

MID 

5P 
5P 
MID 

6P 


5P 


8fl 

8A 
7A 
8A 
8A 
8A 
8A 

MID 

5P 
5P 
MID 

7fl 
8A 
7R 
7A 
5P 
7P 


GH 
H 


c 

C  HJ 

H 
H 

MIDC  HJ 
H 


C 
C 

H 
H 

8R  GH 
H 

C 

5P 


GA.  FORESTRY  COMM. 
COUNTY  AGENTS  OFFICE 
SW  GA  BRANCH  EXP  STA 
MRS  FLORENCE  C  PUGH 
WILLIAM  0  LEY 
JOSEPH  W.  HOLLAND 
TVR-721 

JOHN  W  MADDOX  JR 
JACK  MONTGOMERY 
NRTL  WEATHER  SERVICE 

RADIO  STATION  WSNT 
UNIV  OF  GA  MARINE  INST 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS.   MABEL  C  CRUMPTON 
MR.  HOWARD  R.  GARRETT 
JESSE  W.  RAUTON 
EVAN  D.  BOWMAN 
UNION  BAG  CAMP  PAPER 
RADIO  STATION  WJAT 
MRS   INEZ  HAMPTON 

LLOYD  H.  BAZEMORE 
LAWRENCE  R  MINOR 
THOMAS  F.  COUSINS 
CECIL  HARRIS 
RADIO  STATION  WSFT 
GEORGIA  FOREST  COMM 
GR  .CSTL  .PLRIN  EXP .   STA . 
HENRY  0.  MCDONALD 
TVA- 1 54 

UNIV  OF  GA  COL  OF  AGRI 

RADIO  STATION  WJEM 
RADIO  STATION  WGAF 
DOYLE  B.  SMITH 
HENRY  C.  WHEELER.  JR. 
WILLIAM   T.  THORNTON 
RGR .  RESERRCH  SVC . 
ERNEST  L.  SWEAT 
MISS  DORIS  E  LEWIS 
CAM  B .  LAN  lER  .   JR  . 
CECIL  H.  GRIDER 

ALLEN  C  LONGING 
WILLIAM  G  BOOTH 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  wi'iting  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"?.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figfures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation" 
table,  "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

t*ATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Sajnplos  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  ralles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,   unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Hawkinsville  :  Sandy  loam,   cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tha-mo- 

meters  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  i-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  Stf  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4~inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph,  Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE^ THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Tempera tures"  table,  and  the  Station  I ndex . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
■f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown, 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\      Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  aunount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:     1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  U-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing:  40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA:       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.  C.   28801.       Attn:  Publications. 
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ATKINSON  2  E 
BRUNSUICK 
BRUNSUICK  FAA  AP 
DOCTORTOUTf  1  USU 

FLEMING 
FOLtlSTON  3  5W 
F0L»5T0N  g  5M 
FORT  STEMflRT 
GLENNVILLE 

JESUP  8  S 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  WSO  AP 


DRY  OF  MONTH 


2    3     4    56     78    9     10  1112    1314  15  1617 


1.66  .23 


.42     .12  .04 


.34     .12  .SI 


1.3S  .07 


.2S  .30 


9  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


3.04 
2.2& 
2.3S 


1.23  .04 
.  12 

.02  .01 


1.30     .32  .S2 
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DAILY  TEMPERATURES 


STflT  ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 
a: 

CE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

1 0 

1  1 

1  2 

I  4 

1  5 

1 6 

J  7 

1  8 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORIHNESI 

01 

nULfllOONB  DBH  2 

MAX 

94 

95 

82 

87 

89 

91 

96 

96 

96 

97 

96 

98 

97 

93 

88 

92 

85 

91 

95 

85 

87 

89 

91 

90 

86 

86 

84 

87 

88 

89 

91 

M  1 N 

69 

69 

68 

68 

59 

69 

71 

71 

67 

66 

68 

69 

69 

70 

7 1 

72 

70 

70 

64 

64 

65 

66 

67 

58 

59 

70 

70 

59 

69 

69 

68 

.7 

CALHOUN  EXP  SIBI ION 

MAX 

93 

93 

88 

89 

91 

100 

93 

91 

91 

94 

93 

94 

92 

89 

89 

89 

93 

86 

86 

85 

87 

91 

90 

91 

90 

89 

90 

90 

91 

93 

94 

M  1  N 

68 

71 

67 

58 

70 

68 

59 

70 

68 

66 

66 

67 

68 

70 

69 

7  1 

7  1 

70 

62 

64 

50 

64 

65 

67 

69 

72 

69 

66 

65 

57 

67 

.5 

CBRTERSVILLE 

MAX 

91 

90 

85 

88 

91 

97 

93 

93 

97 

97 

98 

96 

93 

90 

92 

89 

91 

87 

86 

86 

88 

93 

90 

89 

89 

67 

89 

88 

70 

90 

93 

93 

H  1  N 

67 

57 

57 

69 

69 

67 

69 

70 

66 

67 

65 

66 

69 

68 

70 

7  1 

69 

7  1 

6  1 

64 

6  3 

63 

65 

68 

67 

72 

69 

68 

67 

67 

67 

.5 

CEDBRIOHN 

MAX 

95 

95 

86 

89 

93 

96 

97 

93 

95 

97 

97 

93 

87 

90 

92 

90 

92 

85 

85 

87 

84 

92 

90 

91 

89 

86 

90 

89 

90 

92 

92 

90 

■  9 

K  I N 

69 

70 

69 

69 

70 

69 

70 

72 

70 

69 

67 

68 

69 

70 

70 

73 

72 

72 

63 

68 

66 

65 

58 

67 

69 

^* 

^' 

68 

68 

67 

66 

69 

.0 

OnuLOS  1  NE 

MAX 

91 

94 

87 

80 

89 

91 

96 

96 

94 

96 

93 

96 

96 

93 

91 

93 

84 

88 

82 

83 

86 

88 

90 

90 

86 

86 

84 

87 

89 

88 

92 

MIN 

59 

67 

67 

58 

69 

70 

71 

72 

67 

66 

56 

66 

58 

58 

68 

70 

7  1 

70 

61 

63 

64 

64 

65 

57 

68 

69 

70 

66 

67 

66 

67 

.6 

OBUTON 

MAX 

91 

91 

92 

87 

90 

93 

94 

94 

88 

87 

92 

92 

90 

89 

86 

90 

85 

83 

84 

83 

84 

85 

89 

90 

88 

91 

85 

88 

89 

91 

92 

MIN 

68 

68 

68 

69 

70 

71 

72 

72 

68 

67 

66 

67 

69 

71 

70 

70 

72 

69 

60 

60 

51 

65 

57 

68 

70 

70 

72 

69 

69 

67 

68 

68 

.2 

LB  FBrEI  IE 

MAX 

90 

93 

90 

85 

89 

91 

94 

91 

90 

86 

95 

94 

95 

91 

91 

90 

90 

86 

85 

86 

85 

89 

90 

91 

90 

92 

87 

86 

90 

92 

91 

89 

.9 

MIN 

6T 

57 

67 

69 

70 

69 

70 

70 

68 

67 

66 

68 

68 

59 

69 

69 

70 

68 

60 

60 

60 

50 

67 

68 

69 

70 

71 

66 

65 

66 

66 

ROME 

MAX 

95 

95 

86 

89 

90 

99 

98 

94 

95 

93 

93 

93 

92 

89 

87 

91 

89 

85 

85 

88 

88 

92 

92 

90 

90 

86 

89 

89 

90 

92 

92 

90 

•  8 

M  1  N 

70 

70 

58 

70 

71 

69 

69 

71 

69 

67 

56 

67 

68 

70 

69 

71 

70 

71 

52 

65 

62 

65 

67 

67 

68 

72 

70 

67 

57 

65 

56 

68 

.  1 

ROME  HSO  BP 

MAX 

97 

95 

87 

91 

93 

97 

97 

90 

93 

95 

95 

92 

94 

91 

89 

87 

90 

88 

87 

89 

87 

91 

89 

89 

90 

89 

91 

90 

91 

92 

94 

9 1 

•  3 

"          •  ■ 

M  1  N 

66 

72 

70 

72 

71 

71 

72 

70 

70 

67 

65 

58 

72 

73 

71 

72 

72 

70 

62 

67 

62 

66 

67 

58 

72 

7  3 

70 

59 

67 

67 

69 

.3 

NORTH  CENTRBL 

02 

BLPHBRETTB   5  55H 

MAX 

90 

91 

84 

75 

85 

87 

92 

92 

91 

93 

90 

91 

91 

90 

88 

89 

82 

82 

85 

86 

89 

88 

88 

85 

84 

87 

87 

86 

90 

H  I  N 

58 

65 

65 

66 

66 

65 

65 

69 

66 

65 

64 

54 

65 

68 

70 

69 

6 1 

6 1 

62 

62 

62 

66 

65 

68 

70 

68 

66 

66 

66 

65 

.7 

flIHENS  WSO  BP 

MAX 

92 

76 

73 

83 

89 

91 

91 

91 

92 

90 

92 

92 

90 

88 

88 

90 

90 

78 

82 

84 

85 

88 

90 

89 

86 

83 

87 

88 

87 

88 

89 

87 

.2 

M  1  N 

70 

59 

67 

67 

70 

70 

72 

71 

69 

69 

70 

69 

70 

70 

70 

7  1 

73 

65 

65 

69 

64 

65 

69 

70 

70 

7  1 

7  1 

70 

69 

70 

71 

69 

.2 

BTLBNIfl  WSO  BP 

MBX 

89 

83 

73 

83 

86 

90 

91 

91 

91 

89 

89 

91 

89 

87 

88 

86 

88 

85 

81 

80 

84 

87 

89 

89 

86 

85 

86 

86 

86 

88 

88 

86 

.6 

M  I  N 

70 

67 

67 

68 

69 

70 

72 

72 

70 

68 

68 

69 

70 

58 

69 

70 

69 

57 

64 

59 

66 

66 

69 

70 

70 

69 

69 

70 

69 

70 

70 

58 

.8 

BUfllRSVILLE  EXP  STB 

MBX 

87 

BB 

85 

77 

84 

85 

89 

88 

85 

84 

88 

89 

88 

88 

83 

82 

83 

84 

83 

80 

82 

80 

85 

83 

80 

83 

83 

82 

82 

83 

87 

84 

■  2 

M  I  N 

62 

62 

64 

6  1 

66 

6  1 

63 

64 

64 

63 

6  1 

60 

62 

65 

65 

64 

65 

66 

50 

55 

58 

57 

59 

6 1 

62 

62 

62 

67 

64 

59 

61 

51 

.8 

BLUE  RIDGE 

MAX 

M  I  N 

COMMERCE  4  NNH 

MAX 

91 

87 

77 

80 

84 

90 

92 

91 

90 

92 

92 

94 

93 

92 

92 

90 

90 

89 

87 

89 

91 

84 

91 

89 

88 

89 

91 

88 

88 

89 

90 

89 

■  0 

MIN 

68 

64 

65 

68 

70 

72 

7  1 

68 

72 

69 

68 

58 

72 

68 

68 

68 

68 

68 

55 

65 

64 

54 

66 

67 

7  1 

69 

70 

68 

67 

69 

70 

58 

.  I 

OBHLONEGB 

MAX 

88 

90 

82 

75 

85 

88 

91 

90 

88 

85 

90 

89 

90 

89 

86 

87 

86 

86 

74 

81 

84 

84 

87 

86 

83 

84 

77 

84 

84 

85 

89 

85 

.4 

M  1  N 

67 

65 

66 

65 

65 

57 

55 

57 

65 

65 

66 

65 

66 

68 

69 

69 

68 

68 

59 

58 

6 1 

63 

52 

64 

66 

69 

67 

69 

58 

65 

63 

65 

.5 

GAINESVILLE 

MAX 

86 

B8 

78 

74 

83 

85 

90 

90 

86 

89 

91 

92 

89 

85 

86 

88 

85 

85 

76 

80 

83 

83 

87 

86 

83 

83 

75 

84 

84 

85 

87 

84 

.8 

MIN 

57 

68 

65 

57 

71 

68 

70 

69 

66 

67 

67 

68 

57 

69 

69 

70 

70 

7  I 

60 

65 

64 

63 

67 

66 

68 

70 

69 

70 

68 

69 

67 

67 

.6 

HELEN  1  ESE  . 

MAX 

91 

88 

78 

83 

88 

91 

89 

88 

84 

90 

91 

91 

89 

85 

84 

80 

85 

74 

80 

82 

80 

87 

83 

80 

83 

81 

81 

83 

83 

87 

86 

84 

.7 

MIN 

63 

64 

66 

66 

68 

64 

65 

65 

67 

63 

63 

52 

65 

70 

67 

64 

66 

68 

57 

60 

63 

59 

62 

65 

65 

69 

69 

68 

67 

61 

66 

64 

.7 

JASPER    1  NNH 

MAX 

93 

87 

79 

87 

89 

93 

93 

92 

88 

91 

91 

90 

88 

87 

88 

85 

87 

83 

83 

85 

83 

89 

86 

85 

85 

81 

85 

85 

85 

88 

88 

87 

.  1 

MIN 

65 

65 

63 

55 

65 

67 

70 

70 

67 

66 

55 

67 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

58 

61 

64 

62 

65 

67 

57 

70 

70 

68 

67 

66 

66 

66 

.6 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE 

FM 

MAX 

91 

91 

72 

82 

89 

92 

92 

91 

93 

92 

94 

93 

91 

91 

90 

91 

91 

89 

83 

85 

85 

89 

90 

91 

86 

86 

87 

87 

88 

89 

90 

88 

.7 

MIN 

68 

70 

67 

66 

70 

69 

70 

70 

66 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

70 

70 

66 

64 

68 

63 

65 

68 

69 

69 

72 

71 

68 

68 

69 

70 

68 

.4 

HINDER  1  5SE 

MAX 

93 

91 

79 

87 

87 

91 

91 

90 

92 

91 

92 

91 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

80 

88 

89 

88 

f  4 

83 

84 

86 

88 

•  0 

■          ■  ■ 

MIN 

66 

64 

65 

65 

59 

57 

74 

69 

59 

65 

56 

59 

65 

63 

67 

70 

68 

66 

61 

61 

65 

52 

68 

71 

70 

7  1 

67 

68 

70 

66 

.9 

NORTHEfiST 

03 

CLBrlON  1  SSH 

MBX 

89 

B7 

75 

81 

87 

86 

90 

84 

85 

91 

89 

87 

85 

85 

84 

87 

85 

77 

78 

84 

82 

85 

84 

75 

80 

78 

79 

84 

82 

86 

87 

83 

9 

MIN 

59 

61 

64 

54 

65 

61 

62 

63 

56 

52 

60 

62 

60 

56 

65 

63 

64 

64 

58 

58 

64 

57 

61 

63 

63 

66 

67 

66 

64 

60 

61 

62 

5 

CORNEL lA 

MBX 

93 

90 

71 

83 

86 

91 

90 

89 

87 

r  92 

94 

93 

87 

88 

82 

85 

84 

78 

81 

84 

80 

87 

84 

83 

83 

82 

84 

84 

85 

88 

88 

85 

7 

MIN 

65 

57 

67 

65 

71 

66 

70 

67 

64 

64 

64 

64 

65 

69 

66 

66 

65 

65 

57 

57 

62 

61 

65 

66 

70 

69 

65 

67 

66 

64 

70 

65 

5 

ELBERTON  2  N 

MAX 

94 

93 

79 

84 

90 

93 

94 

94 

94 

94 

96 

94 

92 

91 

91 

93 

92 

91 

84 

86 

87 

90 

92 

90 

88 

87 

89 

90 

89 

91 

91 

90 

4 

MIN 

55 

55 

66 

65 

65 

65 

70 

65 

67 

66 

65 

63 

63 

63 

65 

66 

68 

66 

59 

61 

58 

58 

62 

65 

65 

70 

59 

69 

62 

68 

66 

64 

9 

HARIHELL 

MBX 

93 

90 

75 

84 

88 

92 

93 

95 

95 

97 

95 

95 

92 

91 

93 

92 

90 

84 

82 

85 

88 

90 

90 

89 

86 

80 

83 

86 

87 

89 

90 

89 

0 

MIN 

70 

68 

66 

65 

70 

70 

72 

70 

70 

71 

70 

71 

70 

70 

70 

69 

69 

67 

64 

64 

65 

66 

68 

72 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

72 

69 

0 

Toccoa 

MBX 

95 

89 

74 

88 

91 

96 

97 

95 

93 

96 

97 

96 

87 

90 

89 

9  1 

87 

77 

84 

85 

85 

9  1 

89 

86 

86 

83 

87 

87 

88 

91 

91 

89 

I 

MIN 

59 

59 

67 

65 

68 

68 

69 

69 

67 

68 

69 

68 

67 

70 

69 

67 

70 

56 

59 

61 

63 

64 

64 

66 

58 

68 

70 

75 

66 

66 

69 

67 

2 

MASH  1 NGTON 

MAX 

94 

93 

76 

70 

85 

91 

92 

92 

93 

93 

92 

94 

97 

92 

88 

89 

90 

90 

78 

82 

84 

85 

89 

91 

90 

86 

85 

86 

87 

87 

89 

88 

1 

■           ■  ■ 

MIN 

69 

58 

66 

55 

66 

70 

70 

70 

68 

68 

68 

68 

68 

66 

70 

69 

69 

71 

64 

62 

62 

63 

66 

65 

68 

71 

71 

69 

67 

62 

68 

67 

4 

HESI  CENIRAL 

04 

CBRROLLTON 

MAX 

90 

88 

78 

88 

90 

94 

94 

93 

94 

92 

92 

94 

91 

89 

93 

90 

90 

86 

85 

85 

86 

90 

90 

90 

88 

84 

87 

89 

87 

89 

90 

89 

2 

MIN 

68 

68 

66 

68 

67 

66 

67 

70 

68 

65 

64 

65 

65 

66 

66 

70 

69 

68 

53 

64 

6 1 

61 

64 

67 

68 

70 

69 

68 

66 

67 

64 

66 

4 

COLUMBUS  HSO  AP 

MAX 

93 

88 

78 

87 

92 

94 

94 

95 

95 

94 

94 

95 

94 

92 

94 

93 

93 

88 

78 

88 

89 

92 

94 

93 

92 

93 

92 

93 

91 

93 

93 

91 

5 

MIN 

73 

72 

71 

72 

73 

74 

73 

71 

74 

70 

70 

73 

74 

72 

75 

73 

74 

73 

70 

70 

68 

71 

71 

74 

75 

73 

72 

73 

72 

75 

72 

72 

4 

EXPERIMENT 

MAX 

89 

90 

82 

74 

82 

87 

90 

91 

91 

91 

89 

89 

90 

88 

86 

89 

89 

88 

82 

80 

82 

84 

82 

88 

90 

87 

86 

87 

87 

87 

87 

86 

6 

MIN 

71 

71 

66 

57 

67 

70 

72 

70 

70 

67 

67 

70 

68 

69 

70 

71 

70 

70 

65 

65 

65 

64 

65 

70 

71 

71 

71 

70 

68 

69 

69 

68 

7 

GREENVILLE  2  NNH 

MAX 

MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DRY   OF  MONTH 

o 
cr 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

g 

g 

1  0 

I  J 

1 2 

I  3 

1  4 

1  5 

1  6 

I  6 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

LH  ORHNGE 

NBX 
NIN 

90 
67 

87 

80 

92 

90 

91 

92 

9S 

92 

94 

91 

92 

90 

85 

89 

89 

93 

90 

89 

86 

88 

90 

90 

90 

89 

86 

88 

88 

86 

88 

88 

89.3 
68.9 

HBRSHBLLVILLE 

flBX 

niN 

NE  HNON 

MIN 

91 
68 

91 
69 

7S 
66 

87 
67 

88 

67 

93 
69 

95 
69 

93 
68 

94 

68 

94 

66 

92 
65 

94 

67 

91 
68 

89 
68 

90 
69 

92 
69 

91 
69 

85 
68 

82 
63 

84 

67 

88 
63 

91 
64 

92 
66 

89 
68 

88 
70 

87 
70 

87 
69 

92 
69 

89 
68 

91 

70 

92 
66 

89.6 
67.5 

tOLBOIION  1  NE 

HBX 

92 
77 

81 
68 

80 
67 

80 
69 

87 

70 

91 
69 

94 

66 

96 
66 

97 
71 

95 
66 

95 
67 

96 

70 

94 

69 

93 

67 

95 
71 

96 
71 

94 

78 

91 

73 

80 
67 

84 

66 

88 
64 

93 
65 

93 
73 

91 
75 

90 
78 

91 

77 

90 
79 

92 
66 

92 
70 

94 

75 

90.8 
70.3 

rHDrtBSION  2  S 

HBX 
NIN 

93 

ee 

84 

69 

75 
68 

87 
68 

93 
68 

95 
68 

97 
67 

99 
67 

97 
69 

94 

67 

96 
67 

95 
67 

97 
69 

92 
69 

94 

70 

91 
69 

92 
70 

91 
71 

82 
66 

85 
66 

90 
79 

92 
65 

95 
65 

93 
69 

94 

73 

94 

73 

93 
69 

94 

70 

95 
68 

94 

72 

97 
66 

92.3 
68.8 

HEST  POINT 
. 

MBX 
NIN 

92 

92 

87 

77 

87 

89 

92 

94 

95 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

92 

93 

93 

83 

89 

84 

87 

91 

92 

94 

89 

86 

89 

89 

88 

91 

90 . 1 
69.5 

CENIRflL 

05 

niLET 

MAX 

niN 

90 

84 

90 

89 

92 

93 

94 

95 

96 

96 

96 

95 

91 

91 

90 

93 

92 

91 

90 

91 

85 

86 

90 

88 

91 

91 

91 

90 

91.1 
70.6 

COVINGTON 

nflx 
niN 

91 

87 

74 

83 

90 

92 

94 

92 

94 

93 

94 

94 

93 

91 

90 

92 

91 

85 

83 

85 

BB 

90 

93 

92 

88 

87 

89 

90 

89 

91 

93 

89.6 
67.5 

OUBL IN  3  S 

MAX 

niN 

94 

96 

82 

89 

90 

93 

97 

99 

98 

98 

97 

98 

95 

90 

89 

92 

94 

95 

90 

79 

82 

90 

93 

95 

91 

93 

91 

93 

95 

92 

93 

92.4 
64  .6 

EBSTMBN    1  H 

MBX 

niN 

90 

93 

93 

85 

92 

94 

94 

94 

97 

97 

95 

96 

94 

95 

89 

92 

93 

91 

91 

68 

88 

90 

92 

92 

89 

90 

91 

94 

92 

93 

93 

92.2 
69.2 

FORSYTH  6  NNH 

NBX 
MIN 

90 

89 

82 

84 

92 

93 

94 

95 

95 

94 

94 

95 

94 

90 

93 

92 

92 

87 

80 

85 

89 

91 

94 

92 

92 

90 

91 

91 

91 

92 

93 

90.8 
67.8 

HBHtdNSVILLE 

MAX 
MIN 

92 

95 

82 

82 

92 

95 

94 

96 

98 

98 

92 

97 

97 

94 

94 

90 

93 

96 

96 

93 

93 

96 

92 

94 

94 

97 

93.5 
66.1 

IRHINTON   i  HNH 

MBX 
MIN 

89 

88 

84 

86 

91 

94 

92 

91 

95 

96 

94 

91 

93 

94 

92 

95 

98 

95 

90 

92 

91 

92 

90 

95 

94 

95 

91 

87 

91 

90 

92 

91  .9 
68.5 

HBCON  HSO  BP 

MBX 
MIN 

93 

85 

79 

89 

93 

93 

94 

95 

96 

94 

94 

95 

93 

90 

94 

93 

93 

89 

77 

85 

90 

92 

93 

93 

91 

93 

93 

93 

91 

92 

94 

91  .3 
71  .2 

M 1 1  1  c  npc  u  T 1  I  c 
niLLtUUtV ILLt 

MIN 

90 
69 

91 
70 

81 
68 

76 
68 

85 
68 

92 
70 

94 

68 

94 

67 

95 
67 

95 
68 

94 

67 

95 
67 

94 

68 

92 
69 

92 
69 

93 
69 

94 

71 

93 
72 

89 
68 

80 
67 

84 

62 

88 
63 

94 

65 

93 
65 

93 
69 

91 
71 

90 
71 

89 
70 

90 
69 

89 
69 

90.3 
68.1 

tlONTICELLO 

MAX 

92 
69 

93 
70 

87 
67 

73 
68 

82 
68 

89 
69 

92 
70 

93 
70 

94 
69 

94 
68 

93 
69 

94 
68 

91 
69 

92 
69 

93 
70 

92 
70 

94 

71 

92 
69 

88 
65 

89 
64 

88 
66 

87 
65 

91 
68 

92 
69 

92 
70 

90 
69 

88 

70 

87 
59 

89 
70 

88 
70 

90 
69 

90.0 
68.6 

SBNOERSVILLE 

MBX 
MIN 

92 
71 

82 
72 

81 
67 

85 
68 

89 
70 

90 
69 

92 
67 

93 
70 

94 

72 

92 
68 

92 
69 

92 
68 

90 
56 

87 
69 

89 
69 

88 

70 

88 

72 

87 
72 

76 
68 

82 
68 

85 
61 

88 

65 

90 
65 

90 
67 

88 
73 

86 
71 

87 
73 

88 
70 

87 
69 

89 

72 

89 
67 

88.0 
69.0 

SIIOBM 
. 

MBX 
MIN 

91 

83 

70 

85 

90 

92 

93 

93 

93 

93 

96 

93 

92 

89 

91 

90 

92 

82 

80 

84 

86 

89 

90 

91 

86 

87 

90 

91 

90 

91 

92 

88  .8 
68.9 

EAST  CENTRBL 

06 

flPPL ING  2  NH 

MAX 
MIN 

96 

94 

79 

77 

81 

92 

93 

95 

95 

97 

94 

95 

94 

92 

89 

90 

89 

88 

86 

84 

85 

87 

92 

94 

93 

87 

87 

89 

90 

89 

90 

89.8 
64  .  1 

BUGUSIfl  USD  BP 

MBX 
MIN 

92 

80 

83 

88 

92 

93 

93 

94 

95 

94 

95 

93 

91 

90 

91 

92 

91 

84 

82 

83 

88 

90 

92 

90 

87 

88 

90 

91 

91 

91 

91 

89.8 
69.5 

BROOKLET  1  H 

MBX 
MIN 

93 

88 

91 

8S 

89 

92 

94 

96 

95 

94 

92 

93 

87 

87 

88 

92 

92 

92 

78 

85 

87 

90 

90 

85 

89 

89 

90 

90 

89 

92 

91 

89.8 
69.2 

lOUlSVILLE  3  5 

MAX 
MIN 

93 

80 

86 

87 

92 

93 

94 

92 

95 

95 

95 

94 

91 

90 

90 

91 

92 

91 

88 

84 

85 

89 

91 

90 

93 

91 

88 

89 

88 

89 

89 

90.2 
68.0 

BETTER 

MBX 
MIN 

93 
70 

88 

73 

93 
70 

90 
68 

93 

94 

72 

95 
70 

96 

72 

97 
73 

96 
72 

95 
7  1 

95 
72 

91 
7 1 

92 

91 
7  1 

97 
7  1 

97 

94 

86 

87 

90 
68 

93 

93 
69 

91 

92 

92 
70 

92 

93 

94 

7 1 

93 

92 
70 

92.7 
71.1 

ttlOVILLE  EXP  STB 

MAX 
MIN 

9S 
68 

91 
7  1 

94 

67 

96 
67 

89 
67 

90 
70 

92 
70 

94 

67 

96 
7  1 

95 
69 

94 
68 

96 
66 

93 
7  1 

91 
69 

91 
69 

92 
69 

91 
69 

92 
7  1 

89 
67 

82 
67 

63 
68 

89 
63 

91 
66 

94 

68 

95 
7 1 

93 
7 1 

92 
68 

89 
69 

92 

91  .8 
68.5 

niLLEN  <  N 

MAX 
MIN 

93 
65 

87 
7  1 

90 
65 

89 
67 

95 
69 

95 
67 

96 
63 

97 
66 

97 
70 

96 
69 

96 
67 

95 
65 

90 
66 

90 
67 

92 
67 

94 

69 

95 
70 

92 
7  I 

79 

85 
76 

90 

93 

93 
76 

91 
69 

91 
72 

90 
7 1 

89 
73 

92 
70 

91 
67 

91 
69 

92 
66 

91  .8 
69.2 

NEHINCTON  2  NE 

MIN 

91 
73 

91 
76 

91 
73 

89 

72 

90 
76 

92 
73 

94 

72 

93 
72 

96 
74 

91 
74 

92 
72 

91 
72 

88 
72 

82 
74 

88 
74 

89 

73 

99 
74 

92 
73 

90 
71 

85 
72 

86 

72 

90 
70 

90 
71 

85 
74 

88 
73 

90 
72 

89 
74 

89 
76 

88 
74 

89 
74 

90 
73 

89.9 
73.0 

shbinsborq 

MBX 

94 

69 

83 
71 

85 
69 

90 
68 

94 

73 

94 

71 

95 
69 

97 
72 

97 
71 

96 
69 

96 
69 

95 
71 

91 
69 

92 
70 

91 
71 

93 
68 

94 
68 

92 
71 

87 
71 

86 
69 

88 
67 

91 
66 

92 
67 

92 
70 

92 
69 

90 
70 

90 
72 

91 
72 

93 
69 

91 
69 

90 
70 

91  .7 
69.7 

HBRRENTON 

MBX 
MIN 

93 
70 

93 
70 

80 
66 

86 

88 

65 

95 
65 

96 
65 

97 
65 

97 
70 

97 
69 

97 
70 

97 
68 

97 
68 

92 
70 

93 
70 

90 
69 

90 
69 

92 
70 

82 
66 

83 
66 

84 

63 

88 
64 

90 
64 

92 
67 

91 
69 

84 

69 

88 

73 

89 
70 

90 
70 

91 
69 

91 

70 

90.7 
68.0 

MBTNESBORO  2  NE 
. 

MBX 
MIN 

97 
67 

94 

67 

79 
65 

8S 
65 

92 
68 

92 
69 

96 
65 

96 
64 

96 
68 

98 
69 

96 
68 

97 
67 

94 

65 

89 
66 

92 
66 

93 
67 

93 
66 

95 
7 1 

90 
67 

80 
65 

82 
6 1 

82 
6 1 

90 
64 

91 
65 

89 

89 

70 

88 

89 
68 

90 

90 

90 

90.7 
66.4 

SOUIMHEST 

07 

BLBBNT  3  SE 

MBX 
MIN 

96 
72 

94 

72 

85 

72 

92 
70 

91 
69 

92 

70 

94 

69 

96 
70 

94 

69 

95 
68 

94 

66 

95 
68 

96 
69 

93 
69 

88 

71 

91 
69 

95 
70 

94 

71 

90 
70 

97 
73 

88 
69 

91 
70 

92 
69 

91 
69 

85 
72 

89 
72 

91 
70 

90 
69 

92 
70 

92 
70 

92 
70 

92.1 
70.0 

BMERICUS  2  E 

MBX 

niN 

95 
72 

91 
71 

87 
71 

86 
70 

87 
70 

93 
71 

96 
69 

96 
70 

98 
70 

96 
66 

93 
67 

94 

67 

96 
69 

93 
70 

91 
71 

94 

70 

92 
68 

90 
71 

90 
70 

82 
68 

87 
66 

88 
69 

92 
68 

92 
71 

92 
72 

92 
72 

92 
69 

92 
71 

93 
70 

92 
71 

92 
69 

91  .7 

BfllNBRIDCE  5  NNE 

MBX 
MIN 

BLBKELT 

MBX 
MIN 

92 
72 

94 

72 

84 

73 

84 

69 

90 
69 

93 
70 

94 

72 

94 

72 

93 
69 

95 
67 

92 
67 

94 

69 

94 

70 

93 
70 

8B 

72 

es 

72 

93 
72 

90 
71 

91 
70 

93 
70 

81 

73 

90 
72 

87 
70 

69 

70 

92 
71 

90 
71 

91 
70 

90.7 
70.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOMING  STATION  INDEX 


7 


DniLY  TEMPERflTURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 
q; 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

CBMILLB 

MAX 

95 

91 

91 

92 

95 

95 

95 

96 

95 

94 

95 

94 

91 

88 

90 

95 

94 

9 1 

89 

89 

90 

92 

92 

86 

84 

89 

90 

92 

9  3 

92 

92 

91 

.9 

MIN 

7  1 

75 

72 

7  I 

68 

72 

72 

72 

69 

68 

68 

70 

69 

71 

72 

71 

71 

72 

73 

70 

71 

72 

70 

72 

70 

70 

71 

73 

70 

70 

70 

70 

.8 

rni  fin  1 T T  7  F 

MAX 

96 

91 

87 

86 

90 

94 

94 

95 

91 

93 

93 

88 

93 

94 

90 

90 

90 

91 

96 

8  1 

88 

90 

90 

90 

91 

-0 

MIN 

70 

72 

73 

70 

70 

72 

67 

67 

69 

69 

70 

71 

70 

73 

73 

73 

70 

69 

73 

72 

71 

70 

72 

70 

70 

.7 

CU  T  HBER  T 

MAX 

93 

92 

84 

90 

92 

95 

95 

96 

95 

94 

95 

95 

95 

97 

95 

94 

94 

93 

90 

83 

89 

93 

92 

92 

86 

9 1 

90 

9 1 

90 

9 1 

92 

92 

.  1 

MIN 

73 

73 

72 

70 

70 

73 

72 

73 

71 

67 

59 

70 

70 

71 

75 

71 

72 

70 

74 

69 

68 

71 

69 

72 

74 

72 

70 

70 

70 

73 

70 

71 

.  1 

FORT  Gfl I NES 

MAX 

91 

91 

79 

86 

92 

93 

92 

94 

94 

94 

92 

92 

93 

94 

87 

90 

91 

94 

89 

80 

89 

90 

9 1 

90 

87 

89 

88 

90 

90 

92 

9 1 

90 

.2 

MIN 

7  1 

72 

72 

70 

69 

72 

72 

72 

69 

65 

67 

70 

70 

71 

73 

71 

70 

73 

72 

71 

68 

71 

68 

73 

73 

71 

69 

70 

69 

70 

70 

70 

.5 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 

95 

94 

85 

90 

92 

9S 

94 

95 

97 

96 

95 

94 

97 

98 

97 

95 

96 

97 

98 

98 

95 

97 

98 

99 

97 

96 

97 

98 

98 

99 

97 

95 

.8 

MIN 

69 

71 

72 

69 

69 

70 

69 

64 

69 

63 

64 

66 

64 

66 

65 

68 

69 

68 

68 

69 

77 

69 

70 

71 

70 

71 

72 

70 

70 

72 

73 

68 

.9 

MORCdN   1  M 

MAX 

90 

90 

85 

86 

90 

92 

93 

93 

93 

93 

93 

9 1 

9 1 

87 

86 

90 

90 

89 

85 

84 

87 

88 

88 

89 

65 

89 

.2 

M  I  N 

73 

73 

73 

70 

70 

70 

72 

73 

69 

67 

67 

71 

70 

72 

73 

72 

72 

72 

74 

73 

70 

71 

70 

73 

74 

72 

71 

70 

71 

73 

70 

71 

.3 

PLAINS   SH  GO   EXP  STO 

MAX 

91 

91 

86 

85 

86 

90 

92 

93 

95 

95 

92 

96 

93 

92 

89 

91 

89 

69 

88 

81 

87 

87 

90 

90 

67 

89 

87 

89 

91 

90 

91 

89 

.7 

MIN 

73 

72 

69 

70 

69 

71 

71 

71 

71 

66 

68 

69 

68 

71 

73 

72 

72 

72 

7  1 

69 

67 

69 

69 

70 

72 

70 

7 1 

70 

72 

70 

70 

.4 

TH0MR5V1LLE    i  SE 

MAX 

88 

80 

89 

90 

94 

95 

95 

96 

95 

95 

97 

95 

93 

88 

97 

98 

96 

97 

94 

98 

9 1 

90 

90 

88 

88 

89 

89 

90 

92 

92 

93 

92 

.4 

MIN 

73 

74 

7 1 

70 

72 

72 

72 

74 

7  1 

70 

66 

67 

64 

67 

65 

68 

67 

69 

72 

69 

72 

59 

68 

59 

69 

70 

70 

70 

72 

73 

73 

70 

.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

nSHBURN  3  ENE 

MAX 

92 

91 

86 

86 

90 

90 

91 

92 

90 

92 

93 

92 

93 

88 

88 

89 

91 

91 

89 

84 

84 

90 

89 

90 

83 

85 

87 

89 

89 

90 

90 

89 

.2 

MIN 

75 

71 

73 

72 

70 

72 

67 

74 

70 

67 

67 

59 

69 

71 

70 

70 

72 

72 

71 

71 

68 

68 

70 

70 

71 

71 

70 

72 

70 

71 

70 

70 

.5 

C  ORDE  L  E 

MAX 

91 

85 

86 

89 

92 

93 

92 

94 

95 

95 

93 

93 

93 

94 

93 

94 

9 1 

9 1 

87 

85 

9 1 

9 1 

9 1 

90 

9 1 

9 1 

91 

.2 

MIN 

72 

72 

70 

70 

72 

72 

70 

71 

71 

67 

68 

70 

70 

69 

57 

66 

70 

70 

75 

73 

72 

69 

73 

70 

72 

80 

7C 

.8 

DOUGLAS 

MAX 

93 

84 

90 

92 

94 

95 

96 

94 

95 

93 

94 

95 

92 

93 

91 

89 

91 

92 

89 

90 

89 

91 

93 

85 

91 

92 

90 

92 

93 

92 

92 

91 

.7 

MIN 

69 

69 

68 

68 

70 

59 

7  I 

69 

70 

68 

69 

57 

67 

68 

66 

67 

66 

68 

57 

66 

68 

67 

69 

66 

68 

69 

68 

67 

68 

67 

68 

68 

.0 

f I T  ZGERRLO 

MAX 

93 

89 

90 

89 

92 

92 

93 

93 

95 

95 

93 

92 

92 

87 

92 

93 

92 

91 

84 

86 

89 

92 

9! 

90 

87 

91 

91 

93 

92 

92 

92 

91 

.  1 

MIN 

72 

74 

72 

70 

73 

74 

71 

73 

72 

69 

69 

71 

71 

71 

72 

71 

73 

74 

72 

71 

70 

72 

71 

74 

72 

71 

72 

73 

71 

74 

71 

71 

.8 

HOMERVILLE    3  HSH 

MAX 

MIN 

LUMBER  CITT 

MAX 

94 

94 

84 

90 

91 

93 

94 

95 

96 

92 

97 

96 

95 

89 

92 

91 

94 

93 

91 

86 

87 

90 

92 

93 

83 

90 

91 

91 

92 

92 

91 

.6 

MIN 

70 

70 

70 

69 

69 

71 

69 

6B 

70 

70 

68 

68 

67 

68 

7  1 

70 

69 

7  1 

73 

73 

70 

70 

69 

68 

71 

70 

70 

72 

69 

69 

69 

.7 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

91 

82 

92 

93 

92 

93 

93 

95 

93 

94 

93 

92 

91 

91 

92 

94 

92 

89 

90 

89 

89 

89 

90 

83 

89 

86 

88 

91 

91 

91 

91 

90 

.6 

MIN 

70 

73 

70 

68 

69 

69 

69 

71 

69 

67 

67 

69 

67 

67 

70 

69 

72 

71 

72 

74 

70 

70 

69 

73 

70 

70 

69 

69 

70 

72 

69 

69 

.8 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 

90 

85 

90 

92 

92 

93 

93 

94 

94 

94 

91 

91 

93 

93 

93 

92 

93 

91 

92 

83 

88 

90 

90 

90 

89 

90 

90 

92 

92 

91 

92 

91 

.  I 

MIN 

68 

70 

70 

69 

71 

70 

69 

67 

65 

65 

65 

67 

67 

69 

69 

65 

69 

69 

71 

71 

68 

66 

67 

70 

67 

68 

69 

69 

69 

70 

67 

68 

.3 

QUITMAN  2  NH 

MAX 

M  I  N 

TIPTON  EXP  STATION 

MAX 

90 

92 

82 

88 

89 

92 

91 

92 

94 

93 

93 

91 

92 

86 

87 

91 

91 

91 

89 

85 

86 

87 

89 

89 

84 

66 

90 

90 

91 

90 

91 

89 

.  4 

MIN 

71 

72 

72 

71 

70 

73 

70 

74 

70 

68 

69 

70 

70 

72 

71 

71 

73 

74 

73 

73 

69 

7  1 

71 

71 

72 

72 

71 

74 

72 

73 

71 

71 

.4 

VALOOSTA  3  E 

MAX 

86 

82 

66 

92 

89 

94 

93 

94 

94 

92 

93 

87 

93 

89 

92 

89 

92 

91 

69 

68 

89 

90 

89 

88 

89 

90 

85 

93 

92 

93 

93 

90 

.2 

MIN 

67 

72 

69 

69 

69 

69 

70 

57 

65 

65 

63 

55 

69 

68 

65 

65 

68 

69 

72 

71 

68 

65 

68 

71 

69 

69 

71 

72 

69 

71 

68 

68 

.4 

SOUTHEAST  09 

ALMA  PAA  AP 

MAX 

91 

as 

92 

90 

92 

93 

92 

93 

94 

94 

95 

90 

91 

89 

87 

92 

92 

91 

84 

86 

66 

90 

90 

84 

90 

88 

90 

90 

92 

91 

90 

.2 

MIN 

70 

74 

72 

72 

73 

72 

68 

69 

70 

71 

68 

68 

71 

70 

72 

59 

72 

72 

74 

74 

72 

70 

69 

73 

59 

70 

73 

75 

73 

74 

72 

71 

3 

BRUNSH I CK 

MAX 

MIN 

BRUNSWICK  FAR  AP 

MAX 

91 

89 

89 

90 

89 

88 

89 

90 

91 

91 

90 

89 

82 

88 

89 

90 

91 

90 

88 

81 

82 

88 

85 

83 

88 

87 

87 

87 

88 

88 

88 

88 

0 

MIN 

76 

75 

75 

74 

81 

79 

78 

77 

75 

77 

75 

76 

75 

75 

75 

74 

78 

76 

75 

75 

74 

71 

70 

76 

74 

74 

81 

8 1 

80 

80 

80 

76 

2 

FLEMING 

MAX 

91 

90 

90 

88 

90 

91 

93 

94 

94 

92 

90 

91 

90 

85 

88 

88 

92 

93 

88 

85 

84 

89 

89 

86 

68 

86 

89 

89 

89 

88 

88 

89 

4 

MIN 

69 

74 

70 

70 

71 

68 

70 

68 

69 

70 

68 

68 

72 

72 

68 

68 

70 

73 

73 

72 

70 

68 

66 

70 

70 

70 

69 

70 

70 

69 

70 

69 

8 

FOLKSTON  9  5h 

MAX 

89 

92 

93 

92 

93 

95 

94 

94 

95 

95 

93 

90 

88 

90 

88 

93 

93 

95 

95 

84 

87 

88 

91 

88 

90 

91 

91 

90 

90 

90 

90 

91 

2 

MIN 

68 

70 

70 

70 

72 

71 

72 

72 

69 

68 

67 

68 

70 

68 

70 

69 

59 

70 

72 

72 

71 

69 

68 

72 

7 1 

69 

7  I 

7  1 

72 

72 

7  1 

70 

1 

FORT  STEWART 

MAX 

94 

92 

94 

90 

91 

92 

94 

95 

•& 

94 

94 

92 

89 

85 

88 

90 

93 

93 

90 

86 

86 

92 

91 

67 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

90 

90 

g 

MIN 

69 

72 

71 

70 

73 

71 

70 

71 

71 

70 

70 

60 

70 

71 

70 

70 

71 

72 

72 

70 

69 

69 

68 

7  1 

70 

7  1 

72 

72 

72 

7  1 

7  1 

70 

3 

GLENNV I LLE 

MAX 

93 

91 

92 

95 

95 

98 

97 

96 

97 

95 

95 

92 

90 

89 

89 

89 

92 

88 

89 

66 

68 

91 

91 

81 

91 

90 

90 

92 

91 

91 

90 

91 

MIN 

70 

73 

7  1 

72 

73 

72 

73 

71 

73 

71 

70 

70 

7  1 

71 

72 

69 

69 

68 

69 

72 

70 

59 

68 

73 

70 

70 

7  I 

62 

7  I 

69 

70 

70 

4 

JESUP  8  S 

MAX 

94 

94 

95 

92 

91 

93 

93 

95 

95 

96 

92 

91 

90 

90 

88 

93 

94 

94 

94 

83 

84 

90 

90 

87 

92 

92 

91 

91 

90 

90 

90 

91 

MIN 

59 

71 

64 

67 

58 

66 

66 

67 

66 

66 

64 

65 

67 

57 

58 

66 

67 

70 

7  1 

70 

69 

65 

63 

69 

68 

67 

67 

67 

67 

68 

66 

67 

1 

NAmuNTR 

MAX 

90 

92 

92 

91 

91 

93 

94 

93 

94 

94 

94 

91 

90 

89 

90 

91 

92 

92 

89 

88 

69 

89 

90 

88 

89 

90 

89 

89 

91 

90 

90 

90 

Q 

MIN 

68 

70 

67 

68 

69 

67 

68 

67 

69 

65 

65 

65 

66 

67 

68 

68 

67 

69 

7  I 

69 

68 

67 

69 

69 

71 

69 

70 

72 

72 

72 

70 

68 

5 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

90 

89 

88 

89 

89 

88 

89 

90 

89 

90 

89 

89 

85 

88 

89 

90 

89 

90 

89 

79 

80 

86 

87 

85 

87 

87 

88 

87 

87 

88 

87 

87 

6 

MIN 

73 

75 

74 

72 

78 

75 

74 

72 

73 

74 

71 

72 

72 

72 

72 

71 

75 

72 

72 

72 

72 

68 

71 

74 

72 

73 

72 

80 

75 

75 

77 

73 

2 

SAVANNAH  HSO  AP 

MAX 

93 

91 

90 

89 

90 

92 

93 

93 

96 

91 

92 

91 

88 

82 

88 

88 

93 

92 

82 

85 

86 

90 

90 

85 

88 

64 

89 

89 

88 

89 

89 

89 

2 

MIN 

72 

75 

72 

72 

75 

73 

72 

72 

74 

74 

72 

72 

72 

74 

74 

72 

74 

74 

73 

72 

72 

70 

71 

74 

73 

74 

74 

75 

74 

74 

73 

73 

0 

SURRENCT  2  HNH 

MAX 

92 

91 

92 

91 

91 

94 

95 

95 

95 

95 

93 

92 

88 

89 

66 

93 

91 

92 

92 

86 

88 

90 

91 

66 

91 

88 

91 

92 

90 

91 

90 

91 

I 

MIN 

67 

72 

67 

67 

58 

67 

65 

68 

68 

66 

64 

65 

66 

66 

68 

65 

70 

72 

68 

72 

70 

66 

66 

71 

70 

68 

69 

71 

68 

71 

68 

68 

0 

HfirCROSS  4  NE 

MAX 

90 

93 

91 

93 

95 

95 

96 

95 

98 

99 

98 

95 

92 

69 

92 

92 

94 

93 

94 

87 

88 

86 

91 

94 

83 

94 

92 

92 

92 

94 

93 

92 

6 

MIN 

70 

70 

69 

69 

71 

70 

68 

68 

69 

68 

66 

66 

68 

69 

69 

58 

68 

70 

70 

73 

72 

67 

61 

51 

71 

70 

70 

71 

72 

72 

70 

68 

9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

CEOROin 

OUOUSI  1977 


STRT ION 

DEPTH 

1C 

DAT 

OF  MONTH 

UI 

u 

1 

? 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

1 3 

14 

15 

16 

1  7 

la 

19 

2\ 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

a 
a 

CRLHOUN  EXP  SIBIION 

1  IN  1 

4 

MBX 

67 

90 

91 

86 

87 

89 

90 

90 

86 

84 

85 

89 

91 

64 

61 

62 

64 

80 

61 

85 

66 

82 

64 

83 

86 

68 

62 

64 

65 

67 

65 

85 

.6 

fllN 

76 

77 

79 

7B 

79 

79 

79 

80 

76 

76 

76 

76 

78 

79 

79 

79 

79 

76 

76 

76 

75 

75 

76 

72 

77 

77 

76 

77 

77 

78 

77 

77 

.2 

EXPERIMENI 

(INI 

2 

MBX 

95 

9S 

86 

78 

86 

90 

96 

102 

103 

103 

96 

96 

96 

9; 

91 

101 

98 

98 

94 

8/ 

81 

9; 

93 

9e 

98 

9; 

9' 

9: 

95 

9! 

9! 

94 

.3 

76 

76 

76 

75 

76 

72 

76 

75 

4 

MAX 

93 

95 

83 

76 

85 

90 

94 

99 

100 

99 

92 

96 

94 

91 

95 

97 

95 

95 

91 

80 

85 

90 

92 

95 

95 

91 

91 

91 

93 

95 

96 

92 

.1 

niN 

77 

76 

74 

74 

75 

75 

79 

79 

79 

77 

76 

76 

78 

79 

80 

80 

78 

77 

76 

74 

74 

75 

76 

76 

79 

79 

78 

76 

77 

79 

79 

77 

.  1 

8 

90 

82 

78 

6 1 

84 

67 

92 

92 

90 

87 

9C 

92 

90 

91 

8S 

6C 

82 

86 

8S 

8S 

9C 

8" 

8" 

6' 

8E 

9C 

9C 

67 

niN 

77 

80 

78 

75 

78 

77 

78 

60 

82 

62 

6? 

81 

62 

82 

62 

82 

86 

82 

79 

78 

78 

77 

78 

80 

62 

82 

81 

81 

81 

81 

82 

80 

.2 

MOHK I N5V I L  LE 

1  IN  1 

4 

90 

98 

86 

88 

94 

1  04 

1  04 

1 06 

1  0  4 

I  04 

1 05 

I  0 1 

1 06 

1  OE 

85 

9? 

1  oc 

1 02 

1 02 

97 

96 

10; 

1 0 1 

10: 

9? 

1 02 

99 

•  6 

nlN 

78 

77 

76 

74 

75 

73 

73 

82 

81 

81 

78 

62 

85 

65 

76 

76 

62 

82 

82 

64 

62 

82 

62 

82 

81 

82 

79 

.8 

MIDVILLE  EXP.  STATION 

1  INI 

4 

93 

63 

90 

1 0 1 

1 0 1 

1 03 

1 02 

99 

93 

93 

92 

90 

8S 

93 

94 

92 

94 

92 

8? 

94 

94 

•  0 

"IN 

93 

89 

82 

72 

75 

78 

79 

81 

81 

85 

79 

76 

77 

78 

80 

74 

76 

77 

79 

79 

76 

77 

76 

79 

.3 

PLAINS  SH  GB  EXP  SIR 

(IN) 

4 

HBX 

91 

91 

86 

6S 

86 

90 

92 

93 

95 

95 

92 

96 

93 

92 

89 

91 

89 

89 

86 

81 

87 

87 

90 

90 

87 

69 

87 

89 

91 

90 

95 

89 

.9 

niN 

73 

72 

69 

70 

69 

71 

71 

71 

71 

66 

68 

69 

68 

71 

73 

72 

72 

72 

71 

69 

67 

69 

69 

70 

74 

72 

70 

71 

70 

72 

81 

70 

.7 

TIFTON  EXP  SinnON 

1  IN  1 

2 

nflx 

95 

98 

86 

91 

98 

95 

95 

102 

110 

108 

109 

96 

104 

92 

91 

96 

99 

105 

99 

88 

90 

90 

93 

95 

85 

69 

92 

91 

95 

100 

101 

96 

.2 

niN 

78 

76 

75 

75 

76 

76 

76 

77 

79 

80 

77 

76 

77 

77 

76 

75 

74 

77 

78 

77 

75 

75 

77 

77 

77 

75 

75 

76 

77 

78 

79 

76 

.5 

4 

MBX 

90 

92 

82 

86 

91 

90 

90 

97 

103 

100 

101 

92 

97 

66 

86 

89 

93 

99 

93 

85 

85 

87 

89 

90 

83 

86 

87 

90 

95 

97 

98 

91 

.3 

niN 

76 

76 

76 

7S 

76 

76 

75 

77 

79 

80 

76 

77 

78 

77 

75 

75 

74 

76 

77 

76 

75 

75 

76 

77 

76 

76 

80 

75 

77 

77 

78 

76 

.5 

8 

MSX 

B9 

90 

84 

85 

89 

88 

89 

95 

98 

96 

99 

92 

95 

87 

85 

87 

91 

95 

91 

84 

84 

86 

88 

69 

83 

66 

66 

67 

93 

93 

95 

89 

7 

MIN 

78 

80 

78 

78 

78 

78 

79 

80 

82 

83 

81 

80 

81 

80 

79 

78 

78 

79 

81 

78 

78 

78 

79 

60 

76 

78 

78 

76 

80 

80 

80 

79 

.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


DAY   OF  MONTH 

5 1 H  T ION 

5  !>:  li 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1 5 

1  6 

1  7 

1 8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■      ■  ■ 

NORIHHESt  01 

niLnTOONn  can  2 

EVAP 

.16 

.26 

.22 

.13 

.17 

.19 

.24 

.15 

.16 

.28 

.27 

.06 

.33 

.i; 

.21 

.01 

.14 

.11 

.19 

.18 

.n 

.15 

.15 

.13 

.2C 

.  1 3 

.IE 

.16 

.2e 

.22 

5.58B 

NINO 

6 

21 

52 

43 

36 

36 

21 

19 

27 

28 

29 

29 

34 

30 

33 

21 

20 

le 

IS 

2S 

IS 

4S 

62 

3 

29 

34 

3 

672 

CflLHOUN  EXP  STRTION 

.25 

.2' 

.2f 

.2" 

.2( 

.21 

.  2 ; 

.2' 

.25 

.  32 

.16 

.22 

.13 

.  -ic 

.12 

.25 

.  1 5 

.26 

.22 

.  1 C 

,2 

.  1  7 

.  1 1 

.26 

.  32 

.  32 

.25 

.2 

7.04 

WIND 

21 

3: 

si 

51 

46 

3( 

27 

17 

11 

IE 

23 

17 

31 

22 

18 

22 

25 

3C 

20 

19 

22 

le 

2S 

23 

2S 

30 

37 

35 

28 

IC 

12 

81  1 

MAX 

97 

100 

93 

92 

96 

98 

97 

93 

95 

98 

101 

101 

96 

94 

95 

95 

ee 

94 

95 

94 

94 

96 

95 

95 

98 

ee 

94 

94 

92 

95 

9S 

95.4 

niN 

75 

74 

70 

72 

75 

75 

77 

76 

71 

72 

73 

75 

76 

75 

75 

77 

75 

74 

70 

70 

68 

72 

7 

7 

75 

74 

74 

73 

72 

7; 

74 

73.3 

•       ■  • 

NORTH  CENIRHL  02 

U  OF  Gfl  PLT  SCIENCE  FM 

E  VAP 

.  34 

.  35 

.OS 

.  1  ( 

.  2E 

.  34 

.25 

.  1 ' 

.  2( 

.21 

.3; 

.  3C 

.25 

.22 

.24 

.23 

- 

.  12 

.21 

.22 

.21 

.25 

.2' 

.  I ; 

.27 

.  1  9 

.2 

.22 

.2 

.21 

7 .25B 

MING 

43 

49 

51 

55 

31 

30 

47 

3! 

38 

56 

35 

39 

so 

so 

48 

58 

73 

66 

78 

30 

40 

30 

36 

4 

45 

72 

76 

62 

56 

46 

4 

1519 

HAX 

94 

94 

71 

84 

92 

99 

99 

94 

97 

96 

lOG 

100 

97 

95 

95 

96 

95 

90 

87 

85 

91 

94 

93 

96 

89 

87 

93 

9 

91 

95 

95 

92.7 

HIN 

72 

70 

68 

66 

73 

75 

75 

75 

71 

71 

74 

74 

72 

71 

72 

73 

71 

72 

65 

72 

68 

70 

73 

72 

73 

72 

72 

72 

71 

72 

7: 

71  .7 

•      •  • 

HE5I  CENTRAL  at 

EXPER I nEN  T 

EVAP 

.26 

.oc 

.  1 5 

.  1 E 

.26 

.  3[ 

.  35 

.27 

.2' 

.19 

.20 

.23 

.34 

.28 

.01 

.  1  4 

.25 

.  25 

.21 

.  1 5 

.  2 

.2 

.  2E 

HINO 

Ie 

26 

4  1 

31 

16 

21 

2E 

21 

19 

2! 

29 

28 

27 

30 

20 

16 

26 

42 

2E 

12 

8 

12 

li 

24 

r 

22 

36 

33 

26 

2! 

n 

^742 

nflx 

97 

99 

84 

77 

90 

94 

97 

101 

101 

99 

98 

99 

95 

94 

97 

100 

96 

93 

87 

87 

91 

97 

96 

95 

97 

92 

93 

94 

94 

95 

95 

94  .3 

niN 

7S 

74 

69 

66 

70 

73 

75 

74 

74 

70 

70 

72 

73 

71 

73 

73 

72 

72 

69 

68 

69 

72 

72 

73 

73 

74 

74 

73 

71 

7 

72 

71  .9 

CENTRAL  05 

AlLEt 

EVAP 

.10 

.10 

.18 

.16 

.23 

.17 

.35 

.18 

.22 

.25 

.29 

.25 

.18 

.17 

.15 

.20 

.24 

.17 

.12 

.22 

.14 

.16 

.18 

.28 

.02 

.21 

.20 

.30 

.23 

.16 

.25 

6.10 

HINO 

13 

7 

19 

15 

16 

19 

5 

14 

15 

17 

27 

21 

56 

22 

30 

19 

■ 

■ 

• 

66 

12 

20 

g 

16 

1  3 

35 

20 

12 

23 

54  1 

•        •  • 

SOUTH  CENTRAL  08 

TIFTON  EXP  STATION 

Is 

.14 

.15 

.20 

.27 

.27 

UINC 

4S 

4; 

5' 

3f 

3: 

3t 

2' 

i; 

2E 

2E 

2: 

31 

46 

42 

35 

44 

47 

5C 

24 

2' 

2- 

i: 

41 

5! 

3' 

45 

el 

9( 

1! 

ei 

1269 

MAX 

96 

100 

85 

91 

96 

96 

98 

99 

102 

99 

100 

98 

98 

89 

90 

95 

99 

99 

92 

89 

93 

94 

95 

95 

84 

90 

94 

93 

95 

95 

96 

94  .7 

niN 

72 

72 

72 

71 

71 

73 

74 

74 

74 

71 

71 

70 

72 

72 

71 

71 

72 

73 

73 

73 

69 

69 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

71  .6 

SOUTHEAST  09 

SAVANNAH  hSO  AP 

EVAP 

•  25 

.30 

.19 

.16 

.17 

.28 

.33 

.26 

.30 

.22 

.22 

.26 

.23 

.10 

.17 

.16 

.19 

.31 

.13 

.30 

.27 

.24 

.18 

- 

.16 

.06 

.26 

.34 

.20 

.25 

.28 

7  .018 

HINO 

67 

91 

50 

45 

43 

37 

36 

33 

43 

39 

28 

33 

42 

24 

21 

37 

75 

82 

45 

63 

69 

32 

43 

29 

51 

36 

65 

64 

77 

73 

67 

1580 

MAX 

9e 

94 

92 

92 

92 

99 

101 

98 

101 

96 

97 

96 

93 

67 

91 

90 

97 

96 

79 

68 

90 

94 

94 

86 

92 

ee 

95 

95 

92 

97 

94 

93.4 

MIN 

72 

74 

74 

72 

75 

74 

73 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

75 

75 

72 

72 

73 

73 

72 

71 

70 

70 

74 

71 

74 

73 

74 

73 

73 

73 

73.0 
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STRTION  INDEX 


STRTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRfllNflGE  I 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

ELEVRTION 

OBSERVPr ION 
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49 

84 
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02 
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H 
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01 
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84 

43 
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48 
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4 

34 

03 

85 
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CEDRRTOWN 
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34 

0  I 

85 

1  5 

785 
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8R 
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02 
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3 

34 

27 

83 

49 

1  345 

c 

MRS.  FANNIE  M.  0  KELLEY 

CLEVELAND 

2006 

02 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

45 

I  570 

8fi 

MISS  MARY  LOU  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

10 

84 

46 

153 

8R 

8fi 

H 

PCnDPTn      cr*DCCTDV  PnMM 

UtUKUIH   rURfcblKY  LUMn 

COLUMBUS  WSO  AP 

R 

2166 

04 

M  1  1  c  p  n  r*  [T  IT 

MUbLObtt 

3 

32 

31 

84 

56 

385 

M  I  0 

MID 

c 

HJ 
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COMMERCE  4  NNW 
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02 

1  n  p  1/  c  fi kl 
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1  0 

34 
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83 

29 
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7A 

7A 

H 

PI  TV     r>  c     pnMkiiPOPP     itTD  oi 
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2238 

07 

T  Lj  n  M  n  c 

8 

31 

0  1 

83 

52 
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c 

p         11        iTii    ikiPTr*ki  ID 

L.    W.    tLLlNOION.  JR. 

CORDELE 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

DO 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

lRISP  CO.   POWER  COMM. 

CORNEL  I  A 

2283 

03 

HflBERSHflM 

14 

34 

31 

83 

32 

I  470 

6P 

7A 

H 

MRS.   dOoBIE   C.  foster 

COV I NGTON 

2318 

05 

kt  cr  1  1  T  kl 

Nt  W I  UN 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

8A 

H 

JACK   L.  CHAPMAN 

GUMMING 

2408 

02 

C  n  D  C  V  T  LJ 

r  UKo  Y 1 H 

3 

34 

12 

84 

08 

1  320 

8A 

nILtb  M.  WULrfc 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

8fl 

MRS.   AZLEE  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

DRHLONEGfi 

2475 

02 

1    1  1  k4  o      I  kj 

LUMPKIN 

3 

34 

32 

83 

59 

1  430 

7A 

7fi 

H 

MDC        inc    II  iinnriiinDn 
MKb-    jut   W.  WUUUWHKU 

DRHLONEGA  3  NNW 

2479 

02 

LUMPK I N 

12 

34 

35 

84 

DO 

1  390 

L 

JHME5  E.  rORTNER 

DALLAS  7  NE 

2485 

01 

PAULD I NG 

5 

33 

59 

84 

45 

1  100 

7A 

7A 

c 

H 

L   DOUGLAS  GRIFF  I  (H 

DALTON 

2493 

01 

WH 1 1 Er 1 t LU 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

8A 

8A 

H 

MDP      Pklkir^      P  l^klPDPIlC 

MKb   RNNH   U  HNUKtWb 

DANVILLE 

2532 

05 

T  1  1  T  P  P>  P 

TW I GG5 

10 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

t ARL    T  .    bn 1 T  H 

DAWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

25 

355 

7A 

GEORGE  H.  CHARTIER 

DflWSONVILLE 

2578 

02 

DAWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

I  370 

7A 

c 

MRS.    THELMA  F.  COX 

DOCTORTOWN   1  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7R 

R.   C.  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

: 

ROY  fl  HILL 

DONRLSONVILLE    1  S 

2736 

07 

c  c  M  r  kl  r\  1  c 

0 1 M 1 NUL  t 

6 

31 

01 

84 

53 

I  35 

8fi 

DnOCDT     D  QDMCTDnKlP 

KUbtK 1    r .    HKnb 1 KUNU 

DOUGLAS 

2783 

08 

COFFEE 

I  3 

31 

31 

82 

50 

225 

7A 

7A 

H 

JOHNNY   S  PHILLIPS 

DOUCLHSVILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8fl 

LEONA  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

I  1 

32 

35 

81 

43 
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8R 

WARREN  W.  WYRNT 
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5P 

7R 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State, 

DIMENSIONAL  UNITS;     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes'  table,   "Daily  Pi-ecipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19^1-1970. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAtiES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

  "  feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,   direction  unknown.     Type  of  thermo- 

meters unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph.  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph,   Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  fu.l  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
.   Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5- ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.   MARY     16-SUWANNEE     17- TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   S5.55  additional  for  foreign  mailing;  40C  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:     Publications . 
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86 

64 

81 

82 

76 

86 

88 

80 

85 

85 

79 

8  1 

81 

8  1 

84 

83 

85 

79 

76 

78 

67 

82 

.9 

MIN 

70 

66 

67 

7  1 

67 

70 

70 

59 

55 

55 

62 

58 

6  1 

66 

66 

67 

69 

68 

66 

66 

59 

54 

55 

63 

65 

64 

64 

62 

55 

56 

64 

CRLHOUN  EXP  STRTION 

MAX 

94 

92 

93 

90 

91 

88 

83 

86 

68 

87 

64 

82 

84 

87 

86 

88 

85 

83 

84 

82 

83 

64 

79 

78 

77 

70 

84 

.9 

niN 

67 

65 

63 

67 

70 

69 

70 

69 

65 

71 

61 

53 

55 

65 

64 

68 

59 

68 

65 

65 

56 

53 

57 

61 

63 

61 

64 

57 

50 

59 

6  3 

.  3 

CflRTERSVlLLE 

MBX 

90 

92 

91 

89 

91 

88 

84 

62 

90 

B9 

88 

86 

88 

89 

90 

86 

82 

83 

85 

84 

82 

85 

87 

84 

33 

31 

81 

79 

76 

75 

85 

.3 

MIN 

68 

63 

S4 

69 

68 

68 

70 

69 

63 

69 

61 

53 

66 

55 

65 

58 

59 

67 

65 

65 

58 

52 

66 

65 

69 

61 

64 

59 

51 

52 

63 

CEDPR  TOHN 

MBX 

90 

93 

92 

86 

88 

85 

78 

81 

88 

85 

B3 

65 

67 

87 

88 

89 

86 

65 

80 

83 

82 

83 

36 

83 

85 

79 

78 

80 

74 

68 

83 

.9 

MIN 

66 

63 

65 

72 

70 

68 

7  1 

69 

65 

72 

62 

54 

69 

67 

64 

67 

70 

68 

67 

66 

58 

S3 

53 

64 

65 

68 

65 

58 

53 

60 

64 

.  6 

OOLLfiS  t  NE 

MBX 

91 

69 

90 

91 

81 

89 

85 

83 

60 

67 

83 

81 

83 

85 

87 

89 

61 

81 

85 

83 

8  1 

61 

32 

85 

83 

84 

77 

79 

79 

66 

83 

.4 

MIN 

6S 

63 

53 

55 

68 

69 

69 

70 

64 

65 

S3 

54 

56 

54 

65 

65 

68 

68 

65 

65 

59 

52 

5  I 

53 

63 

63 

63 

61 

51 

55 

62 

.  0 

DfiL  TON 

MBX 

92 

90 

91 

93 

84 

87 

85 

74 

64 

89 

86 

60 

83 

78 

85 

87 

78 

82 

87 

76 

80 

80 

83 

84 

82 

81 

75 

77 

77 

63 

82 

.6 

MIN 

68 

65 

64 

68 

68 

70 

68 

68 

67 

67 

58 

55 

55 

65 

66 

55 

69 

58 

69 

55 

61 

58 

57 

61 

62 

64 

65 

60 

53 

53 

63 

LH  FBTETTE 

MBX 

92 

90 

95 

98 

90 

85 

85 

75 

86 

90 

85 

61 

84 

85 

87 

88 

82 

86 

88 

76 

84 

80 

83 

85 

82 

30 

80 

77 

60 

67 

84 

.2 

M I  N 

67 

64 

S3 

65 

68 

66 

69 

70 

65 

70 

56 

55 

55 

66 

67 

68 

69 

66 

66 

65 

55 

54 

57 

58 

58 

63 

65 

55 

51 

55 

62 

.4 

ROKE 

MBX 

90 

93 

94 

90 

88 

85 

81 

83 

87 

85 

84 

84 

87 

87 

87 

79 

83 

85 

82 

82 

81 

82 

83 

32 

83 

77 

77 

79 

72 

69 

83 

.4 

MIN 

66 

63 

63 

69 

69 

68 

70 

68 

65 

71 

59 

52 

69 

66 

65 

69 

68 

66 

65 

66 

58 

53 

53 

62 

64 

62 

64 

63 

52 

59 

63 

.7 

ROME  MSO  PP 

MBX 

92 

94 

94 

85 

91 

85 

80 

87 

69 

86 

85 

85 

87 

88 

88 

89 

88 

87 

79 

85 

82 

84 

86 

86 

85 

80 

80 

80 

68 

73 

84 

.9 

MIN 

66 

65 

66 

70 

72 

69 

72 

69 

67 

69 

59 

54 

68 

67 

55 

68 

69 

64 

66 

66 

59 

55 

59 

63 

66 

52 

65 

60 

S3 

59 

64 

.5 

NORTH  CENTRfiL 

02 

flLPHPRETTP  5  SSH 

MBX 

90 

90 

90 

69 

82 

87 

85 

83 

80 

64 

85 

82 

81 

83 

85 

88 

60 

81 

83 

81 

81 

80 

81 

83 

81 

84 

75 

81 

77 

68 

82 

.7 

MIN 

66 

62 

62 

64 

55 

68 

67 

69 

52 

61 

6  1 

56 

56 

57 

64 

64 

66 

66 

65 

64 

59 

53 

53 

56 

SO 

62 

51 

SO 

51 

51 

5 1 

.0 

PTMEN5  WSO  PP 

MBX 

88 

87 

88 

81 

83 

88 

84 

77 

85 

86 

61 

81 

64 

86 

88 

80 

78 

83 

79 

85 

84 

80 

82 

82 

86 

83 

84 

82 

74 

67 

82 

.5 

MIN 

59 

67 

66 

69 

70 

7  1 

71 

69 

68 

70 

66 

SO 

67 

72 

70 

70 

70 

70 

68 

66 

62 

63 

6  1 

62 

64 

66 

65 

61 

53 

50 

66 

.2 

PTLPNTP   HSO  PP 

MBX 

87 

87 

87 

81 

85 

85 

82 

80 

85 

85 

84 

81 

85 

85 

87 

81 

82 

86 

81 

83 

81 

82 

83 

81 

84 

76 

32 

80 

68 

69 

82 

.  1 

MIN 

68 

67 

68 

68 

69 

69 

70 

59 

56 

59 

52 

SO 

67 

59 

67 

70 

68 

68 

65 

64 

62 

56 

62 

62 

64 

63 

62 

60 

55 

S3 

64 

.  9 

BLPIRSVILLE  EXP  STP 

MBX 

87 

84 

85 

86 

62 

85 

84 

75 

80 

83 

82 

78 

75 

74 

82 

81 

76 

77 

80 

81 

78 

77 

80 

32 

78 

79 

75 

77 

72 

67 

79 

.4 

MIN 

63 

57 

56 

59 

63 

54 

65 

67 

62 

S 1 

57 

5 1 

60 

60 

6  1 

64 

64 

6 1 

58 

59 

56 

5 1 

52 

55 

58 

56 

59 

57 

44 

45 

58 

.2 

BLUE  RIDCE 

MPX 

90 

86 

88 

89 

84 

88 

84 

79 

82 

84 

84 

78 

80 

81 

83 

84 

76 

78 

80 

76 

78 

78 

82 

82 

78 

79 

76 

70 

74 

68 

80 

.6 

MIN 

64 

62 

60 

6 1 

65 

56 

66 

57 

64 

54 

56 

50 

60 

64 

62 

68 

66 

63 

61 

63 

56 

54 

56 

59 

62 

60 

66 

57 

46 

56 

60 

.8 

COMMERCE  4  NNW 

MPX 

88 

93 

91 

89 

90 

86 

89 

86 

83 

85 

88 

84 

83 

86 

87 

78 

77 

84 

68 

97 

90 

84 

86 

93 

84 

60 

85 

79 

73 

72 

84 

.7 

MIN 

70 

68 

60 

67 

67 

68 

67 

65 

64 

55 

SO 

64 

65 

67 

69 

67 

66 

64 

65 

70 

61 

64 

67 

55 

66 

54 

64 

58 

61 

62 

65 

.0 

DPHLONEGfi 

MPX 

88 

86 

86 

87 

82 

85 

67 

79 

78 

64 

83 

80 

77 

76 

82 

84 

76 

78 

83 

82 

60 

80 

78 

79 

79 

81 

79 

78 

68 

80 

.9 

MIN 

67 

64 

63 

63 

65 

66 

66 

68 

63 

63 

60 

59 

58 

63 

64 

64 

66 

66 

63 

6 1 

57 

52 

53 

59 

60 

62 

59 

51 

50 

6 1 

.  4 

CPINESVILLE 

MBX 

88 

87 

87 

88 

81 

84 

84 

79 

78 

62 

83 

80 

78 

79 

82 

84 

76 

78 

81 

80 

SI 

80 

77 

78 

79 

80 

75 

79 

78 

68 

80 

.5 

MIN 

69 

66 

65 

56 

67 

69 

68 

68 

64 

67 

63 

59 

63 

65 

66 

67 

58 

6B 

67 

S3 

58 

60 

60 

60 

63 

63 

64 

63 

52 

58 

64 

.0 

HELEN  I  E5E 

84 

86 

86 

81 

83 

85 

79 

76 

84 

62 

81 

76 

74 

83 

60 

74 

77 

80 

80 

80 

82 

77 

79 

77 

80 

77 

80 

79 

75 

79 

.4 

MIN 

64 

60 

58 

62 

66 

65 

67 

68 

63 

S3 

SO 

54 

57 

63 

64 

52 

58 

64 

59 

61 

54 

55 

57 

58 

61 

58 

55 

56 

47 

57 

60 

.2 

JBSPER  1  NNH 

MPX 

66 

69 

88 

82 

85 

63 

79 

81 

85 

65 

61 

78 

81 

84 

85 

78 

61 

85 

80 

80 

80 

81 

80 

80 

33 

78 

80 

77 

67 

65 

80 

.9 

66 

S3 

SO 

55 

65 

65 

66 

67 

64 

68 

58 

55 

64 

62 

61 

66 

66 

65 

62 

60 

54 

S3 

56 

62 

63 

59 

il 

60 

49 

61 

.3 

U  OF  Gfl  PLT  SCIENCE 

FM 

MBX 

90 

68 

88 

88 

86 

90 

85 

82 

86 

87 

83 

83 

85 

88 

91 

78 

77 

82 

77 

84 

64 

85 

33 

84 

86 

82 

85 

81 

61 

84 

.0 

MIN 

68 

65 

66 

69 

68 

70 

71 

70 

67 

68 

64 

59 

65 

68 

67 

69 

69 

68 

67 

64 

62 

60 

60 

61 

65 

65 

63 

63 

52 

59 

65 

1 

HINDER  1  S5E 

MBX 

68 

67 

67 

85 

84 

86 

86 

80 

65 

64 

84 

79 

85 

88 

85 

82 

85 

66 

67 

85 

86 

83 

84 

82 

81 

30 

82 

30 

80 

72 

83 

6 

MIN 

67 

65 

6S 

60 

67 

59 

69 

70 

63 

64 

62 

60 

64 

67 

68 

F8 

69 

69 

66 

66 

69 

67 

66 

67 

65 

65 

69 

60 

5  3 

54 

65 

1 

NORTHEfiST 

03 

CLPTTON  I  SSH 

MBX 

85 

84 

85 

86 

81 

87 

83 

75 

77 

81 

82 

79 

75 

83 

83 

73 

77 

80 

77 

82 

80 

31 

30 

79 

78 

79 

82 

80 

77 

65 

79 

9 

MIN 

63 

60 

58 

59 

S3 

61 

65 

65 

61 

59 

55 

50 

52 

60 

62 

62 

65 

60 

57 

56 

54 

53 

57 

57 

57 

55 

5 1 

48 

54 

57 

4 

CORNEL  I P 

MBX 

86 

88 

88 

87 

85 

85 

75 

76 

85 

85 

82 

80 

76 

83 

81 

76 

85 

84 

82 

85 

62 

30 

79 

78 

82 

78 

80 

82 

77 

81 

2 

MIN 

68 

63 

61 

67 

67 

68 

69 

67 

63 

64 

59 

59 

54 

65 

66 

67 

64 

64 

62 

6 1 

55 

62 

S3 

58 

60 

6 1 

56 

56 

56 

61 

9 

ELBERTON  2  N 

MPX 

90 

89 

90 

86 

87 

91 

88 

83 

87 

88 

86 

82 

86 

88 

89 

81 

80 

86 

83 

86 

65 

83 

84 

83 

88 

85 

86 

83 

79 

85 

2 

MIN 

63 

59 

60 

65 

67 

64 

65 

63 

65 

62 

61 

54 

55 

67 

64 

67 

67 

66 

62 

61 

55 

55 

52 

54 

58 

65 

58 

55 

46 

57 

60 

4 

HPRTHELL 

MBX 

90 

90 

90 

86 

89 

88 

80 

80 

85 

66 

64 

80 

81 

84 

85 

80 

86 

63 

84 

87 

85 

82 

82 

84 

82 

34 

82 

85 

80 

72 

63 

9 

M I N 

69 

69 

59 

70 

70 

69 

69 

69 

66 

69 

64 

62 

64 

67 

68 

70 

58 

67 

57 

65 

63 

64 

66 

64 

62 

62 

62 

62 

55 

55 

7 

TOCCOP 

MBX 

89 

90 

90 

89 

88 

89 

75 

79 

88 

88 

84 

81 

79 

78 

80 

77 

81 

87 

63 

87 

85 

83 

83 

85 

84 

79 

85 

82 

73 

83 

0 

MIN 

68 

68 

6S 

66 

69 

67 

69 

58 

55 

66 

64 

69 

59 

65 

68 

66 

68 

66 

65 

63 

59 

61 

60 

64 

59 

62 

59 

60 

51 

57 

63 

5 

HPSHINGTON 

MPX 

89 

83 

88 

90 

87 

85 

90 

63 

74 

66 

90 

82 

83 

65 

90 

89 

82 

83 

87 

82 

87 

85 

81 

80 

82 

87 

85 

65 

82 

84 

Q 

MIN 

65 

65 

64 

67 

63 

68 

68 

70 

66 

61 

65 

58 

57 

53 

70 

69 

69 

57 

69 

66 

51 

63 

5 

WEST  CENTRPL 

04 

CARROLL  TON 

MBX 

89 

89 

86 

83 

84 

84 

82 

79 

88 

87 

79 

84 

86 

87 

81 

82 

87 

82 

84 

84 

84 

35 

83 

85 

77 

62 

67 

79 

70 

83 

4 

MIN 

63 

60 

63 

69 

6? 

65 

69 

67 

61 

69 

S3 

51 

63 

67 

67 

66 

66 

66 

63 

56 

49 

55 

58 

61 

81 

60 

58 

51 

57 

61 

6 

COLUMBUS  HSO  PP 

MAX 

92 

91 

87 

86 

89 

90 

87 

78 

90 

90 

89 

90 

92 

92 

94 

82 

65 

89 

85 

87 

B7 

38 

89 

87 

90 

S5 

90 

89 

76 

78 

87 

5 

MIN 

71 

72 

73 

73 

72 

72 

75 

73 

68 

72 

54 

61 

70 

70 

69 

71 

70 

71 

71 

68 

67 

61 

67 

64 

69 

69 

66 

65 

62 

65 

EXPERIMENT 

MPX 

68 

88 

88 

85 

81 

64 

85 

63 

75 

66 

74 

84 

83 

84 

86 

88 

84 

80 

84 

60 

83 

83 

82 

83 

83 

85 

81 

83 

82 

72 

82 

9 

MIN 

66 

65 

62 

69 

70 

70 

70 

69 

68 

71 

65 

60 

62 

69 

66 

59 

59 

68 

66 

64 

63 

56 

56 

63 

65 

66 

61 

63 

55 

55 

64. 

9 

GREENVILLE  2  NNH 

MAX 

90 

90 

85 

87 

84 

67 

86 

80 

89 

86 

85 

85 

90 

88 

90 

90 

82 

85 

83 

85 

85 

84 

35 

80 

79 

80 

84 

80 

84 

72 

84  . 

7 

MIN 

62 

S3 

66 

67 

70 

67 

65 

60 

65 

60 

60 

55 

65 

69 

60 

68 

68 

63 

69 

62 

55 

53 

60 

60 

60 

65 

60 

60 

60 

60 

62. 

6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 


DniLY  TEMPERATURES 


STATION 

OPY   OF  MONTH 

o 
a 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<z 

LR  GRRNCE 

hbx 
HIN 

BB 

66 

B7 
65 

65 
66 

87 
70 

84 

69 

84 

67 

85 
73 

83 

70 

65 
64 

90 
72 

86 
73 

85 
55 

86 
70 

88 
70 

88 
64 

8S 
68 

87 
68 

86 
71 

65 
69 

65 
65 

84 

62 

82 
56 

84 

60 

82 
61 

90 
65 

86 
66 

84 

63 

83 
60 

80 
56 

80 

55 

65.1 
65.4 

(IBRSHBLLVILLE 

HBX 
HIN 

64 

S9 

66 
60 

89 
64 

88 
67 

89 
66 

89 
68 

90 
67 

84 

70 

91 
69 

92 
69 

90 
67 

91 
63 

89 
69 

89 

67 

92 
68 

91 
67 

90 
65 

91 
64 

90 
68 

89 
68 

90 
67 

89 

61 

88 
63 

89 

60 

89 
62 

91 
61 

90 
67 

92 
68 

59 

58 

89-4 

65  .O 

NEHNRN 

nBX 

niN 

91 
66 

90 
65 

89 

6S 

Bl 
69 

86 
68 

86 
67 

85 
69 

79 
66 

89 
62 

87 
61 

84 
64 

84 

60 

88 

66 

88 
66 

91 
63 

87 
67 

84 

65 

85 
67 

64 

65 

85 
63 

83 
59 

63 

55 

65 
60 

84 

62 

87 
65 

81 

62 

83 
60 

83 

59 

77 
53 

72 
56 

84.7 

63.2 

tBLBOITON   1  NE 

nBX 
n  1 N 

93 
63 

90 
65 

88 

70 

89 
70 

87 
69 

89 
69 

88 

77 

92 
78 

91 
67 

92 
69 

90 
65 

91 
55 

91 
73 

92 
69 

93 
64 

85 
69 

82 
70 

88 

72 

85 
68 

89 
62 

66 
62 

88 
57 

90 
59 

87 
SB 

90 
64 

83 
67 

88 

59 

89 
59 

77 
56 

80 
66 

88.1 
65.7 

TMOHBSION  2  S 

HBX 

niN 

95 
65 

93 
65 

89 
69 

84 

70 

90 
70 

88 

67 

66 

71 

83 

70 

91 
69 

91 
68 

87 

67 

89 
59 

88 
69 

89 
67 

91 
65 

88 

69 

83 

67 

88 
65 

82 

67 

89 
64 

90 
64 

92 
57 

92 
62 

86 
61 

90 
59 

86 

67 

88 

62 

91 
64 

84 

57 

80 
62 

88-1 
65.3 

HESI  POINT 
. 

HRX 
niN 

CESIRBL 

OS 

fllLEf 

MBX 

niN 

89 
69 

90 
70 

90 
70 

91 
70 

90 
66 

90 
70 

89 
72 

87 
75 

87 
72 

90 
69 

86 
65 

89 
67 

91 
7  1 

90 
7  1 

90 
70 

90 
70 

91 
72 

BB 
71 

68 
69 

69 
68 

89 
69 

87 
66 

90 
59 

90 
60 

89 
62 

89 
63 

90 
64 

90 
65 

86 
59 

82 
69 

89.0 
57  .8 

COVINGTON 

nBX 
niN 

90 
66 

91 
66 

90 
68 

BS 
68 

B9 
69 

88 
68 

66 
69 

77 
69 

87 
67 

67 
69 

87 
64 

86 
60 

88 
6S 

90 
70 

92 
66 

83 
69 

85 
69 

85 
69 

78 
67 

85 
64 

BS 
62 

83 
56 

85 
62 

85 
61 

88 
64 

84 

65 

85 
6  1 

62 
61 

72 
53 

70 
59 

84.9 
64  .9 

OUBL IN  3  S 

KBX 
niN 

92 
65 

90 
66 

89 
66 

85 
67 

92 
67 

93 
66 

91 
67 

89 
68 

85 
66 

90 
65 

93 
66 

90 
59 

89 

60 

92 
62 

94 

66 

92 
68 

63 
64 

89 
65 

87 
64 

90 
65 

91 
64 

89 
60 

68 
58 

90 
56 

86 
58 

91 
64 

89 
60 

91 
59 

87 
53 

84 

55 

89.4 

62  .9 

EBSTMBN  1  H 

nflx 
niN 

94 

67 

92 
67 

B7 

70 

84 

70 

87 
69 

89 
68 

91 
68 

84 

73 

87 
70 

93 
70 

91 
69 

90 
53 

89 
65 

90 
69 

92 
67 

87 
66 

90 
67 

88 
69 

87 
67 

88 
68 

91 
67 

90 
65 

88 
63 

90 
59 

90 
69 

88 
69 

89 
65 

91 
65 

91 
56 

84 

68 

89.1 
67 . 1 

FORSrlH  6  NNH 

nBX 

HIN 

91 
62 

91 
62 

69 
67 

85 
69 

88 

71 

90 
67 

84 

70 

81 
71 

86 
69 

90 
67 

87 
66 

87 
56 

88 
66 

89 
68 

91 
65 

86 
71 

85 
69 

66 

67 

80 
67 

88 
64 

87 
64 

85 
56 

86 
58 

86 
58 

90 
62 

87 
62 

88 
60 

67 
55 

75 
52 

82 
61 

86.6 
64.1 

MBHKINSVILLE 

nBX 
niN 

96 
63 

95 
63 

90 
65 

86 
65 

91 
64 

89 

67 

85 

70 

94 

69 

95 
69 

95 
64 

92 
65 

93 
68 

95 
69 

95 
69 

89 

68 

90 
69 

87 
67 

89 
68 

92 
67 

93 
63 

92 
63 

90 
61 

90 
68 

93 
70 

86 
64 

91 
64 

95 
57 

84 

59 

91  .1 
65  .6 

IRHINTON   4  MNU 

HBX 

niN 

95 
64 

92 
6 1 

93 
64 

36 
60 

90 
65 

91 
67 

88 
66 

89 
64 

90 
66 

88 
68 

93 
65 

89 
61 

92 
64 

91 
60 

93 
68 

91 
64 

92 
67 

90 
65 

89 
62 

87 
63 

93 
66 

90 
65 

91 
70 

90 
68 

92 
71 

94 

69 

90 
65 

94 

66 

91 
61 

90 
64 

90.9 
65  .0 

HBCON  HSO  BP 

nBX 
niN 

94 

59 

89 
SB 

89 
7  I 

87 
72 

90 
72 

92 
70 

87 
72 

81 

73 

90 
7  1 

92 
70 

90 
65 

87 
82 

91 
69 

91 
72 

92 
70 

86 

72 

86 
69 

87 
71 

86 
7  I 

69 
69 

89 
67 

BB 

62 

87 
63 

86 
62 

91 
67 

90 
68 

91 
64 

89 
63 

77 
59 

81 
65 

88.2 
67  .9 

MILLEDGEVILLE 

nBX 
nIN 

91 
66 

67 
68 

67 
69 

85 
71 

87 
70 

92 
68 

85 
70 

80 
69 

88 
66 

90 
65 

89 
59 

87 
59 

89 
66 

93 
70 

93 
69 

84 
68 

88 

67 

87 
70 

87 
67 

90 
65 

88 
62 

86 
61 

86 
59 

85 

60 

90 
63 

92 
64 

90 
52 

86 
58 

80 
56 

87.7 
65 . 1 

honticello 

nBX 
n  I N 

90 
6B 

90 
66 

69 
68 

90 
69 

87 

67 

88 
68 

90 
69 

85 
70 

80 
67 

87 
70 

88 

69 

85 
60 

85 
61 

88 
68 

89 
69 

90 
68 

84 

68 

86 
67 

88 
68 

87 
69 

68 
66 

87 
60 

85 
62 

86 
63 

86 
55 

87 
64 

89 
63 

88 
63 

84 

56 

75 
57 

86.7 
65.6 

SBNOERSVILLE 

nflx 
niN 

BB 
67 

85 
68 

82 
70 

Bl 

70 

64 

71 

90 
69 

85 
70 

81 
73 

84 

69 

89 
69 

65 
67 

83 
SB 

85 
63 

BB 
72 

66 
70 

81 
71 

87 
68 

85 
69 

84 

68 

BB 

67 

86 

65 

83 
64 

83 
60 

62 
56 

65 
63 

89 
70 

88 
65 

83 
64 

81 
55 

75 
63 

84. S 

66.5 

SILOBH 

■          ■  ■ 

nBX 
niN 

91 
67 

91 
66 

90 

67 

83 
69 

86 

70 

91 
69 

85 
69 

77 
71 

85 
67 

90 
68 

86 
65 

84 

60 

62 
65 

83 
64 

91 
70 

84 

69 

83 
68 

86 
68 

81 
69 

87 
67 

87 
53 

84 

62 

84 

61 

83 
62 

69 
63 

88 
66 

86 
63 

82 
62 

84 

55 

72 
59 

85.2 
6S.S 

EBST  CENTRBL 

06 

BPPLING  2  NH 

HBX 
HIN 

B9 

6 1 

90 
64 

88 
62 

87 
67 

83 

67 

84 

65 

89 

67 

87 
70 

81 
65 

85 
64 

92 
65 

84 
54 

84 

56 

86 
62 

90 
65 

88 
67 

87 
65 

88 
64 

89 
66 

66 
63 

88 
50 

80 
60 

83 
S3 

83 
53 

87 
59 

88 
58 

88 
6 1 

89 
59 

82 

50 

78 
50 

86.1 
61  .4 

BUGUSTB  HSO  BP 

HBX 

niN 

90 
6B 

69 

67 

87 
68 

83 
7  1 

86 
7  1 

91 
70 

87 
71 

83 
74 

85 
70 

92 
67 

86 
62 

84 

57 

87 
62 

91 
68 

91 
69 

87 

70 

88 
69 

69 

70 

BB 
68 

69 

70 

89 
66 

86 
64 

85 
59 

64 

59 

BB 
64 

89 
68 

69 
66 

84 

62 

80 
SS 

75 
64 

66. 7 
66.3 

BROOKLET   1  H 

HBX 

niN 

90 
69 

87 

70 

82 
69 

79 
70 

87 
70 

91 
72 

90 
69 

88 
73 

86 

70 

93 
67 

93 
67 

87 
64 

87 
64 

90 
69 

89 
69 

86 
68 

88 
69 

86 
70 

BB 

66 

90 
66 

93 
69 

88 
67 

85 
63 

85 
60 

90 
62 

90 
70 

90 
64 

88 
64 

82 

60 

77 
57 

87.5 
67  .0 

LOUISVILLE  3  S 

HBX 

niN 

B9 
65 

89 
66 

85 
67 

80 
69 

B5 
69 

91 
69 

90 
69 

82 
7  1 

85 
67 

89 
68 

85 
66 

86 
58 

88 
6 1 

91 
69 

91 
69 

87 
68 

88 
66 

88 
69 

89 
65 

89 
68 

87 
65 

82 
63 

85 
59 

85 
57 

90 
62 

90 
70 

89 
63 

82 
60 

83 
54 

78 
61 

86.6 
65. 1 

BETTER 

nflx 
niN 

94 

70 

85 
74 

Bl 

7 1 

83 

71 

BB 

70 

94 

72 

91 

72 

91 
72 

90 
7  1 

89 
70 

90 
70 

91 
71 

93 
66 

93 
72 

90 
70 

90 
70 

92 
70 

90 
69 

91 
68 

94 

70 

93 

70 

90 
70 

68 
65 

88 
62 

91 
65 

92 
7  1 

93 
67 

92 
65 

90 
65 

88 
62 

90.2 
69  .  0 

MIDVILLE  EXP  STB 

nflx 
niN 

90 
66 

94 
69 

67 
68 

84 

70 

83 
7 1 

67 
69 

92 
70 

89 
72 

94 

69 

92 
61 

85 
63 

69 
63 

91 
66 

90 
68 

67 
66 

86 
69 

89 
66 

87 
66 

89 
66 

93 
65 

85 
61 

89 
62 

87 
64 

89 
62 

88 

56 

61 
59 

88.4 

65.8 

MILLEN  4  N 

nflx 

HIN 

91 
66 

90 
58 

84 

66 

79 
70 

87 
70 

93 
69 

91 
70 

89 
74 

85 
71 

93 
67 

84 

65 

86 
56 

89 
62 

92 
69 

90 
70 

90 
67 

91 
67 

90 
68 

89 
65 

90 
68 

90 
64 

90 
63 

86 
57 

91 
6 1 

90 
54 

88 
68 

90 
60 

88 
64 

90 
64 

85 
63 

88.7 
65  -6 

NEHINGTON  2  NE 

HBX 
HIN 

89 
73 

86 
73 

80 
70 

85 
71 

86 

73 

90 
73 

92 
74 

92 
74 

89 
73 

92 
70 

87 
72 

86 
63 

86 
68 

90 
75 

88 
72 

87 
71 

87 
71 

86 
68 

87 
71 

89 
71 

91 
71 

64 

70 

86 
71 

63 
63 

88 
62 

88 
66 

89 
66 

66 
66 

81 
59 

86 
65 

87.2 
69.6 

SHBINSBORO 

HBX 
H I N 

89 
6B 

86 

71 

80 
71 

80 
70 

88 

70 

93 
71 

92 
71 

88 
74 

88 

69 

90 
73 

88 
SB 

87 
52 

90 
64 

93 
71 

91 
73 

87 
71 

90 
69 

90 
70 

90 
67 

90 
69 

89 
67 

89 
66 

66 
63 

86 
59 

90 
64 

69 
71 

90 
64 

89 
61 

89 
60 

81 
67 

88.3 
67.8 

HBRRENTON 

HBX 
HIN 

90 
68 

91 
67 

87 
67 

86 
66 

78 
68 

86 
70 

88 
69 

82 
70 

77 
68 

85 
67 

89 
66 

84 

62 

83 
60 

B7 
63 

89 
71 

88 
69 

81 
69 

83 
68 

86 
66 

84 

62 

88 
65 

87 
64 

63 
53 

82 
61 

64 

62 

86 
62 

85 
66 

86 
64 

82 
58 

75 
55 

84. 7 

65. 3 

HBYNESBORO  2  NE 
. 

HBX 
HIN 

92 
65 

92 
65 

88 

67 

88 

67 

81 
70 

86 
67 

90 
67 

89 

70 

87 
70 

84 

66 

92 

65 

85 

55 

87 

55 

90 
60 

93 

67 

91 
66 

88 

66 

90 
65 

90 
64 

89 

65 

90 
63 

69 
62 

85 

55 

85 
54 

85 
54 

80 
59 

87 
63 

90 
60 

8S 
54 

63 
54 

87.7 
62.7 

SOUTHWEST 

BLBBNT  3  SE 

nnx 

HIN 

91 
69 

91 
70 

8S 
70 

84 

72 

90 
69 

89 
69 

93 
67 

86 
71 

87 
71 

92 
70 

92 
68 

92 
67 

89 
68 

90 
70 

92 
69 

91 
69 

87 
70 

89 
70 

68 

67 

68 

67 

65 

64 

66 

68 

69 

67 

93 
SB 

69 
59 

67.8 

BUERICUS  2  E 

HBX 
HIN 

eniNBRIOCE  S  NNE 

HRX 
HIN 

BLBKELT 

HBX 
HIN 

91 

70 

91 
70 

BS 
70 

83 
72 

84 

72 

87 
71 

84 

72 

64 

72 

88 
70 

92 
69 

90 
68 

90 
68 

88 
70 

91 
69 

91 
69 

BS 
70 

90 
70 

86 
70 

87 
69 

90 
69 

89 
6S 

88 
65 

91 
68 

85 
67 

91 
69 

91 
63 

86 
63 

88. 1 
68. 9 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOHING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STPT ION 

DRY  OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

—  

cnniLLfl 

MAX 

93 

66 

85 

87 

92 

67 

87 

88 

92 

93 

92 

90 

90 

92 

90 

86 

86 

89.2 

MIN 

70 

70 

72 

72 

71 

74 

73 

74 

69 

71 

69 

64 

70 

69 

68 

70 

68 

70 

69 

67 

70 

55 

68 

63 

71 

69 

68 

67 

60 

57 

68  .9 

COLQUITT  2  E 

MAX 

90 

90 

88 

86 

66 

69 

86 

88 

90 

89 

87 

88 

90 

89 

92 

90 

89 

89.4 

MIN 

70 

70 

71 

72 

70 

70 

72 

72 

69 

69 

70 

68 

70 

69 

68 

7? 

71 

72 

67 

69 

68 

65 

66 

68 

67 

67 

66 

67 

62 

65 

68  .7 

CUTHBERT 

MAX 

91 

90 

83 

86 

68 

84 

85 

84 

92 

9 1 

90 

89 

69 

90 

9 1 

89 

87 

6? 

83 

88. 1 

MIN 

69 

69 

72 

71 

70 

71 

72 

71 

70 

72 

71 

65 

72 

69 

66 

70 

70 

70 

70 

66 

69 

64 

66 

65 

70 

68 

67 

69 

67 

68  '9 

FORT  GfilNES 

MAX 

90 

9 1 

68 

84 

87 

83 

84 

84 

90 

90 

89 

88 

89 

90 

90 

80 

86.7 

MIN 

70 

70 

71 

71 

70 

70 

71 

70 

69 

70 

70 

64 

70 

75 

66 

69 

76 

70 

69 

68 

68 

65 

64 

55 

68 

67 

67 

68 

63 

69 

68  .8 

LUnPKIN  2  SE 

MAX 

MIN 

70 

70 

72 

71 

72 

72 

73 

73 

72 

71 

72 

72 

73 

69 

69 

68 

69 

68 

67 

68 

67 

59 

69 

69 

69 

57 

66 

67 

68 

64 

69 . 5 

nORCRN  1  H 

MAX 

90 

90 

90 

89 

89 

87 

6  3 

85 

90 

90 

90 

86 

88.2 

MIN 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

73 

70 

71 

72 

70 

68 

72 

74 

72 

70 

7? 

70 

68 

70 

70 

68 

67 

54 

70 

73 

67 

66 

62 

66 

69  .5 

PLBINS  SW  Cn  EXP  STP 

MAX 

91 

91 

66 

89 

86 

84 

67 

85 

80 

68 

89 

88 

87 

88 

88 

89 

84 

84 

85 

85 

87 

97 

98 

86 

85 

90 

85 

87 

87 

80 

86.5 

MIN 

68 

66 

70 

7 1 

70 

69 

7  1 

68 

69 

59 

66.8 

THOMflSVILLE  4  SE 

MAX 

93 

93 

69 

68 

90 

88 

88 

90 

92 

94 

94 

94 

90 

93 

92 

88 

92 

89 

9 1 

90 

88 

90.6 

. 

niN 

70 

72 

72 

72 

74 

71 

72 

68 

69 

71 

70 

69 

69 

69 

68 

68 

68 

66 

68 

70 

70 

68 

70 

71 

68 

70 

62 

69 

69  .4 

SOUTH  CENTRAL  08 

BSHBURN  3  ENE 

MAX 

68 

86 

60 

82 

84 

8 1 

87 

84 

64 

87 

69 

90 

87 

88 

88 

88 

90 

87 

85 

99 

85 

86.4 

MIN 

68 

68 

71 

71 

70 

69 

69 

72 

71 

71 

72 

67 

67 

70 

70 

69 

70 

70 

67 

68 

70 

65 

65 

63 

66 

70 

67 

67 

59 

59 

68  .  1 

CORDELE 

MAX 

90 

65 

86 

86 

67 

87 

84 

63 

90 

9 1 

92 

68 

89 

91 

89 

96 

87 

88 

86 

89 

89 

68 

86 

87 

96 

87 

89 

92 

90 

82 

87.7 

MIN 

66 

71 

71 

71 

69 

72 

73 

72 

70 

59 

69 

70 

70 

72 

70 

72 

69 

71 

67 

70 

68 

65 

69 

62 

69 

59 

55 

70 

59 

65 

68.9 

DOUGLAS 

MAX 

93 

89 

88 

66 

68 

67 

85 

69 

92 

93 

69 

90 

9 1 

92 

94 

9 1 

89 

88 

86 

85 

99 

82 

99 

86 

88  .6 

MIN 

67 

66 

68 

66 

65 

66 

66 

68 

67 

69 

68 

68 

67 

67 

66 

69 

69 

67 

66 

66 

65 

65 

54 

65 

56 

56 

66 

65 

59 

59 

F ITZGERfiLO 

HBX 

91 

89 

85 

87 

85 

90 

90 

86 

89 

9 1 

90 

99 

90 

9  3 

90 

9  3 

83 

88.5 

MIN 

12 

70 

71 

71 

71 

71 

72 

74 

72 

73 

72 

67 

69 

73 

72 

69 

69 

71 

69 

71 

72 

67 

67 

54 

71 

71 

66 

69 

61 

67 

HOHERVILLE  3  HSH 

MBX 

90 

87 

83 

90 

87 

92 

9 1 

89 

90 

93 

92 

90 

9  1 

9  1 

9 1 

92 

9 1 

89 

89 

90 

9  1 

90 

87 

84 

90 

9 1 

9  I 

9 1 

88 

64 

89.5 

MIN 

68 

72 

72 

72 

69 

68 

70 

75 

70 

67 

66 

69 

68 

71 

70 

73 

71 

69 

67 

68 

69 

67 

88 

68 

63 

65 

64 

69 

55 

66 

LUMBER  CITY 

HBX 

92 

90 

82 

87 

64 

89 

92 

9 1 

90 

89 

92 

90 

90 

9  1 

92 

92 

89 

92 

86 

89 

90 

92 

89 

88 

95 

9  I 

92 

9 1 

92 

86 

89.5 

MIN 

67 

67 

70 

71 

70 

70 

71 

71 

72 

69 

69 

64 

64 

66 

70 

70 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

64 

60 

60 

65 

65 

54 

55 

59 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

90 

87 

85 

83 

66 

90 

90 

90 

92 

93 

90 

9 1 

90 

94 

89 

96 

89 

85 

88 

90 

9  1 

9 1 

97 

87 

9 1 

89 

9 1 

90 

86 

81 

88.7 

MIN 

69 

70 

70 

70 

72 

66 

73 

72 

70 

72 

71 

69 

70 

68 

68 

70 

69 

69 

66 

68 

61 

65 

68 

65 

70 

69 

67 

69 

59 

68 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 

9 1 

89 

87 

67 

69 

69 

90 

87 

92 

93 

92 

9 1 

90 

92 

90 

90 

9 1 

87 

87 

92 

89 

99 

90 

89 

90 

87 

88 

90 

90 

86 

89.5 

MIN 

67 

69 

70 

69 

66 

67 

75 

69 

67 

69 

67 

66 

65 

68 

66 

68 

69 

66 

65 

66 

65 

65 

66 

66 

65 

66 

62 

62 

54 

65 

66.4 

QUITMAN  2  NH 

MAX 

92 

82 

84 

86 

9 1 

90 

85 

89 

87 

90 

93 

85 

9  1 

92 

92 

86 

9 1 

90 

90 

90 

9 1 

90 

9 1 

87 

9 1 

9 1 

92 

9  1 

89 

80 

89.0 

MIN 

68 

66 

65 

64 

64 

67 

70 

68 

67 

67 

66 

66 

65 

64 

65 

67 

65 

62 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

66 

68 

60 

62 

65 

65.5 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

91 

90 

80 

83 

67 

79 

69 

69 

96 

99 

90 

89 

89 

90 

91 

90 

87 

96 

85 

87 

98 

89 

88 

95 

85 

90 

88 

89 

89 

88 

87.5 

MIN 

69 

70 

72 

72 

7  I 

70 

73 

74 

7  1 

7  1 

7  I 

68 

69 

70 

70 

7  I 

70 

70 

70 

70 

70 

67 

67 

65 

67 

70 

57 

67 

50 

50 

69.1 

VALDOSTA  3  E 

MAX 

92 

89 

8 1 

90 

90 

89 

86 

87 

9 1 

92 

90 

88 

89 

88 

90 

87 

86 

87 

68 

90 

92 

90 

89 

84 

92 

89 

93 

9 1 

90 

90 

89.0 

■           ■  • 

MIN 

67 

70 

71 

69 

68 

65 

69 

72 

69 

71 

59 

67 

67 

68 

66 

69 

69 

66 

64 

66 

66 

65 

66 

60 

62 

66 

62 

57 

54 

66 

66.5 

SOUTHEAST  09 

BLMA  FAA  HP 

HBX 

89 

9 1 

83 

83 

68 

91 

92 

87 

89 

9 1 

89 

88 

89 

92 

87 

85 

90 

86 

87 

89 

90 

90 

87 

87 

90 

89 

88 

90 

86 

80 

88.1 

MIN 

68 

72 

70 

71 

71 

72 

72 

76 

71 

71 

70 

68 

68 

73 

72 

73 

72 

70 

68 

70 

71 

69 

69 

62 

67 

69 

66 

69 

63 

71 

69 . 8 

BRUNSWICK 

MAX 

89 

88 

66 

86 

86 

69 

92 

94 

9 1 

90 

94 

92 

86 

87 

92 

87 

90 

85 

87 

88 

91 

94 

89 

89 

86 

88 

91 

93 

89 

85 

89.3 

MIN 

72 

75 

74 

72 

72 

72 

72 

74 

72 

72 

72 

73 

75 

75 

76 

75 

72 

69 

69 

72 

72 

71 

56 

69 

71 

71 

71 

65 

65 

71.6 

BRUNSWICK  FAA  AP 

MBX 

87 

82 

65 

87 

88 

89 

89 

88 

69 

93 

92 

87 

86 

88 

86 

89 

84 

84 

82 

88 

90 

65 

83 

85 

86 

89 

90 

89 

84 

80 

86.8 

MIN 

78 

75 

74 

74 

73 

74 

75 

77 

75 

73 

73 

75 

80 

76 

80 

81 

73 

72 

72 

73 

72 

72 

73 

69 

72 

74 

73 

72 

67 

70 

74.0 

FLEMING 

MAX 

87 

86 

62 

79 

87 

9  1 

9  1 

9 1 

90 

92 

92 

86 

86 

92 

90 

86 

84 

82 

87 

90 

90 

88 

84 

84 

89 

89 

90 

90 

85 

84 

97.5 

MIN 

67 

71 

71 

71 

70 

72 

71 

70 

73 

68 

68 

64 

64 

68 

69 

70 

57 

57 

66 

69 

70 

67 

65 

61 

63 

67 

66 

67 

59 

59 

67  .7 

FOLKSION  9  SH 

MBX 

90 

90 

65 

89 

89 

93 

93 

9 1 

9 1 

94 

93 

93 

9 1 

92 

92 

90 

66 

87 

89 

89 

91 

91 

87 

91 

92 

91 

92 

93 

91 

88 

90.5 

MIN 

69 

69 

72 

71 

70 

70 

69 

73 

72 

71 

72 

70 

69 

70 

69 

72 

70 

69 

68 

67 

68 

68 

68 

65 

68 

68 

69 

70 

59 

68 

69  . 1 

FORI  STEWART 

MBX 

90 

l37 

62 

82 

90 

95 

95 

9  3 

01 

95 

92 

86 

88 

93 

9 1 

88 

88 

99 

88 

93 

92 

85 

85 

65 

90 

9  1 

93 

93 

86 

83 

89  .4 

MIN 

70 

71 

70 

70 

70 

72 

70 

73 

67 

65 

70 

67 

68 

70 

71 

71 

68 

69 

66 

69 

70 

68 

67 

64 

65 

69 

68 

65 

61 

66 

68 . 3 

GLENNVILLE 

MAX 

87 

86 

80 

86 

90 

92 

89 

92 

90 

92 

89 

9 1 

89 

97 

90 

85 

88 

90 

90 

92 

87 

84 

88 

90 

91 

96 

84 

82 

88.6 

MIN 

69 

71 

70 

71 

69 

72 

69 

71 

70 

67 

66 

70 

72 

71 

71 

70 

70 

71 

70 

72 

57 

66 

63 

66 

70 

68 

67 

60 

59 

68  . 9 

JESUP  8  S 

MAX 

90 

69 

63 

84 

89 

92 

94 

95 

90 

93 

94 

9 1 

89 

94 

93 

96 

89 

89 

87 

90 

92 

87 

86 

86 

88 

92 

91 

90 

90 

85 

89  .6 

MIN 

66 

70 

68 

68 

67 

69 

67 

70 

70 

65 

65 

55 

66 

65 

67 

59 

66 

66 

64 

67 

66 

67 

65 

60 

62 

65 

65 

55 

62 

68 

66  .2 

NBHUNTA 

MBX 

68 

90 

87 

89 

66 

89 

92 

90 

89 

9 1 

9 1 

90 

87 

90 

89 

93 

88 

88 

86 

86 

90 

88 

88 

84 

68 

90 

91 

90 

90 

85 

88.6 

MIN 

69 

70 

71 

72 

55 

71 

70 

74 

72 

66 

70 

69 

70 

69 

70 

71 

69 

71 

67 

69 

70 

68 

70 

63 

65 

58 

69 

69 

62 

70 

69  .0 

SBPELO  ISLAND 

MBX 

68 

85 

86 

8 1 

88 

90 

88 

90 

89 

69 

88 

92 

96 

89 

88 

88 

85 

87 

81 

88 

89 

88 

87 

88 

89 

88 

9  1 

87 

83 

84 

87.3 

MIN 

77 

72 

71 

70 

71 

71 

71 

75 

74 

73 

73 

70 

75 

75 

76 

73 

70 

69 

69 

71 

72 

69 

68 

69 

69 

68 

69 

69 

66 

65 

71.0 

SAVANNAH  WSO  BP 

MBX 

90 

83 

85 

79 

67 

92 

92 

91 

85 

92 

87 

86 

67 

91 

89 

88 

88 

87 

87 

90 

92 

85 

84 

84 

89 

88 

90 

67 

91 

81 

87.2 

MIN 

72 

74 

73 

73 

73 

74 

74 

75 

73 

70 

70 

68 

69 

70 

73 

72 

72 

59 

70 

72 

72 

71 

68 

65 

68 

72 

69 

67 

61 

69 

70.6 

SURRENCT  2  WNW 

MBX 

90 

89 

65 

85 

89 

92 

91 

90 

91 

91 

92 

90 

91 

91 

90 

65 

99 

87 

87 

90 

91 

91 

87 

86 

90 

91 

91 

91 

91 

85 

89.3 

MIN 

66 

70 

71 

70 

68 

71 

70 

74 

69 

68 

67 

63 

65 

70 

68 

68 

69 

69 

66 

69 

69 

65 

65 

57 

61 

68 

64 

65 

56 

69 

67.0 

HArCROSS  4  NE 

MAX 

93 

91 

81 

87 

90 

89 

93 

93 

92 

91 

94 

93 

92 

95 

95 

94 

92 

94 

92 

91 

93 

93 

91 

88 

83 

92 

92 

93 

92 

90 

91  .3 

MIN 

69 

69 

72 

72 

72 

70 

70 

70 

71 

68 

68 

69 

67 

70 

70 

70 

69 

70 

66 

71 

71 

67 

69 

61 

62 

68 

66 

69 

59 

61 

68.2 
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DRILY   SOIL  TEMPERATURES 

GEORCIfl 

SEPTEHBER  1977 


X 

DBT 

OF  MONTH 

o 

STBI ION 

Q- 

a 

t 

1 

2 

3 

J 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

1 3 

14 

IS 

16 

n 

18 

19 

20 

?1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

tr 

£ 

a 

COLHOUN  EXP  SIBIION 

1  IN  1 

4 

MSX 
HIN 

87 

77 

88 

77 

90 

77 

90 

77 

85 
78 

88 
78 

84 

76 

80 

75 

82 

75 

82 
74 

79 
74 

82 

70 

81 

70 

76 
74 

8 1 
74 

8 1 
74 

78 
75 

81 
75 

83 
75 

76 
75 

81 

72 

81 

70 

82 

70 

82 
71 

81 
73 

79 
72 

77 
72 

76 
70 

80 
69 

66 

81  .4 

73.6 

E  XPER I MENT 

(IN) 

Z 

HHX 

niN 

98 

70 

100 
72 

93 
75 

90 
77 

82 
77 

87 
76 

86 
75 

83 
75 

77 
74 

84 
74 

87 

72 

87 

70 

86 

70 

84 

73 

87 
73 

88 

72 

86 

75 

81 
74 

87 
74 

81 
70 

87 
70 

87 
68 

87 
68 

88 
69 

86 
72 

87 
73 

82 
70 

83 
68 

85 
65 

76 
63 

86.1 
71  .8 

4 

MRX 

niN 

97 
78 

97 
78 

88 

79 

87 
79 

82 
78 

85 
78 

83 

77 

82 

76 

76 
75 

82 

75 

84 

74 

85 

72 

84 

72 

83 

75 

84 

75 

86 

75 

83 

76 

80 
76 

83 

75 

60 

72 

84 

72 

84 

70 

84 

70 

85 
72 

83 
74 

84 

75 

81 
72 

79 
70 

83 
69 

74 

68 

83-7 
74.2 

8 

HBX 

niN 

91 
82 

91 
82 

86 
82 

85 
82 

82 
81 

83 
81 

82 
80 

81 

80 

80 
78 

88 
80 

92 
78 

83 

78 

81 
78 

90 
78 

92 
78 

83 
79 

81 
79 

80 
78 

81 
78 

78 
76 

81 
76 

82 
76 

81 
75 

82 
76 

81 
76 

82 
76 

80 
76 

78 
75 

80 
74 

75 
73 

83.1 
78  .0 

HflHKINSVILLE 

1  IN  1 

4 

MBX 
MIN 

100 
81 

100 
80 

94 

52 

93 
79 

- 

- 

92 
76 

85 
74 

85 
76 

99 
75 

99 
75 

97 
76 

97 
75 

97 
78 

97 
77 

94 

75 

90 
76 

90 
76 

91 

75 

89 

75 

94 

75 

96 
74 

97 
74 

99 
74 

95 
75 

97 
78 

86 
73 

89 
72 

90 
70 

84 

76 

93.4 
74.7 

MOnERVRLE  3  HSU 

1  INI 

4 

MBX 
MIN 

96 
75 

94 
74 

81 
76 

82 
76 

90 
77 

92 
75 

92 
74 

88 

75 

87 

76 

90 
76 

94 

76 

95 
76 

92 
76 

96 

76 

93 
78 

92 
78 

91 
79 

92 
77 

96 
75 

90 
74 

96 
75 

95 
75 

95 
75 

96 
75 

96 
75 

92 
75 

96 
75 

96 
76 

100 
75 

98 
74 

92.8 
75  .6 

nlOVILLE  EXP.  SIBTION 

1  IN  1 

4 

MBX 
MIN 

94 

81 

95 
79 

- 

- 

91 
79 

94 

77 

88 
80 

86 

77 

- 

- 

81 
79 

90 

72 

89 

73 

92 

93 

- 

90 
69 

87 
73 

90 
79 

90 
76 

84 

72 

- 

89 
72 

88 
74 

89 

72 

86 
70 

85 

89.1 
75 . 1 

PLOINS  SH  OR  EXP  srn 

1  IN  1 

4 

MAX 
MIN 

97 
82 

95 
80 

87 
78 

84 

79 

86 
78 

84 

77 

84 

75 

83 
78 

80 
76 

87 
75 

90 
78 

93 
77 

91 
76 

80 

79 

78 

78 

82 
76 

87 
78 

83 
77 

88 
79 

86 
75 

90 
73 

90 
77 

87 
76 

93 
78 

84 

75 

84 
74 

84 

72 

7? 

87  .0 
76.8 

TIFTON  EXP  SIPTION 

(  IN  ) 

I 

MAX 
MIN 

102 
79 

101 
79 

84 

76 

85 
76 

91 
75 

87 
74 

91 
79 

88 
75 

89 
75 

94 

75 

96 
76 

98 
76 

98 

76 

100 
78 

103 
79 

103 
78 

90 
76 

90 
75 

91 
75 

93 
74 

93 
75 

96 
75 

100 
74 

100 
75 

93 
75 

102 
77 

102 
76 

101 
76 

103 
75 

102 
75 

95. 5 
76.0 

4 

MBX 
MIN 

98 
78 

97 
79 

82 
76 

81 

75 

87 
76 

83 
74 

87 
79 

84 

75 

85 
74 

90 
74 

94 

76 

95 
76 

94 

76 

95 
78 

98 
79 

98 
78 

86 
76 

85 
75 

86 
75 

89 
74 

90 
75 

93 
75 

97 
75 

96 
75 

90 
75 

97 
77 

97 
77 

96 
77 

98 

75 

97 
76 

91  .5 
76.0 

e 

MBX 

MIN 

9S 
81 

95 
81 

84 

78 

82 
78 

86 
78 

83 

77 

85 
77 

83 
78 

84 
78 

88 

79 

92 
79 

92 
80 

91 

80 

92 
80 

95 
81 

94 

80 

85 
79 

85 
78 

85 
77 

88 

77 

88 
78 

90 
78 

93 
79 

92 
79 

88 

79 

93 
80 

94 

80 

95 
80 

94 

80 

93 
80 

89.5 
79.0 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


CEORCIB 

septehber  \3^^ 


DRY  OF  MONTH 


STflT 1  ON 


9     10    11    12    13    14    15    16    17    IB    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


NORTHHEST  0 

ULLnlOONH  DBn  2 

CHLMOUN  E«P  SIBtlON 


NORIM  CENIRBL  02 
U  OF  on  PLI  SCIENCE  FM 


HESI  CENIRBL  04 
EXPERIdENT 


.19   .23   .25  .06 

30     37  39 


.18   .20  .16 


HI  NO 

BBX 

MIN 


EVBP 
UINC 
MBX 

niN 


EVBP 
HINO 

nnx 
niN 


92 
70  72 


.20 

50  67 

90  90 

68  71 


.13 
12 


CENIRBL 
BILEr 


SOUTH  CENIRBL  06 
IIFION  EXP  SIflllON 


SOUIHEflSI  09 
SBVBNNBH  USO  BP 


EVBP 
HIND 


HINC 
MAX 
niN 


HINC 
MBX 

niN 


.10 
61 
63 


89 

72 


3.76B 
708 

5.388 

351 
89.6 


5.418 

1560 
86.3 
67.8 


5.12 
1092 
87.8 
67.8 


4. 448 

430 


5.ir 
1097 
92.2 
69.8 


5.83 
1538 
90.5 
70.4 
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STnriON  INDEX 


OEORGIO 
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DIVISION 

COUNTY 

UJ 

z 

a 
q: 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 
o 

cr 
- 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  Information  regarding  the  clinmce  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28601,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"?.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For   these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

V*ATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORBtALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMT^S-     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

— ~  — — -  feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermo- 

meters unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph.  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph,   Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE- THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  oe  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  lunounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLIN'T     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.   MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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73 

2 

48 

6 

60.9 

-  3.2 

87 

2« 

35 

17 

153 

0 

0 

0 

0 

3.48 

1  .31 

1  .02 

2 

.0 

0 

5 

4 

1 

BROOKLET   1  W 

75 

5 

6' 

6 

63.6 

-  3.5 

90 

2 

35 

17 

lOB 

1 

D 

0 

0 

1  .05 

-   1  .35 

.64 

26 

.0 

0 

3 

1 

D 

LOUISVILLE  3  5 

74 

5 

to 

5 

61  .5 

-4.1 

89 

1 

32 

15 

1  44 

0 

0 

1 

0 

1  .46 

-   1  .20 

.60 

12 

.0 

0 

5 

1 

D 

METTER 

77 

2 

SI 

3 

64  .3 

90 

2- 

38 

14 

94 

2 

D 

0 

0 

4  .34 

1  .83 

1 

.0 

0 

7 

4 

1 

MIDVILLE  EXP  STB 

77 

6M 

n 

n 

89 

1 

D 

D 

1 

0 

1  .32 

.43 

12 

.0 

D 

4 

0 

0 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMflRIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  ceorci« 

OCTOBER  1977 


TEMPERATURE 

PRECIPITRTION 

NO 

.  Of 

DAYS 

SNOH 

SLEET 

NO 

OF 

DAYS 

Sini ION 

MAX  . 

BIN. 

r 

o 

UJ 

UJ 

UJ 

S  o 

_ 

i 

a 

5. 

.  . 

5  ■ 

°  a 

° 

O 

1 

1  i 

1 

S 

i 

; 

o 

1 

s 

o 

i  g 

o 

If 

si 

s  s 

&  s 

5 

g 

MILLEN  4  N 

7S 

.5 

45 

.8 

60 

7 

-  s.s 

89 

1 

27 

n 

171 

0 

0 

6 

0 

2.47 

-  .27 

1  .30 

26 

.0 

0 

6 

1 

1 

NEHINCTON  2  HE 

74 

.8 

S2 

.0 

63 

4 

89 

2 

34 

17 

112 

0 

0 

0 

0 

I  .80 

1  .14 

26 

.0 

0 

3 

2 

1 

SHRINSeORO 

76 

■  6 

50 

•  5 

63 

7 

90 

1 

33 

1 8 

1 05 

1 

0 

0 

0 

.57 

.27 

1  2 

.0 

0 

2 

0 

0 

UHRRENTON 

7  1 

•  5 

47 

.  7 

59 

5 

-  4.6 

66 

2 

35 

1 5 

1 79 

0 

0 

0 

0 

2  . 3D 

.59 

1  .05 

26 

.0 

Q 

5 

2 

1 

WAYNESBORO  2  NE 

73 

.6 

4  3 

.2 

56 

4 

66 

2 

32 

16* 

222 

0 

0 

4 

0 

4  .53 

1  .52 

26 

.0 

0 

6 

4 

I 

DI V  I S ION 

61 

4 

-  4.2 

2.40 

-  .20 

.0 

. 

SOUIMHESI  07 

ALBANY  3  5E 

78 

.  4 

48 

.  I 

63 

3 

-  4.7 

93 

] 

33 

18* 

1  09 

1 

0 

0 

0 

.73 

-  1.46 

.53 

1  1 

.  0 

0 

2 

J 

0 

AriERICUS  2  E 

75 

.0 

46 

.6 

60 

8 

-  5.8 

90 

2 

33 

n* 

158 

1 

0 

0 

0 

.72 

-   1  .33 

.30 

9 

.0 

Q 

3 

0 

0 

BAINBRIOCE   INT  PAPER  C 

78 

.2 

50 

.5 

64 

4 

91 

3 

35 

17 

86 

2 

c 

0 

0 

.81 

.54 

9 

.0 

0 

2 

1 

0 

BLAKELY 

78 

.DM 

52 

.  4M 

55 

2M 

.  2.5 

69 

3 , 

38 

1 8 

56 

0 

0 

0 

0 

2  .69 

.57 

1  .61 

26 

.0 

0 

4 

[ 

1 

CAnaiA 

77 

.3 

51 

.9 

64 

6 

-  4.5 

91 

1 

33 

17 

90 

2 

0 

0 

0 

I  .80 

-  .19 

1  .39 

1 

.0 

0 

4 

1 

I 

COLQUI TT  2  E 

78 

.8 

48 

.9 

63 

9 

92 

3» 

35 

18> 

86 

3 

0 

0 

0 

2.14 

1  .02 

26 

.0 

0 

4 

1 

1 

CUTMBERT 

76 

.6 

S3 

.  1 

64 

g 

90 

1 

38 

1  4 

76 

1 

0 

0 

0 

1  .93 

1  .01 

25 

•  0 

0 

3 

2 

1 

FORT  GAINES 

74 

.8 

S2 

.6 

63 

7 

-  3.5 

B6 

1 

39 

1  4 

93 

0 

0 

0 

0 

2.26 

.15 

1  .18 

25 

.0 

0 

4 

2 

I 

LUMPKIN  2  SE 

75 

.5 

49 

.4 

62 

5 

93 

1 

39 

2U 

1  10 

1 

0 

0 

0 

1  .92 

1  .42 

2S 

.0 

0 

2 

2 

1 

NORCAN  I  H 

76 

.1 

52 

.4 

64 

3 

89 

1 

37 

17 

80 

0 

0 

0 

0 

.85 

.85 

25 

.0 

0 

1 

1 

0 

PLAINS  SH  OA  EXP  STA 

75 

.  1 

48 

.3 

6  1 

7 

90 

2 

33 

19* 

1  39 

I 

0 

0 

0 

1  . 1  I 

.65 

26 

•  0 

0 

3 

1 

0 

THOMASVILLE  4  SE 

79 

.2M 

53 

.3M 

66 

3M 

-  2.0 

39 

18* 

55 

1 

0 

0 

0 

I  .46 

■  69 

.55 

25 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

63 

6 

-  4.1 

1  .54 

-  .64 

.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

flSHBURN  3  ENE 

75 

.  4 

50 

.  g 

63 

2 

88 

3 

39 

1 5 

1 08 

0 

0 

0 

0 

1  .22 

.65 

26 

.0 

0 

3 

I 

COROELE 

75 

.9 

52 

.0 

64 

0 

-  2.9 

90 

I 

36 

18 

84 

1 

0 

0 

0 

1  .07 

-  1  .  n 

.38 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

DOUGLAS 

78 

.4 

48 

.7M 

63 

6M 

-  3.4 

87 

9 

36 

15* 

100 

0 

0 

0 

0 

1  .90 

-  .60 

1  .35 

26 

•  0 

0 

3 

1 

1 

FIT20ERAL0 

77 

.0 

54 

■  1 

65 

6 

-  2.3 

89 

2> 

40 

14 

53 

0 

0 

0 

0 

.44 

-   1  .90 

.31 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

HOMERVILLE  3  WSH 

77 

.0 

51 

•  5 

64 

3 

91 

2 

33 

18* 

95 

1 

0 

0 

0 

2.46 

2.25 

26 

.0 

0 

2 

I 

1 

LUMBER  CITY 

77 

•  B 

47 

■  8 

62 

g 

9 1 

3* 

35 

1 8 

123 

2 

0 

0 

0 

.61 

-   1  '96 

.  39 

25 

.0 

0 

2 

Q 

Q 

MOULTRIE  2  ESE 

76 

.5 

SI 

.5 

64 

0 

-  4  .6 

90 

2 

36 

16 

103 

1 

0 

0 

0 

.69 

-   I  .68 

.26 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

NASHVILLE  5  SSE 

78 

.7 

48 

.2 

63 

5 

91 

2 

32 

17* 

109 

1 

0 

2 

0 

.75 

.45 

25 

.0 

Q 

2 

0 

0 

QUITMAN  2  NH 

77 

.5 

52 

.  1 

64 

8 

-  3.9 

90 

2« 

36 

17 

86 

2 

0 

0 

0 

1  .17 

-1.10 

.70 

2 

.0 

3 

I 

0 

TIFTON  EXP  STATION 

75 

-  8 

50 

.  3 

63 

4  . 4 

69 

3  « 

36 

19* 

1  1  3 

0 

0 

0 

0 

1.13 

.95 

.  7  1 

26 

.  G 

0 

2 

I 

g 

VALDOSTA  3  E 

78 

.  3 

46 

.  5 

53 

5 

92 

2 

29 

1 7 

1  1  1 

1 

0 

2 

0 

1  .00 

.  4  4 

2 

.  0 

0 

4 

Q 

0 

DIVISION 

63 

9 

-  3.6 

1.13 

-   1  .23 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 

76 

.  ] 

53 

.  7 

64 

9 

-  2.2 

9 1 

2 

37 

1  8  * 

80 

2 

0 

0 

0 

1  . 55 

■  95 

1.00 

26 

.  0 

0 

2 

1 

1 

BRUNSNICK 

76 

.8M 

53 

.6M 

65 

2M 

-  5.6 

92 

3 

65 

2 

0 

0 

0 

.97 

-  3.06 

.67 

26 

.0 

Q 

2 

1 

0 

BRUNSWICK  FAA  AP 

74 

.7 

58 

.3 

66 

5 

92 

2 

43 

18* 

62 

1 

0 

D 

0 

1  .97 

1  .66 

25 

.0 

Q 

2 

1 

1 

FLEMING 

75 

.8 

51 

.  3 

63 

g 

89 

2 

35 

1  8* 

1  1 0 

0 

0 

0 

0 

1.46 

.  89 

26 

.0 

0 

4 

0 

FOLKSTON  9  SH 

79 

.  6M 

5 1 

.8M 

65 

7M 

93 

2* 

37 

1 8 

7  1 

2 

0 

0 

0 

.64 

.53 

1 0 

.  0 

0 

[ 

FORT  STEWART 

77 

.7 

S3 

.  1 

6S 

4 

-  2.5 

91 

2 

37 

17 

71 

2 

0 

0 

0 

.56 

-  2.05 

.33 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

CLENNVILLE 

76 

.9 

53 

.8 

65 

4 

-  2.4 

90 

2 

39 

18* 

72 

1 

0 

0 

0 

.84 

-   1  .95 

.SO 

25 

.0 

0 

3 

1 

0 

JESUP  8  S 

77 

.9M 

48 

.9M 

63 

4M 

91 

2 

31 

18 

1  13 

1 

0 

1 

0 

1  .09 

.64 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

NAHUNTA 

78 

.0 

52 

.8 

65 

4 

94 

2 

34 

18 

76 

1 

0 

0 

0 

.26 

.13 

25 

.0 

0 

2 

G 

0 

SAPELO  ISLAND 

76 

.0 

56 

.  1 

66 

1 

92 

2 

40 

14 

64 

1 

0 

0 

0 

2.04 

1  .01 

26 

.0 

0 

4 

2 

1 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

75 

.4 

S2 

.8 

64 

1 

-  3.0 

90 

2 

39 

17 

96 

1 

0 

0 

0 

1  .16 

-   1  .65 

.80 

25 

.0 

0 

2 

1 

0 

SURRENCY  2  WNW 

78 

•  0 

49 

.1 

63 

5 

91 

2 

32 

14 

106 

1 

0 

1 

0 

.50 

.18 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

WAYCROSS  4  NE 

78 

.4M 

50 

-8 

64 

6M 

-  3.6 

91 

3 

32 

18 

101 

2 

0 

1 

0 

.94 

-   1  .97 

.74 

26 

.0 

0 

2 

I 

0 

DIVISION 

64 

9 

-  3.4 

1  .08 

-  2.12 

.0 

SEE   REFERENCE   NOTES  fOLlOWlNG  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


ALLATOOMA  DAM  3 
BEAVEHOALE   1  E 
CALHOUM  EXP  STATION 
CASTERS  2  SM 

CARTERSVILLC 
CARTCIRSVILLC   3  SU 
CEOARTOUn 
CMATS WORTH 
CHICKAMAUGA  PntK 

CUHBYVILLE  2  W 
DALLAS  7  ME 
OAL  TON 
EPORY 
rAIRWUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
REsnCA 
RINGGOLD 

ROtC 

ROrC  USO  AP 
Sur»tRVILLE    1  SSW 
TRYLORSVILLE 


NORTH  CENTRAL 

ALPHARETTA  &  SSU 
ATHENS  USO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA   WSO  AP 

BALL  GROUND 

BLAIHSVILLE  EXP  STi 
BLUE  RIOGE 
CANTON 
CLEVELAND 
COMTCfiCE  ^  NNW 

CUmiNG 

DAHLONEGA 

DAUSONVILLE 

ELLIJAY 

GAINESVILLE 

HELEN   1  £SE 
JASPER  1  NNW 
MAYSVILLE 
MONROE 

NORCROSS  3  NU 

U  or  GA  PLT  SCIENCI 
UALESKA 
UINDER   1  SSE 
WOODSTOCK 


NORTHEAST 

BOWMAN 
CAHNESVILLE 
CLAYTON    1  S! 
CORNEL lA 
ELBERTON  2  I 

HARTWELL 
LEXINGTON  1 
LINCOLNTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 


WEST  CENTRAL 

BUTLER 
CARROLL  TON 
COLUMBUS  USO  A 
DOUGLASVILLE 
EXPEHlrCNT 


rtJNTEZUMA 
NEWNAN 

TALBOTTON  1  NE 
TH0MA5T0N  2  S 


COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  J  W 

FOOSYTM  6  NNW 
GODFREY  3  NE 
HAWKiNSVILLE 
IHWINTON    4  WNW 

JUL lETTE 

MACON  WSO  AP 
MILLEOGEVILLE 
MONTICELLO 
MOUNT  VERNON  3  I 
SANDERSVILLE 


DRY  OF  MONTH 


.29  .06 
.32     .09  .12 


.10     .02  .33 


10 


1   12    13  14  15 


7  18    19  20  21    22  23  24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


.00  3., 

.38  2.1 

.92  2.: 

,78  2 .  ■ 


18  2.1 
63 

2., 

.66  T 

.25  2., 

13  3. 
.70 


SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOHINI 
4 


IG  SIRTION  INDEX 


DniLY  PRECIPITATION 


STflT ION 


CAST  CENTRAL 

APPL  irtG  2  NU 
nUOUSTA  W50  AP 
BROOKLCT  1  U 
DOVER 
GI&SON 

LOUISVILLE  3  S 


hlOVILLE  EXP  STft 
MILLEh  4  N 

nlLLHAvEN-UAOE    2  SE 
NEWINGTQN  2  NE 
STILLrOHE 
SUAINSeORO 
UARBEnTON 

UAYNESdQElO  2  NE 


SOUTHhCST  0 

ALBANV  3  SE 
ArCRICuS  2  e 
BAIMBRtOGE   INT  PAPER  I 
BLAKEL Y 
CAMILLA 

COLQUITT  a  E 

CUTMBEQT 

OAUSON 

DONALSQHVILLE  1  S 
FQQT  GAINCS 

LUrVitlN  2  SE 

nOQGAN  1  U 

nORGAN  &  MU 

PLAINS  SU  GA  EXP  STA 

PHE5T0N 

THOMASVILLE   A  SE 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
ASHBURN  3  ENE 
COBOELE 
DOUGLAS 
FITZGERALD 

HOrCRvILLC  3  WSW 
LUt«ER  CITY 
muLTRIE  2  ESE 
NASHVILLE  6  SSE 
QUITMAN  2  HU 


SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AP 
ATKINSON  2  E 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 
DOCTORTOUN   1  USU 

FLEMING 
rOLKSTON  3  SW 
FOLKSTON  g  SU 
FORT  STEWART 
GLENNVILLE 

JESUP  8  S 

PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  WSO  AP 


DAY  OF  MONTH 


1     2    3     456     78    9     10  1112    131415    16  171 


9  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBTION  INDEX 


DRILY  TEMPERfiTURES 


STRT ION 

DAY   OF  HONTH 

o 
a 

(£ 

cr 

] 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

1  0 

\  1 

1  2 

1  3 

1  4 

15 

16 

17 

1  8 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORIMHEST 

0  1 

flLLRTOONR  OflM  2 

MfiX 

■76 

83 

77 

64 

69 

73 

74 

73 

66 

67 

67 

SB 

57 

61 

71 

62 

60 

71 

67 

66 

71 

71 

70 

62 

66 

73 

76 

75 

62 

68.6 

MIN 

60 

67 

46 

40 

40 

4  3 

49 

SO 

59 

42 

46 

36 

35 

36 

58 

S3 

S  3 

54 

56 

55 

45  .8 

CftLHOUN  EXP  STRTION 

8S 

BS 

71 

70 

73 

76 

74 

69 

65 

64 

70 

71 

SB 

62 

74 

68 

62 

73 

71 

68 

73 

74 

74 

72 

70 

68 

71 

78 

77 

74 

62 

71  .0 

MIN 

6  I 

67 

47 

38 

38 

43 

46 

56 

45 

39 

32 

37 

46 

58 

57 

53 

52 

5  1 

59 

56 

44.8 

CfiRTERSV ! LLE 

82 

BO 

66 

71 

77 

78 

76 

73 

64 

67 

71 

68 

56 

62 

71 

67 

63 

75 

72 

69 

74 

73 

73 

71 

69 

65 

71 

76 

73 

71 

61 

70.5 

niN 

56 

64 

47 

37 

38 

4  3 

47 

59 

56 

40 

49 

46 

36 

32 

32 

45  . 1 

CEDOR I  Own 

MfiX 

67 

83 

66 

71 

76 

76 

75 

73 

66 

66 

71 

68 

60 

67 

76 

67 

63 

75 

70 

69 

76 

75 

75 

75 

67 

70 

71 

77 

77 

71 

71 

71  .9 

niN 

66 

65 

47 

39 

4  1 

46 

58 

56 

42 

45 

46 

35 

35 

35 

45 

32 

34 

46.5 

OfiLLflS  7  NE 

69 

85 

77 

65 

69 

75 

75 

75 

65 

65 

67 

68 

59 

58 

62 

74 

57 

62 

74 

68 

69 

73 

72 

72 

73 

63 

68 

72 

77 

76 

62 

69.2 

niN 

SB 

SB 

46 

38 

38 

39 

47 

47 

59 

39 

41 

46 

35 

36 

38 

32 

32 

54 

56 

44  .8 

DflL  TON 

69 

65 

77 

64 

66 

74 

73 

73 

64 

64 

61 

70 

59 

59 

61 

73 

59 

61 

72 

66 

66 

73 

72 

73 

74 

62 

67 

67 

76 

77 

66 

68.5 

MIN 

56 

63 

47 

43 

4  1 

41 

47 

50 

55 

44 

44 

45 

35 

35 

36 

36 

37 

35 

38 

39 

38 

39 

40 

40 

54 

58 

S3 

54 

55 

55 

56 

45.5 

LO  FRTETTE 

Mnx 

69 

67 

70 

60 

70 

75 

75 

85 

65 

65 

63 

71 

59 

59 

64 

75 

58 

65 

70 

67 

67 

65 

74 

73 

76 

74 

69 

69 

80 

74 

68 

69.7 

60 

SB 

48 

42 

40 

42 

48 

50 

55 

43 

41 

40 

33 

33 

33 

35 

30 

33 

37 

35 

35 

36 

38 

41 

54 

60 

50 

50 

50 

51 

50 

43.9 

ROME 

84 

62 

71 

70 

73 

76 

74 

72 

67 

64 

68 

63 

60 

63 

73 

SB 

65 

74 

71 

68 

73 

73 

73 

73 

67 

68 

73 

72 

76 

72 

62 

70.6 

MIN 

64 

69 

47 

39 

39 

45 

46 

57 

54 

41 

46 

45 

37 

35 

33 

43 

33 

32 

41 

35 

3S 

36 

37 

47 

56 

56 

51 

52 

49 

57 

55 

45  .5 

ROME  HSO  flP 

87 

78 

67 

71 

75 

78 

76 

65 

68 

64 

71 

60 

SB 

64 

74 

59 

65 

74 

69 

70 

74 

75 

75 

75 

65 

71 

72 

79 

78 

65 

63 

70-5 

MIN 

SB 

SB 

49 

41 

41 

46 

48 

59 

48 

45 

39 

36 

35 

38 

30 

46.4 

NORTH  CENTRRL 

02 

flLPHfiRETTfl  5  SSH 

68 

84 

79 

66 

68 

72 

74 

72 

66 

67 

67 

64 

62 

60 

60 

71 

62 

60 

72 

66 

67 

71 

71 

71 

70 

65 

67 

75 

76 

74 

61 

68  .6 

MIN 

57 

64 

46 

38 

38 

38 

45 

46 

57 

37 

46 

37 

32 

32 

34 

32 

32 

42.5 

ATHENS  HSO  fiP 

84 

83 

70 

69 

74 

77 

74 

66 

74 

67 

66 

69 

59 

66 

73 

60 

64 

73 

69 

68 

71 

72 

73 

72 

65 

74 

73 

77 

75 

64 

63 

70.5 

MIN 

6S 

SB 

49 

42 

45 

48 

52 

58 

46 

43 

49 

49 

40 

40 

42 

40 

46 

40 

41 

40 

41 

51 

60 

57 

55 

60 

61 

57 

51 

48  .5 

RTLRNTR  HSO  fiP 

84 

82 

67 

70 

73 

76 

75 

66 

69 

69 

65 

62 

59 

61 

73 

61 

62 

73 

70 

69 

71 

73 

73 

72 

64 

70 

76 

79 

76 

62 

62 

69-8 

MIN 

63 

56 

49 

48 

50 

53 

59 

52 

46 

51 

46 

43 

40 

" 

40 

40 

46 

42 

46 

51 

58 

56 

53 

55 

57 

56 

53 

49.3 

BLfllRSVlLLE  EXP  STfl 

67 

81 

78 

60 

66 

71 

69 

66 

62 

61 

66 

67 

56 

55 

56 

70 

50 

55 

67 

60 

67 

72 

72 

69 

66 

61 

61 

69 

74 

71 

61 

65.4 

MIN 

57 

64 

44 

32 

32 

34 

41 

42 

56 

34 

35 

29 

26 

28 

32 

26 

28 

53 

57 

48 

49 

46 

51 

39.9 

8LUE  RIDGE 

76 

80 

76 

64 

70 

72 

70 

70 

62 

75 

75 

68 

55 

54 

73 

58 

64 

65 

63 

63 

64 

68 

72 

70 

67 

67 

66 

67 

69 

68 

70 

67.8 

MIN 

60 

63 

45 

38 

36 

42 

46 

SB 

54 

58 

56 

43 

30 

30 

32 

34 

35 

30 

34 

36 

48 

57 

59 

49 

50 

51 

53 

S3 

44.8 

COMMERCE   4  NNH 

77 

75 

71 

70 

75 

74 

76 

78 

74 

68 

66 

69 

64 

63 

66 

71 

65 

67 

73 

75 

74 

76 

74 

73 

63 

70 

76 

71 

63 

64 

63 

70. S 

MIN 

62 

60 

45 

47 

49 

50 

51 

54 

49 

43 

45 

40 

36 

40 

45 

38 

36 

40 

41 

45 

41 

46 

55 

53 

55 

53 

SO 

49 

46.9 

DflHL  ONE  GO 

65 

78 

79 

64 

69 

71 

72 

67 

62 

65 

62 

65 

60 

56 

59 

70 

55 

59 

69 

63 

66 

68 

70 

68 

68 

60 

66 

73 

75 

72 

61 

66.4 

MIN 

SB 

60 

4B 

38 

38 

40 

46 

48 

56 

38 

43 

39 

35 

36 

39 

38 

36 

39 

39 

40 

51 

57 

5 1 

50 

SO 

56 

S3 

44.3 

Gfl I NESV  1  LLE 

71 

78 

76 

65 

67 

69 

73 

68 

65 

68 

63 

64 

62 

55 

62 

68 

55 

61 

70 

6S 

65 

68 

69 

69 

66.6 

MIN 

60 

66 

46 

40 

45 

49 

56 

58 

40 

45 

48 

39 

35 

40 

45 

39 

42 

38 

41 

42 

42 

48 

45.3 

HELEN  1  ESE 

76 

81 

72 

70 

72 

72 

72 

66 

64 

62 

65 

61 

SB 

62 

73 

62 

60 

72 

65 

69 

71 

74 

68 

69 

65 

68 

75 

80 

74 

70 

61 

6B.7 

MIN 

62 

65 

43 

35 

36 

42 

50 

47 

58 

35 

37 

46 

38 

33 

32 

43 

33 

31 

38 

31 

35 

34 

35 

42 

57 

58 

51 

48 

53 

56 

51 

43.8 

JASPER  1  NNH 

MAX 

71 

78 

65 

66 

72 

73 

69 

63 

65 

64 

67 

60 

60 

60 

70 

62 

60 

71 

65 

69 

70 

75 

70 

70 

64 

65 

74 

78 

75 

67 

60 

67.7 

63 

59 

42 

35 

37 

43 

43 

56 

S3 

35 

47 

42 

35 

33 

37 

46 

30 

35 

40 

34 

37 

39 

42 

53 

58 

58 

52 

49 

52 

57 

52 

45.0 

U    Ur    L»H    rLI  oLltnLt 

83 

B4 

81 

70 

73 

76 

77 

73 

71 

66 

65 

67 

65 

65 

73 

69 

64 

73 

72 

69 

71 

74 

73 

71 

70 

73 

75 

77 

76 

73 

63 

72  .0 

MIN 

64 

SB 

48 

4  1 

43 

49 

52 

57 

56 

43 

48 

51 

39 

36 

39 

44 

35 

36 

44 

39 

40 

39 

43 

48 

57 

60 

52 

SB 

59 

57 

46 

48.1 

M  1  NUt "    1  Sot 

83 

80 

79 

67 

70 

75 

70 

70 

69 

68 

64 

67 

64 

61 

62 

59 

62 

70 

67 

66 

70 

71 

70 

68 

68 

68 

75 

74 

70 

61 

62 

MIN 

65 

S3 

52 

41 

42 

42 

52 

54 

52 

48 

48 

49 

39 

34 

4  4 

34 

35 

42 

39 

4  1 

38 

40 

SO 

57 

54 

57 

55 

56 

57 

52 

47.4 

NOR  T  HE AS  T 

03 

L  L  M  T  1  UN    1  OOW 

78 

82 

79 

70 

72 

71 

71 

64 

SB 

SB 

65 

66 

62 

66 

73 

71 

73 

73 

68 

70 

72 

74 

72 

65 

62 

66 

72 

75 

75 

70 

60 

70.1 

MIN 

59 

67 

36 

38 

41 

*^ 

56 

40 

35 

45 

3 1 

30 

44 

29 

3 1 

33 

27 

34 

32 

35 

39 

54 

54 

5 1 

SO 

SO 

54 

47 

42.3 
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78 

80 

76 

69 

69 

74 

69 

6S 

68 

62 

62 

65 

57 

64 

72 

60 

62 

69 

66 

68 

SB 

72 

69 

67 

63 

69 

73 

75 

73 

68 

60 

68.2 

MIN 

62 

41 

35 

39 

46 

55 

54 

36 

40 

46 

30 

^' 

32 

32 

36 

32 

36 

49 

54 

57 

49 

49 

53 

54 
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43.6 

ELBERTON   2  N 

84 

64 

64 

71 

74 

78 

75 

72 

76 

71 

69 

70 

61 

65 

73 

66 

63 

72 

71 

68 

71 

71 

72 

71 

70 

70 

71 

76 

75 

71 

63 

71  .9 

KIN 

65 

60 

45 

34 

36 

37 

43 

SI 

60 

35 

42 

50 

37 

31 

29 

42 

29 

29 

35 

28 

31 

30 

32 

42 

51 

61 

S3 

54 

52 

53 

45 

42.6 

HflRTHELL 

MBX 

82 

80 

70 

72 

76 

78 

75 

68 

75 

65 

67 

64 

60 

64 

72 

60 

S4 

72 

72 

67 

68 

71 

68 

60 

68 

68 

72 

75 

73 

75 

62 

69.8 

58 

58 

45 

40 

44 

48 

50 

60 

52 

45 

4B 

46 

44 

40 

42 

40 

38 

42 

48 

41 

38 

36 

46 

45 

SO 

60 

62 

60 

50 

52 

SO 

47.7 

TOCCOfl 

75 

BS 

78 

70 

74 

77 

75 

65 

73 

65 

66 

71 

65 

67 

74 

67 

66 

73 

68 

70 

69 

75 

72 

70 

58 

70 

70 

78 

75 

75 

63 

70.9 

MIN 

62 

61 

50 

4  1 

44 

47 

51 

56 

57 

40 

45 

55 

42 

36 

41 

42 

37 

42 

45 

42 

41 

4  1 

42 

46 

52 

58 

55 

59 

51 

56 

50 

48  .0 

79 

85 

84 

72 

.  1 

75 

79 

75 

69 

72 

68 

70 

68 

58 

66 

73 

62 

65 

73 

70 

69 

70 

73 

72 

73 

70 

72 

70 

75 

77 

64 

MIN 

60 

65 

51 

41 

39 

41 

47 

SO 

57 

55 

42 

48 

42 

39 

37 

37 

36 

35 

38 

38 

38 

38 

39 

4  4 

50 

58 

54 

56 

58 

55 

45 

46.2 

He  O  1    L  t  ri  1  nnL 

CflRROLLTON 

MFIX 

85 

81 

79 

72 

75 

76 

75 

78 

72 

71 

70 

65 

60 

63 

74 

62 

65 

74 

71 

72 

74 

74 

74 

72 

67 

71 

75 

79 

75 

68 

62 

72.0 

MIN 

65 

64 

46 

47 

37 

43 

46 

56 

57 

41 

46 

39 

36 

32 

32 

37 

29 

28 

47 

32 

33 

33 

37 

44 

55 

58 

5 1 

50 

49 

54 

S3 

44  .4 

COLUMBUS  HSO  BP 

MBX 

89 

83 

72 

75 

77 

80 

Bl 

76 

76 

75 

73 

SB 

64 

68 

75 

66 

66 

74 

76 

73 

76 

78 

75 

77 

72 

76 

77 

76 

78 

70 

68 

74.6 

MIN 

73 

61 

52 

45 

47 

52 

54 

SI 

S3 

45 

56 

49 

42 

39 

38 

42 

37 

36 

46 

42 

45 

46 

48 

58 

64 

60 

56 

55 

56 

60 

56 

50  .8 

EXPERIMENT 

MAX 

75 

85 

81 

69 

74 

75 

77 

76 

69 

72 

69 

69 

63 

59 

63 

73 

60 

63 

72 

72 

71 

72 

74 

74 

70 

68 

71 

74 

75 

75 

62 

71  .0 

MIN 

60 

58 

48 

40 

44 

46 

f  1 

S3 

61 

42 

47 

49 

39 

33 

35 

43 

34 

39 

43 

37 

39 

43 

46 

49 

50 

59 

52 

54 

58 

SB 

54 

47.2 

GREENVILLE  2  NNH 

MBX 

85 

86 

80 

75 

85 

85 

87 

80 

75 

7S 

74 

70 

69 

65 

74 

76 

77 

74 

72 

73 

74 

75 

76 

72 

71 

78 

75 

73 

75 

73 

69 

75.7 

MIN 

67 

72 

60 

47 

49 

50 

51 

60 

65 

42 

50 

47 

37 

33 

38 

40 

32 

31 

43 

40 

4  1 

45 

40 

46 

60 

59 

S3 

55 

52 

SB 

SS 

48.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STBIION  INCfX 
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DniLY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DAY  OF  MONTH 

0 

(Z 

a: 

2 

g 

•J 

Q 

g 

1 0 

1  ] 

I  2 

1  3 

1  5 

1 5 

1 

1  6 

1  9 

20 

2  I 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

L«  GRBNCE 

nflx 

86 

84 

78 

80 

79 

76 

77 

76 

71 

70 

69 

68 

61 

64 

73 

65 

63 

72 

72 

70 

73 

72 

73 

73 

75 

72 

75 

75 

77 

72 

72 

73.0 

niN 

67 

71 

50 

42 

42 

47 

50 

58 

58 

43 

52 

50 

40 

38 

36 

43 

33 

35 

44 

37 

39 

38 

42 

48 

61 

60 

62 

S 1 

52 

53 

55 

48-0 

HRRSHRLLVILLE 

MfiX 

91 

92 

78 

82 

81 

93 

79 

68 

68 

77 

73 

78 

78 

78 

75 

74 

riiN 

67 

68 

45 

49 

52 

47 

43 

53 

39 

34 

31 

40 

45 

46 

62 

52 

55 

53 

SO 

NEHNRN 

MAX 

86 

83 

75 

72 

77 

74 

76 

71 

70 

71 

68 

65 

60 

62 

75 

64 

64 

74 

70 

70 

75 

74 

75 

72 

66 

71 

74 

76 

77 

70 

62 

71  .6 

hIN 

64 

72 

47 

41 

43 

48 

50 

59 

60 

41 

49 

47 

38 

39 

37 

41 

31 

37 

43 

37 

41 

41 

44 

48 

57 

58 

51 

54 

55 

58 

52 

47.8 

TfiLBOrTON   I  NE 

88 

84 

78 

77 

80 

82 

83 

76 

78 

77 

74 

70 

65 

68 

78 

76 

68 

77 

78 

75 

78 

80 

75 

76 

70 

76 

78 

76 

77 

78 

76 

76.5 

M  I  N 

68 

71 

50 

37 

38 

45 

SO 

48 

60 

41 

49 

52 

42 

34 

34 

46 

30 

33 

46 

36 

38 

39 

39 

48 

61 

62 

54 

54 

SO 

52 

62 

47.4 

THOnnSTON  2  S 

MRX 

89 

89 

87 

8S 

80 

84 

84 

79 

80 

76 

73 

72 

68 

70 

78 

78 

69 

75 

79 

76 

76 

78 

76 

78 

72 

77 

79 

78 

77 

73 

70 

77.7 

HIN 

66 

58 

50 

46 

42 

47 

53 

57 

53 

46 

52 

51 

42 

37 

39 

44 

35 

33 

43 

40 

40 

41 

42 

50 

61 

63 

54 

57 

54 

53 

55 

48.5 

HEST  POINT 

MflX 

76 

88 

88 

71 

74 

76 

80 

80 

80 

75 

73 

70 

67 

64 

65 

77 

64 

68 

74 

76 

72 

75 

76 

75 

76 

69 

74 

78 

76 

78 

66 

■            a  ■ 

MIN 

65 

64 

50 

44 

43 

45 

49 

49 

52 

45 

45 

52 

4  3 

37 

35 

37 

33 

34 

34 

39 

39 

42 

43 

46 

50 

60 

53 

54 

55 

56 

5  3 

46.6 

CENTRAL 

05 

filLET 

nnx 

89 

89 

85 

82 

77 

79 

81 

82 

84 

77 

80 

71 

60 

66 

74 

66 

66 

74 

78 

76 

76 

77 

75 

80 

78 

74 

72 

78 

73 

69 

76.3 

MIN 

57 

72 

50 

*^ 

42 

48 

50 

58 

67 

43 

55 

59 

48 

36 

39 

38 

36 

37 

48 

39 

4  3 

48 

56 

65 

67 

5 1 

S3 

55 

60 

54 

51  .0 

COV INCTON 

MAX 

87 

84 

78 

72 

76 

77 

76 

74 

71 

69 

67 

65 

59 

63 

73 

68 

63 

73 

68 

69 

73 

73 

74 

71 

66 

70 

74 

76 

75 

67 

62 

71  .4 

niN 

63 

69 

48 

40 

4  3 

47 

53 

56 

6 1 

43 

50 

50 

39 

34 

35 

4  4 

35 

35 

44 

37 

42 

40 

4  1 

50 

58 

6 1 

53 

56 

58 

58 

53 

48.3 

DUBLIN  3  5 

MRX 

83 

91 

90 

76 

75 

79 

83 

82 

83 

80 

74 

79 

70 

63 

79 

77 

67 

69 

78 

79 

76 

78 

77 

78 

80 

79 

78 

72 

77 

79 

75 

77.6 

MIN 

63 

64 

5 1 

40 

39 

40 

45 

48 

58 

42 

42 

49 

40 

39 

34 

35 

34 

3 1 

33 

36 

38 

37 

38 

40 

53 

62 

52 

54 

52 

54 

50 

44.9 

EflSTMRN   I  H 

MflX 

88 

90 

88 

74 

76 

80 

82 

82 

81 

83 

77 

75 

75 

63 

73 

76 

67 

73 

79 

79 

73 

77 

76 

76 

78 

78 

77 

74 

77 

77 

74 

77.4 

MIN 

67 

73 

53 

45 

43 

49 

52 

52 

66 

45 

55 

58 

42 

36 

40 

50 

36 

39 

49 

4  1 

4  1 

45 

47 

54 

63 

64 

54 

57 

57 

60 

55 

51  .3 

FORSTTH  6  NNH 

MOX 

88 

86 

76 

73 

77 

80 

80 

76 

75 

73 

78 

68 

63 

66 

76 

62 

75 

75 

74 

72 

75 

76 

75 

73 

67 

73 

74 

77 

78 

72 

67 

74.2 

MIN 

63 

72 

50 

38 

38 

38 

47 

55 

53 

4  1 

46 

52 

39 

32 

36 

45 

33 

3  1 

42 

33 

35 

35 

36 

42 

60 

63 

63 

52 

S3 

57 

55 

46.6 

HRMK I NSV I LLE 

MflX 

85 

90 

90 

78 

76 

81 

85 

85 

82 

86 

79 

78 

75 

66 

71 

79 

71 

72 

79 

82 

78 

78 

76 

77 

81 

77 

79 

77 

81 

81 

74 

79.0 

MIN 

66 

66 

52 

44 

43 

4  3 

48 

52 

63 

43 

56 

57 

4  1 

34 

34 

49 

35 

33 

33 

43 

38 

40 

45 

52 

52 

52 

44 

4  4 

53 

60 

55 

47.4 

IRHINTQN   4  HNH 

MflX 

88 

87 

85 

82 

81 

82 

84 

82 

8) 

79 

80 

79 

75 

71 

74 

72 

70 

72 

76 

75 

74 

75 

70 

69 

70 

71 

69 

67 

70 

68 

67 

75.6 

MIN 

58 

61 

52 

48 

49 

56 

54 

60 

59 

45 

51 

50 

43 

38 

39 

39 

37 

34 

4  1 

40 

38 

39 

35 

40 

55 

62 

50 

52 

51 

47 

40 

47.2 

MHCON  HSO  flP 

MflX 

90 

89 

73 

73 

77 

82 

81 

75 

80 

74 

70 

69 

65 

58 

76 

66 

67 

75 

77 

72 

74 

77 

74 

76 

74 

76 

76 

76 

76 

70 

70 

74.8 

MIN 

68 

62 

54 

45 

4  4 

48 

51 

59 

5 1 

4  7 

54 

49 

4  4 

36 

39 

44 

39 

35 

45 

40 

42 

42 

4  3 

52 

64 

59 

55 

58 

56 

59 

53 

49.6 

niLLEDGEVlLLE 

MflX 

75 

91 

88 

72 

73 

79 

82 

80 

72 

90 

72 

75 

69 

62 

67 

77 

64 

66 

77 

75 

72 

75 

76 

75 

74 

71 

76 

73 

75 

77 

68 

74.5 

MIN 

61 

68 

53 

46 

39 

39 

41 

52 

58 

46 

46 

54 

42 
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25 

84 

07 

1370 

7A 

c 

MRS.   THELMA  F.  COX 

DOCTORTOWN   1  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7A 

R.  C.  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

ROY   A  HILL 

DONOLSONVlLLE    1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

1  35 

8A 

ROBERT  P.  ARMSTRONG 

DOUGLAS 

2783 

08 

COFFEE 

13 

31 

31 

82 

50 

225 

7A 

7A 

H 

JOHNNY   S  PHILLIPS 

DOUGLfiSVlLLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8A 

LEONA  8.  THOMPSON 

SEE  REFERENCE 
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PRECIP. 
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SPECIPL 

ISEE  NOTES  1 

UdolKVlK 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

1  I 

32 

35 

81 

43 

103 

8A 

WARREN  W.  WYANT 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

215 

8fl 

8A 

H 

WILIFORD  P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

10 

32 

33 

82 

54 

204 

C 

CITY  OF  DUBLIN 

ERSTMflN   1  W 

2955 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

12 

400 

8fl 

8A 

H 

GR.   FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

31 

34 

84 

44 

305 

C 

JESSE  L.  NEWTON 

ELbtRlUN   I  N 

3080 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7fl 

A .    U .    ML   CL A  I N 

ELL IJflY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

4  1 

84 

29 

1  300 

7A 

ALFORD  G.  DOVER 

EMBRY 

3147 

01 

PAULDING 

17 

33 

52 

84 

59 

1200 

8A 

MISS  JANET  E  RLLGOOD 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

15 

84 

17 

925 

8fl 

8A 

8F 

GH 

U.   OF  GR.  EXP.  STRTION 

FfilRMOUNT 

3295 

01 

GORDON 

12 

34 

25 

84 

42 

740 

8R 

MRS  ONEGA  F.  VINCENT 

FflRGO 

3312 

08 

CLINCH 

16 

30 

4  1 

82 

34 

1  15 

C 

ST  .   REGI 5  PAPER  CO . 

FITZGERRLD 

3386 

08 

BEN  MILL 

16 

31 

43 

83 

15 

371 

5P 

5P 

H 

CITY   F  IRE   DEPT  . 

FLEMING 

3409 

09 

L  IBERTY 

2 

31 

53 

81 

25 

20 

4P 

4P 

C  H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FOLKSTON  3  5W 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82 

02 

30 

8A 

C 

LOTT  W.  TURNER 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

r  UKo  Yin   b  NINW 

3506 

05 

M  n  M  D  n  IT 

MUNKUt 

9 

33 

07 

83 

59 

500 

6P 

6P 

H 

CITY   OF  FORSYTH 

FORT  GRINES 

35  1  6 

07 

CLAY 

3 

3  1 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

H 

MRS.   MAYME   R.  HAYES 

FORT  STEWRRT 

3538 

09 

L  IBERTY 

1  1 

31 

52 

81 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FRRNKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT  L  WILSON 

GAINESVILLE 

3521 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

51 

1  1  70 

7fl 

7fl 

H 

WILLIAM  A.  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

1  1 

33 

1  4 

82 

36 

540 

7A 

MRS.   SUSAN  G.  BRADDY 

GLENNVILLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

31 

56 

81 

55 

1  70 

6P 

6P 

H 

DON  P.  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

ID 

33 

28 

83 

27 

570 

7A 

ROBERT  H.  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

850 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON  4  W 

4033 

04 

HARRIS 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7A 

C 

BLUE  SPRINGS  FARM 

u  Q  (?  o  1  c  n  M 

4070 

04 

p  n  II  c  T  n 
LUWt  1  A 

6 

33 

1  4 

84 

34 

840 

C 

MRS  .   RUTH  T .  GABLE 

HARTWELL 

4  133 

03 

HART 

14 

34 

2  1 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

RALPH  D.  SCOTT 

HflWKINSVILLE 

4170 

05 

PULRSK I 

9 

32 

1  7 

83 

28 

245 

8R 

8R 

GH 

MRS.   CLIFFORD  MCLENDON 

HAZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

31 

52 

82 

35 

250 

c 

SOIL  CONSERVATION  SERV 

HELEN   1  ESE 

4230 

02 

WHl  TE 

3 

34 

42 

83 

43 

1  445 

6P 

5P 

H 

COMER  L.  VANDIVER 

HOMERVILLE  3  WSW 

4429 

08 

CL  INCH 

15 

3  1 

02 

82 

48 

1  87 

6P 

5P 

GH 

UNION  BAG-CAMP  CORP. 

IRWINTON  4  WNW 

4594 

05 

WILKINSON 

ID 

32 

50 

83 

1  4 

5  1  5 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

1  9 

83 

5  1 

430 

c 

GA.   POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1  465 

5P 

8A 

H 

HOWARD  L .  DILBECK 

JASPER 

4651 

02 

PICKENS 

5 

34 

28 

84 

25 

1512 

c 

AMICALOLA  EL   MSHP  CORP 

I  C  C  1  ID 

4571 

09 

WAYNE 

1 

31 

37 

81 

53 

100 

C 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

4675 

09 

WRYNE 

1 

31 

29 

81 

53 

100 

5P 

5P 

H 

BRUNS.   PULP  i  PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DflWSON 

5 

34 

33 

84 

1  5 

1310 

c 

MRS  .   LAVERN  C .  KINCAID 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

31 

84 

2  1 

930 

8A 

CICERO  W.  SWINT 

JUL  lETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7  A 

MRS  DOROTHY   I  MERCER 

KENSINGTON 

4802 

01 

WALKER 

18 

34 

47 

85 

22 

850 

7A 

TVA-722 

K I NGSTON 

4854 

01 

BARTOW 

5 

34 

1  4 

84 

56 

730 

7A 

MRS.   ELIZABETH  D.  BROWN 

LA  FAYETTE 

494  1 

01 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

1 

820 

8A 

8A 

C  H 

CHARLES  M.  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

0  1 

7  1  5 

5P 

7R 

C  H 

RAY   J.  RELIHAN 

LEXINGTON   1  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

1  4 

33 

53 

83 

08 

760 

8R 

; 

JOSEPH  A.  CAREY 

L  1  IN  L  U  L  IN  1  U  IN 

5204 

03 

1  I  M  p  n  1  M 
L 1 N  L  UL  N 

1  4 

33 

47 

82 

28 

510 

8fl 

JAMES  C.  BLACKWELL 

LOUISVILLE  3  S 

53  1  4 

05 

JEFFERSON 

1  I 

32 

55 

82 

24 

325 

4P 

4P 

C  H 

GLASCOCK- JEFF  UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

31 

55 

82 

4  1 

1  20 

7fl 

7A 

MRS  NETTIE  5  WHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

BP 

6P 

C  H 

PERRY    T  .  USHER 

MACON  W50  AP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

M  I  D 

M  I  D 

I   H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MARSHALLVILLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

55 

1  85 

5P 

5P 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

MRYSV  ILLE 

5533 

02 

JACKSON 

1  0 

34 

1  5 

83 

34 

920 

7  A 

MRS  FLORENCE   Y  SAILERS 

METTER 

581  1 

06 

CANDLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

1  20 

5P 

5P 

|-| 

CITY  OF  METTER 

MIDVILLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

49 

82 

1  4 

1  75 

7R 

PHILIP  I  GRMBRELL 

MIDVILLE  EXP  STA 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

12 

280 

5P 

6P 

GH 

SE  GA.   BRANCH  EXP.  STR. 

M  I  1  1  F  nfiF  U  T  1  1  F 

5874 

05 

Q  Q  1   n  1  1  T  M 

b  HL  U W  I  N 

1  0 

33 

05 

83 

15 

360 

7A 

7A 

H 

MRS  WILLETTE  B  HORNE 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENKINS 

1 1 

32 

52 

81 

58 

195 

5P 

6P 

H 

KERMIT  J.  CHRNCE 

MILLHAVEN-WAOE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

14 

32 

56 

81 

30 

100 

BR 

MILTON  R.  REDOICK 

MONROE 

5971 

o: 

WALTON 

ID 

33 

47 

83 

43 

875 

7R 

CITY  FIRE  DEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8R 

GEORGE  FOWLER 

MONT  ICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

4  1 

655 

7R 

7fl 

H 

POSTMASTER 

MORGAN   1  H 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN  PUB.  WKS .  CAMP 

MORGAN  5  NW 

5043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7fl 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQUITT 

1  6 

31 

10 

83 

45 

340 

5P 

6P 

H 

RRDIO  STRTION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

ID 

32 

1  2 

82 

38 

155 

7R 

GRRLRNO  L.  GILLIS 

NAHUNTA 

6219 

09 

BRAN  1  LEY 

1  3 

31 

1  1 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

31 

08 

83 

13 

238 

5P 

5P 

H 

GA.   FORESTRY  COMM. 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

14 

32 

37 

81 

28 

145 

6P 

5P 

H 

MRS  MARY   R.  POLK 

NEWNAN 

6335 

04 

COWETA 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7A 

H 

JAMES  0.   HRRDIN.  JR. 
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UJ 
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OBSERVER 

TEMP. 

- 

tL 

Q. 

£ 

cr  ^ 
—  o 

UJ  , , 

NORCROSS  3  NW 

6407 

02 

GW I NNE  T 

3 

33 

58 

84 

1 6 

940 

7A 

MRS  MILDRED  H  OEMPSEY 

PR T  T E RSON 

5838 

09 

PIERCE 

I  3 

3  I 

23 

82 

08 

1  05 

8R 

GA .   FORESTRY  COMM. 

PERRSON 

6879 

08 

R  T  K 1 NSON 

1  3 

3  1 

1 8 

82 

5  1 

205 

c 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

PLRINS  SW  OR  EXP  SIR 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

8A 

8A 

GH 

SW  GA  BRANCH  EXP  STR 

PRESTON 

720  I 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

84 

32 

405 

7R 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

QUITMAN  2  NW 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30 

48 

83 

35 

185 

8R 

80 

H 

WILL  IRM  0  LEY 

n  r"  (~  n  *~  rt 

RESHCH 

7430 

01 

D  n  1^  ii  1 

GORDON 

1  2 

34 

34 

84 

57 

650 

8A 

JOSEPH  W.  HOLLRND 

R  I  NGGOLD 

7489 

0 1 

CR  1  OOSfl 

1 8 

34 

55 

85 

07 

820 

80 

TVR-72  1 

ROME 

7600 

0 1 

FLOYD 

4 

34 

1  5 

85 

09 

520 

6P 

8R 

H 

JOHN  W  MRDOOX  JR 

ROME   8  SW 

7605 

0 1 

FLOYD 

4 

34 

1  0 

85 

1  6 

700 

c 

JRCK  MONTGOMERY 

ROnE    WoU   HP  H 

76  I  0 

0 1 

FLOYD 

1 2 

34 

2 1 

85 

1  0 

5  37 

M  I  D 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

SflNDERSV I LLE 

7777 

05 

WRSH I NGTON 

1  1 

32 

58 

82 

49 

4  35 

6P 

6P 

H 

RRDIO  STATION  WSNT 

SHrtLO  loLflNU 

7808 

09 

MC   I NTOSH 

2 

3  I 

24 

8 1 

1  7 

1  0 

5P 

5P 

H 

UNIV   OF   GR  MRRINE  INST 

SRVflNNRH  WSO  RP  R 

784  7 

09 

Lj  n  T  LI  n  M 

L HH  f  HHM 

1  4 

32 

08 

8  1 

1  2 

46 

M  I  0 

M  I  0 

M  I  D 

c 

H  J 

NRTL   WlHiHER  SERVICE 

SILORM 

8064 

05 

GREENE 

10 

33 

32 

83 

06 

690 

6P 

7R 

H 

MRS.   MRBEL  C  CRUMPTON 

SPRRTR  3  NW 

8223 

05 

HRNCOCK 

1 1 

33 

19 

83 

01 

530 

8fl 

c 

MR.   HOWARD  R.  GARRETT 

ST  I  LLMDRE 

8351 

06 

EMRNUEL 

I 

32 

26 

82 

1  3 

260 

7R 

JESSE  W.  RAUTON 

SUMMERVILLE    1  SSW 

8436 

0  1 

CHRTTOOGR 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7R 

EVAN  D.  BOWMAN 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

09 

RPPL I NG 

1 

31 

44 

82 

1  4 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWH 1 NSBuRO 

8496 

06 

EMRNUEL 

1  1 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

F RNN  I  N 

7 

34 

58 

84 

1  3 

1  795 

c 

MRS    INEZ  HAMPTON 

SYLVRN I R 

85  I  7 

06 

SCREVEN 

I  4 

32 

45 

8 1 

39 

254 

c 

LLOYD  H.  BAZEMORE 

TRLBOTTON   1  NE 

8535 

04 

TRLBOT 

6 

32 

42 

84 

32 

7  1  0 

8A 

8R 

H 

LAWRENCE  R  MINOR  SR 

TRYLORSV I LLE 

8600 

01 

BRRTOW 

5 

34 

05 

84 

59 

7  1  0 

7A 

THOMRS  F  .  COUS I NS 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32 

58 

84 

14 

800 

c 

CECIL  HARRIS 

THOMRSTON  2  S 

8661 

04 

UPSON 

6 

32 

52 

84 

19 

665 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WSFT 

THOMflSVILLE  4  SE 

8666 

07 

THOMRS 

8 

30 

48 

83 

54 

2  1  0 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FOREST  COMM 

TIFTON  EXP  STATION 

8703 

08 

TIFT 

1  6 

31 

29 

83 

32 

37  1 

8A 

8A 

8R 

GH 

GA  .CSTL  .PLA I N  EXP.  STA. 

TOCCOR 

8740 

03 

STEPHENS 

1  4 

34 

35 

83 

1  9 

1019 

6P 

7A 

H 

HENRY  Q.  MCDONALD 

TRRY   MOUNTR I N 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34 

48 

83 

42 

3300 

c 

TVA- 1 54 

U  OF  GR  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

1  0 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  GA  COL  OF  RGRI 

VRLDOSTR  3  E 

8972 

08 

LOWNDES 

I  6 

30 

51 

83 

1  4 

250 

5P 

5P 

RflO  10  STATION  WJEM 

VRLOOSTR  4  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

1  6 

30 

52 

83 

20 

265 

c 

RAD  10  STAT  I  ON  WGRF 

WRLE5KR 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

I  9 

84 

33 

1110 

7A 

DOYLE  B •  SMITH 

WRRRENTON 

9141 

05 

WRRREN 

I  1 

33 

25 

82 

40 

510 

7A 

7A 

H 

HENRY  C.  WHEELER.  JR. 

WRSHINGTON 

9157 

03 

WILKES 

14 

33 

44 

82 

44 

630 

7R 

7R 

H 

WILLIRM  T.  THORNTON 

WRTKINSVILLE  RRS 

9169 

02 

OCONEE 

1 0 

33 

52 

83 

26 

750 

c 

RGR .  RESERRCH  SVC . 

WRYCROSS  4  NE 

9186 

09 

P I ERCE 

I  3 

31 

15 

82 

1  9 

1  45 

7A 

7R 

H 

ERNEST  L  .  SWERT 

WRYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

I  4 

33 

07 

8  1 

59 

270 

6A 

6R 

H 

MISS  DORIS  E  LEWIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32 

52 

85 

1  1 

575 

8R 

8A 

H 

CRM  B.  LRNIER.  JR. 

WINDER   I  SSE 

9466 

02 

BRRROW 

10 

33 

59 

83 

43 

960 

5P 

7R 

H 

CECIL  H.  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

04 

MERIWETHER 

6 

32 

59 

84 

35 

800 

8R 

RLLEN  C  LONGING 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

07 

84 

31 

1055 

8R 

WILL  IRM  G  BOOTH 

CLOSED  STRTIONS 

BfllNBRIDGE  5  NNE 

0581 

07 

DECATUR 

6 

30 

59 

84 

33 

1  10 

7A 

7R 

c 

H 

CLOSED  9/30/77 

NEW  STRTIONS 

BRINBRIDGE    INT  PAPER  C 

0586 

07 

DECATUR 

6 

30 

48 

84 

39 

190 

4P 

4P 

c 

INTERNRTIONRL  PRPER  CO 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801.  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"'  for  this  State, 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  ^F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     DurinR  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ■iround  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Piecipitation" 
table,   ""Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground'"  table,  when  published,  are  lor  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  datn  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

_   feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  lor  24-hour  period  ending  8  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,   direction  unknown.     Type  of  tha-mo- 

meters  unknown. 

Homervillo  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph.  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph ,   Model  1120 . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"'  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  '"Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates  . 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "'Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  -nonth . 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  var"  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  v49.ues  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  '"Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "'Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE;      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    mn\     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatalogicai  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.   

Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to;     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.   28801.       Attn;  Publications. 
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DniLY  PRECIPITnilON 


STflT ION 


EAST  CENTRftL 

APPLING  2  NP 
AUGUSTA  USO  AP 
BRGORLCT  1  M 

GIBSON 

LOUISVILLC  3  S 

METTEfi 

MIOVILLE 

MIOVKLE  EXP  STA 
MILLEN  A  H 

naLHAvEN-wAOC  2  se 

NEUINGTGN  2  HE 
ST  ILL  MORE 
SUAINSBOBO 
UARRENTQN 

UArMESBOaO  2  NE 


SOUTHWEST  07 

ALBANY  3  SE 

flfCISICUS  2  E 

BAIMeUIDGE   INT  PAPER  C 

BLAKELV 

CAMILLA 

COLQUITT  a  E 

CUTHBEHT 

OAUSON 

OONALSONVILLE    I  S 
roRT  GAINES 

LUMPKIN  2  SE 

MORGAN    1  UI 

MORGAN  <=>  NU 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

PRESTON 

TWOMBSVILLE   ^  SE 


SOUTi 


CENTRAL 


ABBEVILLE 
ASHBUHN  3  ENE 
COROELE 
DOUGLAS 
riTZGERALO 


3  MSW 


HOrtflVILL 
LUrWER  CITY 
r«ULTRIE  2  ESE 
NASHVILLE  5  SSE 
QUITMAN  2  NU 


ATKINSON  2  E 
BRUNSWICK 
BQUNSWICK  FAA  AP 
OOCTORTOWN    1  WSW 


rOL>(5TON  3  SU 
rOLi(STON  0  SU 
rORT  STEUART 
GLENNVJLLE 


e  S 


JESUP 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USO  I 
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DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY   OF  MONTH 

o 
cr 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<r 

. 

NORTHWEST 

01 

niLRTOONB  DBM  2 

MBX 
MIN 

61 

49 

70 
54 

63 
55 

67 
SB 

69 
60 

68 
59 

64 
54 

65 
54 

67 
54 

70 
42 

49 
31 

55 
30 

51 
28 

49 

30 

58 
31 

63 
34 

65 
47 

68 
36 

60 
36 

37 

62 

67 
54 

61 
56 

68 
48 

22 

56 

52 
41 

56 
47 

61  .7 

44.2 

CHLHOUN  EXP  STATION 

MBX 
MIN 

74 
42 

72 
SS 

70 
62 

68 
58 

74 

61 

66 
56 

66 
55 

69 

57 

71 
51 

69 
40 

56 
27 

53 
27 

50 
23 

60 
26 

61 
25 

67 
35 

70 
55 

65 
30 

65 
32 

65 
41 

SB 
47 

63 
54 

70 
58 

68 
53 

66 
45 

57 
22 

52 
23 

53 
4  1 

59 
45 

60 
54 

63.9 
43.3 

CSRTERSVILLE 

MBX 
MIN 

72 
SO 

68 
56 

66 
60 

65 
58 

67 
61 

65 
57 

63 
54 

66 
56 

70 
52 

65 
41 

56 
28 

52 
26 

S4 
24 

60 
26 

62 
26 

65 
38 

67 
55 

64 

30 

61 
32 

64 

53 

66 
SI 

63 

57 

69 
59 

65 
56 

65 
47 

53 
23 

S5 
29 

54 
41 

57 
50 

56 
53 

62.5 
45.0 

CEDRRIOHN 

MBX 
MIN 

74 
4S 

72 
57 

68 
61 

67 
59 

76 
62 

68 

57 

66 
52 

68 

56 

69 
50 

66 
41 

55 
30 

52 
27 

53 
24 

64 

26 

66 
28 

66 
42 

66 
54 

63 
32 

67 
35 

66 
50 

66 
49 

63 
54 

71 
59 

68 
54 

64 

51 

SI 
25 

58 

26 

53 
44 

66 
49 

59 

55 

64  .5 
45.2 

OflLLBS  7  NE 

MBX 
MIN 

61 
47 

72 
54 

62 
55 

62 
58 

68 
59 

69 
56 

62 
51 

66 
53 

70 
53 

72 
42 

50 
34 

55 
29 

53 
22 

52 
23 

62 
27 

63 
28 

70 
51 

69 
34 

60 
34 

64 

35 

64 
49 

67 
53 

62 
57 

72 
54 

68 
48 

58 
24 

36 
22 

56 
28 

51 
42 

59 
49 

61  .9 
42.4 

DBLTON 

MBX 
MIN 

63 
43 

75 
43 

66 
55 

68 
60 

66 
60 

66 
57 

66 
56 

65 
55 

69 
55 

69 
42 

50 
30 

55 
30 

50 
28 

48 
28 

59 
28 

60 
37 

65 
48 

68 
33 

60 
34 

67 
36 

65 
43 

59 
54 

62 
57 

67 
56 

67 
45 

55 
23 

33 
23 

49 

30 

53 
43 

58 
50 

60.8 
42.8 

LB  FflrETTE 

MAX 
MIN 

42 

44 

56 

69 
60 

63 
60 

66 
60 

62 
55 

68 
56 

70 
51 

7  I 
40 

4  9 
36 

SB 
26 

56 
23 

49 

26 

60 
26 

60 
31 

59 
47 

58 
30 

67 
32 

68 
32 

65 
52 

57 
54 

58 
54 

65 
54 

67 
46 

54 
21 

37 
22 

45 

32 

47 

36 

57 
45 

60  .2 
41  .6 

ROME 

MBX 
MIN 

72 

65 
56 

68 
59 

68 
58 

69 
62 

65 
56 

67 
54 

66 

56 

69 
52 

66 
40 

59 
29 

57 
27 

S3 
23 

60 

27 

64 

27 

67 
39 

70 
45 

65 
3  1 

63 
32 

64 
49 

61 
49 

62 
54 

69 
58 

68 
54 

66 
46 

48 

22 

57 
25 

50 
42 

59 
46 

SB 

53 

63.2 
43.8 

ROME  WSO  BP 
■ 

MBX 
MIN 

75 
42 

65 
57 

69 
83 

68 
61 

70 
63 

65 
58 

66 
56 

67 
54 

70 
52 

66 
33 

58 
28 

57 
27 

50 
26 

60 
27 

64 
28 

67 
37 

71 
47 

65 
32 

66 
34 

65 
56 

60 
46 

63 
56 

70 
56 

70 
54 

58 
40 

40 
24 

57 
28 

51 
43 

60 
49 

63 
56 

63.2 
4  4.6 

NORTH  CENTRBL 

02 

BLPHSRETTfl  5  SSH 

MBX 
MIN 

62 
48 

71 
49 

62 
54 

67 
60 

70 
61 

69 
57 

66 
56 

66 
52 

65 
51 

72 
43 

49 
32 

54 
28 

SO 
21 

SO 
21 

SB 
25 

62 
26 

69 
41 

69 
33 

62 
31 

61 
31 

63 
34 

66 
50 

62 
54 

70 
55 

68 
49 

62 
23 

49 

22 

56 
23 

SO 
39 

55 
47 

61  .8 
40.5 

ATHENS  USD  BP 

MBX 
MIN 

71 
51 

63 
56 

67 
62 

70 
66 

70 
64 

69 
59 

67 
56 

72 
58 

75 
54 

64 

39 

60 
32 

56 
31 

51 
26 

59 
29 

62 
29 

71 
42 

72 
50 

64 

39 

63 
39 

63 
51 

68 
53 

64 

55 

69 
58 

69 
56 

66 
46 

46 

27 

S3 
25 

51 
42 

SS 
49 

S3 
SO 

63.4 
46  .5 

BTLBNTB  HSO  BP 

MBX 
MIN 

72 
SI 

61 
55 

67 
59 

69 
57 

71 
60 

63 
55 

64 

53 

73 
57 

72 
56 

64 

39 

56 
35 

54 

31 

53 
29 

59 
33 

63 
36 

70 
45 

70 
45 

62 
37 

60 
41 

55 
49 

68 
47 

62 
54 

72 
55 

70 
S4 

64 
43 

43 

26 

57 
26 

51 
4  I 

57 
48 

56 
S3 

62.9 
45.7 

BLBIRSVILLE  EXP  SIB 

MAX 
MIN 

56 
49 

70 
53 

62 
58 

65 
60 

67 
60 

66 
57 

66 
53 

65 
53 

69 
46 

66 
42 

46 

31 

SO 
26 

44 

16 

49 

21 

60 
22 

62 
25 

63 
48 

62 
35 

56 
2B 

62 
30 

56 
45 

60 
54 

60 
51 

65 
50 

65 
40 

58 
18 

34 

17 

47 

32 

57 
42 

62 
54 

59.1 
40  .6 

BLUE  RIDGE 

MBX 
MIN 

COMMERCE  4  NNH 

MBX 
MIN 

71 
SI 

61 
52 

67 
54 

68 
54 

68 
60 

70 
52 

67 
53 

74 

55 

72 
47 

63 
41 

57 
33 

48 
34 

49 
29 

59 
29 

62 
31 

69 

73 
43 

65 
37 

67 
39 

66 
40 

62 
52 

63 
54 

67 
52 

68 
54 

66 
40 

59 
29 

39 

58 

64 

50 

54 

50 

63.2 
45.4 

DBHLONEGB 

MAX 
MIN 

60 
46 

69 
46 

51 
56 

66 
60 

66 
62 

65 
58 

65 
55 

65 
S3 

70 
52 

67 
47 

48 

36 

S3 
22 

58 
24 

60 
28 

SB 
41 

66 
42 

60 
34 

61 
34 

56 
46 

60 
51 

60 
56 

64 

56 

68 
51 

60 
24 

30 
22 

47 

26 

52 
39 

57 
49 

59.7 
43.4 

GBINESVILLE 

MAX 
MIN 

60 
47 

70 
54 

64 
56 

65 
60 

67 
62 

65 
60 

65 
55 

65 
56 

70 
53 

69 
42 

51 
37 

56 
35 

51 
24 

50 
29 

57 
31 

59 
37 

66 
46 

67 
39 

62 
35 

64 
46 

61 
4B 

61 
54 

63 
57 

65 
SS 

67 
S3 

60 
25 

40 

25 

51 
30 

SI 
42 

55 
49 

60.6 
44  .8 

HELEN  I  ESE 

MBX 
MIN 

69 
40 

65 
47 

64 

59 

66 
62 

67 
63 

66 
59 

67 
53 

72 
53 

67 
48 

64 
44 

56 
34 

53 
33 

50 
19 

59 
23 

60 
23 

55 
29 

66 
49 

62 
34 

62 
30 

57 
35 

58 
46 

58 
53 

62 
56 

69 
54 

61 
51 

53 
22 

45 

22 

SO 
36 

57 
48 

57 
52 

60.6 
42.6 

JBSPER  1  NNW 

MBX 
MIN 

70 
SO 

55 

65 
58 

68 
59 

66 
62 

58 

6  3 
54 

70 
55 

50 

40 

31 

31 

24 

25 

32 

42 

52 

36 

35 

52 

51 

55 

57 

55 

47 

20 

19 

39 

56 
48 

55 
52 

60.3 
44.8 

U  OF  GB  PLT  SCIENCE 

FM 

MBX 
MIN 

71 

70 

67 

69 

69 

69 

67 

72 

7S 

71 

57 

54 

52 

59 

62 

70 

70 

67 

52 

63 

66 

63 

69 

69 

66 

61 

54 

52 

54 
48 

54 
49 

64  .  1 
46.3 

HINDER  1  SSE 
. 

MBX 
MIN 

70 
49 

68 

50 

68 
60 

70 
61 

69 
63 

70 
61 

64 
54 

70 
55 

73 
S3 

70 
45 

58 
29 

54 

27 

50 
21 

60 
26 

61 
30 

;9 

39 

70 
51 

64 
34 

62 
35 

61 
33 

66 
48 

63 
53 

69 
59 

68 
SS 

67 
SI 

57 
26 

53 
28 

52 
28 

S3 
49 

51 
49 

63.3 
44.2 

NORTHEBST 

03 

CLBTTON   1  SSH 

MAX 
MIN 

69 
36 

67 
42 

62 
56 

64 
58 

62 
59 

67 
55 

65 
49 

71 
47 

69 
42 

60 
39 

56 
31 

50 
23 

53 
15 

60 
15 

61 
29 

58 
23 

65 
42 

63 
30 

62 
31 

55 
31 

58 
42 

57 
49 

60 
53 

70 
50 

64 
48 

52 
20 

44 

17 

47 
38 

57 
43 

56 
49 

60.1 
38  .7 

CORNELIB 

MBX 
MIN 

69 
44 

62 
53 

64 

59 

65 
63 

65 
62 

68 
59 

66 
52 

72 
48 

58 
SO 

65 
38 

54 
31 

47 

26 

46 

17 

56 
24 

SB 
25 

61 
37 

69 
49 

62 
35 

61 
31 

54 
46 

58 
47 

60 
S3 

62 
57 

66 
53 

60 
48 

48 

20 

43 

23 

46 

37 

52 
45 

SO 
47 

59.3 
42.6 

ELBERTON  2  N 

MAX 
MIN 

70 
47 

68 
52 

68 
59 

70 
62 

72 
64 

70 
58 

69 
52 

73 
50 

75 
46 

72 
57 

60 
25 

54 

22 

49 
17 

57 
22 

62 
20 

71 
32 

72 
40 

66 
29 

52 
28 

64 

36 

68 
49 

65 
47 

67 
57 

66 
SO 

65 
54 

59 
27 

52 
21 

52 
38 

59 
38 

59 
46 

64.5 
41.6 

HBRTWELL 

MAX 
MIN 

69 
52 

66 
55 

68 
60 

69 
62 

54 

54 

55 

55 

56 

SB 

32 

34 

22 

30 

36 

40 

57 

40 

36 

45 

40 

53 

54 

54 

57 

26 

52 
30 

60 
36 

56 
48 

58 
48 

64.6 
45.9 

TOCCOR 

MAX 
MIN 

71 

61 

65 

66 

67 

70 

70 

75 

71 

69 

59 

55 

S3 

60 

61 

68 

72 

66 

65 
35 

58 

60 
50 

59 
S3 

65 
56 

71 
55 

68 
54 

54 

26 

48 

27 

48 

39 

56 
48 

53 
50 

62  .9 
45  .0 

HBSHINGTON 

•  • 

MBX 
MIN 

65 
45 

72 
49 

65 
S3 

68 
62 

70 
64 

70 
61 

72 
54 

66 
52 

71 
51 

77 
52 

65 
30 

60 
29 

51 
24 

61 
24 

60 
29 

65 
30 

75 
SO 

65 
4  1 

60 
38 

70 
37 

72 
37 

73 
52 

66 
56 

68 
52 

72 
53 

58 
23 

57 
26 

67 
34 

65 
42 

65 
46 

66.4 
43.2 

HEST  CENTRBL 

CBRROLLTDN 

MBX 
MIN 

74 
41 

63 
54 

67 
58 

67 
57 

74 

61 

66 
56 

65 
SO 

72 
SS 

69 
51 

65 
41 

57 
28 

55 
26 

65 
24 

60 
27 

64 

26 

68 
41 

70 
45 

63 
33 

62 
34 

66 
39 

68 
46 

63 
S3 

71 
55 

71 
52 

63 
47 

50 
24 

59 
24 

55 
44 

64 
47 

58 
54 

64.1 
43.1 

COLUMBUS  HSO  BP 

MBX 
MIN 

52 

70 
61 

63 

62 

76 
59 

7 1 
60 

7  I 
60 

75 
58 

73 
58 

66 
38 

62 
33 

62 
32 

58 
29 

62 
31 

68 

32 

69 
51 

74 

53 

66 
39 

61 
44 

70 
50 

75 
59 

71 
59 

73 
58 

76 
56 

71 

50 

50 
32 

63 
29 

76 
51 

75 

s: 

67 
60 

69.3 
49.1 

EXPERIMENT 

MBX 
MIN 

62 
48 

71 
53 

63 
56 

68 
60 

68 
59 

72 
56 

66 
53 

66 
58 

74 

56 

73 
45 

51 
32 

57 
32 

SS 
24 

S3 
30 

59 
33 

64 
44 

70 
54 

70 
36 

63 
41 

61 
44 

67 
50 

70 
52 

67 
57 

72 
56 

74 

56 

66 
27 

39 
26 

57 
38 

65 
47 

60 
48 

64.1 
45.8 

GREENVILLE  2  NNH 

MBX 
HIN 

73 
45 

70 
55 

69 
60 

66 
S9 

75 
60 

72 
57 

66 
50 

76 
55 

SEE 

74 

SI 

REF 

69     59  60 
40     33  29 

ERENCE  NOTES 

SS     62  66 
35     33  40 

FOLLOWING  S 

71     72  70 
43    59  33 

TBTION  INDEX 

65 
35 

69 
45 

71 
55 

70 
50 

73 
60 

75 
55 

70 
40 

66 
32 

60 
24 

71 
43 

70 
45 

65 
55 

68.3 
45.9 

DAILY  TEMPERRTURES 


STRT ION 

DRY   OF  MONTH 

O 

a 

fle 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

LR  CRRNGE 

MAX 
tilN 

73 

46 

73 
56 

69 
SO 

72 
58 

73 
59 

75 
58 

68 
56 

73 
54 

70 
53 

72 
46 

69 
32 

56 
28 

52 
26 

60 
28 

65 
34 

70 
52 

68 
59 

65 
33 

69 
39 

69 
35 

72 
52 

72 
58 

72 
60 

72 
S4 

68 
50 

56 
29 

59 
24 

68 

51 

71 
46 

67 
54 

67.9 

MBRSMBLLVILLE 

MRX 
MIN 

74 
49 

71 
56 

70 
52 

69 
63 

70 
49 

69 
3? 

77 
S3 

75 
54 

76 
54 

72 
46 

69 
33 

70 
32 

69 
33 

61 

29 

69 
31 

68 
47 

78 

58 

73 
39 

72 
40 

75 
46 

74 

49 

75 
47 

72 
56 

73 
56 

71 
58 

65 
31 

66 
24 

71 
46 

73 

so 

73 
56 

71  .3 
46  •  0 

NEHNPN 

riBx 

MIN 

73 
47 

64 
S4 

67 
57 

65 
57 

73 
59 

66 
56 

66 
51 

74 
56 

74 

54 

64 
42 

56 
26 

55 
27 

52 
27 

61 
29 

64 

29 

71 
48 

68 
56 

63 
34 

52 
40 

67 
49 

70 
49 

66 
55 

71 
58 

71 
53 

63 
43 

63 
26 

60 
25 

56 
47 

62 
46 

58 
51 

64.8 
45 . 0 

IBLBOTtON  1  NE 

MBX 
MIN 

79 
54 

80 
56 

78 
51 

70 
59 

78 
60 

72 
61 

70 
54 

77 
50 

76 
51 

76 
47 

62 
27 

61 
27 

59 
23 

64 
24 

70 
25 

72 
44 

74 

SB 

69 
34 

65 
37 

70 
45 

72 
51 

70 
SI 

73 
57 

75 
52 

71 
58 

61 
29 

54 

22 

67 
50 

71 
45 

67 
55 

70.1 
45.2 

THOMBSION  2  S 

MBX 
MIN 

78 

SO 

69 
57 

70 

61 

68 
60 

75 
62 

73 
57 

68 
54 

77 
53 

74 

52 

67 
46 

64 

31 

64 

31 

59 
26 

65 
28 

69 
28 

71 
44 

77 
59 

70 
37 

63 
39 

72 
46 

72 
54 

70 
52 

75 
59 

77 
52 

70 
58 

60 
30 

62 
24 

77 
48 

72 
4  7 

52 
54 

69.7 
46.6 

HEST  POINT 

MBX 
MIN 

65 
47 

74 
49 

67 
59 

65 
60 

67 
60 

75 
59 

68 
S3 

68 

57 

75 
55 

75 
44 

55 
29 

61 
29 

61 
29 

S7 
29 

61 
29 

66 
30 

70 
54 

74 
34 

66 
38 

60 
46 

68 
54 

72 
58 

67 
60 

73 
55 

75 
53 

68 
28 

45 

27 

61 
35 

73 
49 

73 
51 

66.8 
45.3 

CENTRAL 

05 

BILET 

MAX 
MIN 

76 
60 

75 
54 

76 
62 

76 
65 

76 
63 

77 
61 

74 
54 

76 
55 

79 
57 

65 
50 

60 
31 

60 
32 

S3 
31 

62 
28 

70 
33 

71 
SO 

73 
42 

77 
42 

75 
4  1 

75 
44 

76 
56 

75 
SB 

75 
61 

74 

61 

73 
60 

71 
38 

59 
25 

75 
43 

75 
55 

72 
60 

71  .7 
49 . 1 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

12 
50 

64 
55 

67 
52 

68 
64 

69 
63 

67 
60 

66 
SI 

71 
57 

75 
SS 

64 
45 

57 
27 

54 

29 

53 
25 

61 
29 

65 
28 

73 
44 

70 
59 

64 

35 

62 
38 

66 
52 

72 
52 

64 

55 

70 
58 

70 
57 

67 
55 

SS 
27 

57 
22 

54 
43 

55 
48 

54 

S2 

64  .2 

46.6 

DUBL IN  3  S 

MBX 
MIN 

70 
47 

76 
49 

69 
55 

75 
61 

74 

60 

77 
57 

76 
50 

75 
51 

72 
51 

80 
53 

65 
27 

62 
25 

60 
24 

54 
24 

62 
26 

72 
30 

75 
45 

78 
35 

69 
36 

70 
40 

74 

SO 

77 
53 

78 
58 

77 
56 

72 
55 

70 
33 

47 
22 

60 
23 

77 
40 

75 
49 

70.6 
42-8 

EBSlnflN   1  H 

MBX 
MIN 

70 
52 

74 
52 

73 
64 

73 
65 

78 
64 

79 
60 

74 

S3 

73 
54 

77 
53 

79 
53 

58 
32 

60 
33 

61 
29 

60 
28 

68 
32 

70 
36 

74 
58 

77 
43 

68 
42 

73 
50 

75 
55 

76 
SB 

76 
61 

76 
60 

71 
60 

71 
35 

60 
26 

73 
4  1 

75 
47 

75 
59 

71  .6 
48 .  S 

FORSTTM  6  NNH 

MBX 
MIN 

75 
47 

65 
56 

76 
62 

68 
64 

75 
64 

68 
58 

69 
50 

76 
55 

76 
55 

70 
48 

60 
30 

60 
30 

SS 
22 

61 
25 

66 
24 

73 
42 

76 
61 

66 
30 

62 
35 

72 
40 

73 
53 

70 
52 

73 
62 

73 
52 

70 
SB 

59 
29 

59 
20 

73 
46 

67 
42 

59 
53 

68.2 
45  -5 

MBHRINSVILLE 

MRX 
MIN 

71 
SO 

79 
53 

70 
57 

73 
63 

80 
60 

79 
61 

75 
50 

71 
51 

78 
51 

80 
53 

62 
27 

66 
30 

65 
25 

57 
26 

59 
27 

72 
29 

70 
44 

79 
36 

72 
37 

69 
49 

78 
54 

80 
58 

81 
58 

69 
34 

55 
24 

62 
39 

76 
42 

77 
49 

71  .6 
4  4.2 

IRHINION   i  UNU 

MAX 
MIN 

74 

SO 

73 
5 1 

77 
50 

79 
62 

81 
63 

80 
62 

79 
54 

73 
52 

75 
58 

73 
49 

59 
35 

60 
36 

61 
3 1 

56 
30 

61 
34 

64 
46 

74 
54 

73 
48 

71 
47 

72 
49 

73 
54 

72 
53 

73 
57 

74 

55 

75 
60 

71 
3  1 

60 
26 

65 
34 

64 
47 

58 
49 

70.4 
48  -0 

nocON  HSO  BP 

MRX 
MIN 

76 
53 

66 
59 

71 
65 

72 
66 

77 
63 

71 
57 

70 
53 

76 
58 

78 
52 

68 
40 

61 
35 

61 
34 

SS 
27 

61 
29 

69 
29 

72 
50 

78 
55 

68 
38 

68 
43 

72 
51 

76 
54 

75 
58 

71 
55 

69 

55 

72 
50 

SO 
30 

61 
27 

75 
46 

74 

51 

67 
58 

69.4 
48  .0 

niLLEOGEVlLLE 

MRX 
MIN 

66 
53 

74 
54 

65 
56 

72 
63 

73 
63 

72 
62 

73 
50 

69 
S3 

75 
52 

79 
51 

64 
34 

60 
33 

24 

59 
24 

60 
26 

69 
27 

75 
49 

78 
37 

67 
34 

68 
40 

70 
51 

75 
51 

72 
58 

68 
53 

67 
57 

73 
33 

47 

22 

58 
22 

76 
47 

70 
47 

68.8 
44  .2 

nONTICELLO 

MRX 
MIN 

SBNDERSVILLE 

MBX 
MIN 

73 
51 

66 
56 

71 
63 

72 
66 

69 
66 

70 
50 

69 
54 

68 
56 

77 
52 

69 
49 

58 
36 

58 
30 

SO 
23 

58 
27 

67 
27 

73 
43 

76 
56 

67 
35 

67 
37 

68 
SO 

73 
49 

69 
S6 

67 
60 

65 
54 

68 
SB 

61 
34 

SS 
22 

73 
40 

69 
49 

63 
54 

67.0 
47.1 

SILOBN 
. 

MBX 
MIN 

72 
SO 

68 
55 

70 
62 

73 
66 

70 
64 

71 
59 

69 
52 

70 
55 

77 
55 

69 
48 

59 
30 

56 
29 

S3 
28 

60 
29 

66 
31 

74 
47 

74 
59 

65 
37 

64 

39 

70 
SO 

73 
SB 

70 
57 

73 
51 

70 

57 

68 

55 

56 
29 

57 
23 

70 
47 

63 
47 

58 
52 

66.9 
47.7 

ERST  CENTRBL 

06 

BPPL ING  2  NH 

MBX 
MIN 

61 
49 

73 
53 

67 
53 

74 

60 

70 
SB 

74 
59 

71 
49 

67 
54 

70 
48 

73 
49 

65 
31 

59 
27 

57 
21 

57 
20 

58 
24 

66 
25 

74 

SO 

7b 
34 

64 

30 

70 
32 

67 
45 

74 

50 

71 
54 

70 
55 

69 
54 

70 

48 

55 
42 

67.4 
43-5 

RUGUSIfl  NSO  RP 

MRX 
MIN 

76 
55 

70 
58 

72 
65 

77 
67 

78 
67 

73 
61 

74 

55 

75 
54 

BO 
54 

68 
42 

62 
34 

60 
29 

53 
26 

50 
29 

68 
29 

77 
44 

78 
57 

68 
39 

65 
37 

70 
52 

77 
52 

75 
55 

73 

57 

65 
58 

72 
52 

52 
28 

57 
26 

76 
4  1 

69 
47 

60 
SS 

69.4 
47.5 

BROOKLET   1  H 

MBX 
MIN 

75 
54 

71 
59 

73 
64 

77 
66 

75 
67 

77 
60 

75 
52 

77 
54 

81 
54 

72 
56 

60 
32 

60 
33 

52 
28 

62 
27 

70 
32 

75 
45 

78 
57 

76 
45 

67 
37 

75 
50 

77 
55 

78 
58 

75 
60 

74 

57 

74 

60 

70 
40 

60 
24 

75 
42 

76 
48 

71 
57 

71  .9 
49 .  1 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 
MIN 

74 
50 

70 
SO 

73 
63 

70 
65 

75 
64 

70 
60 

69 
53 

72 
55 

74 

51 

71 
51 

58 
33 

55 
29 

52 
24 

60 
26 

65 
2b 

70 
45 

72 
54 

70 
40 

69 
38 

66 
57 

70 
S3 

69 
SI 

69 
59 

68 
57 

69 
57 

55 
32 

56 
2 1 

69 
38 

57 
50 

63 
52 

67.3 
46.8 

METIER 

MRX 
MIN 

72 
61 

74 
63 

75 
55 

80 

67 

75 
68 

77 
61 

77 
55 

78 
55 

81 
57 

71 
SO 

71 
34 

65 
34 

60 
33 

72 
30 

72 
31 

75 
49 

78 
54 

73 
52 

74 
48 

75 
42 

77 
54 

78 
60 

77 
62 

75 
47 

76 
52 

70 
4  1 

60 
28 

76 
44 

75 
52 

70 
57 

73.6 
49  .9 

niDVILLE  E«P  STR 

MBX 
MIN 

79 
46 

79 
56 

78 
58 

79 
64 

54 

74 

53 

74 
54 

79 
56 

67 
31 

74 
29 

61 
29 

69 
33 

76 
45 

82 
38 

43 

84 

77 
54 

75 
59 

34 

74 

75 
40 

70 
53 

nlLLEN  4  N 

MBX 
MIN 

79 
53 

70 
58 

72 
64 

76 
66 

73 
67 

72 
60 

75 
50 

74 
49 

79 
SO 

70 
53 

62 
26 

60 
23 

57 
20 

60 
22 

68 
25 

78 
43 

74 
49 

69 
33 

67 
35 

70 
52 

69 
54 

64 

60 

60 
54 

62 
49 

53 

69 
33 

64 

2 1 

73 
50 

70 
43 

68 
49 

69.1 
45  .5 

NEHIHCTON  2  NE 

MBX 
MIN 

75 
57 

71 
62 

73 
65 

78 
66 

73 
68 

78 
62 

76 
57 

78 
57 

79 
56 

73 
63 

66 
34 

60 
33 

56 
26 

59 
29 

69 
34 

73 
47 

77 
61 

75 
45 

68 
41 

73 
52 

75 
58 

79 
59 

71 
63 

68 
59 

70 
60 

65 
39 

58 
22 

75 
43 

77 
54 

7  1 
56 

71  .4 

SO  .9 

SHRINSBORO 

MBX 
MIN 

76 
52 

74 

57 

77 
60 

73 
62 

74 

68 

73 
62 

75 
52 

72 
52 

81 
56 

74 

55 

61 
32 

59 
29 

54 

26 

63 
30 

71 
32 

73 
47 

79 
57 

74 
38 

67 
40 

74 

49 

78 
55 

76 
SB 

74 

58 

72 
S9 

74 

59 

68 
38 

60 
24 

75 
41 

73 
51 

71 
55 

71  .5 
48.5 

HRRRENTON 

MBX 
MIN 

6S 
48 

71 
51 

65 
56 

70 
63 

72 
65 

70 
61 

71 
54 

67 
S3 

68 
S3 

76 
54 

64 

33 

57 
31 

55 
26 

55 
26 

57 
30 

65 
30 

72 
SO 

73 
40 

64 

38 

64 

38 

68 
49 

74 
54 

69 
SB 

65 
SB 

67 
SB 

69 
32 

42 

25 

54 

30 

71 
45 

66 
45 

65. 5 
45.1 

MRTNESBORO  2  NE 

MBX 
MIN 

67 
47 

76 
52 

70 
57 

71 

62 

75 
64 

75 
59 

75 
S3 

75 
SO 

74 
49 

80 
51 

62 
32 

60 
24 

59 
21 

59 
20 

62 
21 

69 
24 

72 
44 

76 
34 

69 
32 

69 
32 

70 
SO 

76 
SO 

76 
56 

72 
54 

67 
57 

73 
33 

46 

1 9 

57 
1  9 

76 
36 

70 
50 

69.3 
41  .7 

SOUIMMEST 

07 

BLBANr  3  SE 

MIN 

77 

75 
52 

74 

62 

76 
65 

78 
56 

75 
58 

76 
52 

80 

51 

78 
53 

69 
53 

63 
29 

64 

29 

59 
30 

65 
28 

71 
27 

66 
35 

76 
51 

69 
42 

67 
41 

73 
49 

75 
53 

75 
55 

78 
57 

74 

58 

73 
60 

39 

SI 
28 

68 
37 

77 
43 

78 
SB 

71  .7 
46  .6 

BMERICUS  2  E 

MRX 
MIN 

71 
49 

7S 
52 

70 
60 

72 
62 

72 
57 

76 
58 

71 
52 

74 
51 

75 
54 

74 

SO 

57 
29 

60 
32 

62 
28 

55 
26 

59 
30 

69 
30 

70 
45 

78 
40 

57 
41 

67 
46 

70 
50 

73 
55 

75 
60 

76 
60 

73 
58 

71 
34 

45 

25 

60 
28 

74 
45 

75 
49 

68.9 
45.2 

BRINBRIOGE   INT  PBPER  C 

MRX 
MIN 

75 
48 

78 
SI 

76 
65 

74 

65 

75 
57 

77 
59 

73 
55 

77 
55 

80 
56 

77 
52 

57 
33 

62 
36 

66 
32 

59 
32 

64 
34 

72 
40 

68 
52 

73 
48 

73 
50 

71 
52 

70 
SI 

79 
61 

75 
62 

76 
65 

75 
57 

74 
4  1 

61 
29 

64 
49 

77 
51 

76 
54 

71  .8 
49.7 

BLHKELY 

MRX 
MIN 

72 
50 

75 
50 

73 
63 

72 
60 

72 
56 

72 
56 

71 
55 

75  78 
55  55 

SEE  REF 

73 
50 

ERENCE  note: 

64  62 
32  32 

FOLLOHING  ! 

68    64  76 
34    48  45 

TRTION  INDEX 

65 
45 

64 
54 

70 
54 

76 
56 

69 

57 

71 
61 

73 
60 

72 
38 

SO 
31 

62 
31 

75 
46 

74 

51 

69-9 
49.1 

7 


DAILY  TEMPERATURES 


STHT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

CAM  I LLfi 

MAX 

75 

74 

76 

73 

76 

73 

77 

77 

77 

67 

60 

63 

56 

62 

70 

65 

73 

67 

68 

73 

77 

75 

74 

72 

73 

68 

63 

75 

76 

74 

71 

■  D 

HIN 

47 

50 

63 

65 

56 

58 

54 

53 

56 

50 

30 

30 

31 

31 

35 

47 

61 

45 

50 

56 

58 

SB 

61 

60 

60 

40 

29 

46 

49 

62 

COLQUITT  2  E 

MAX 

68 

74 

79 

79 

76 

75 

76 

78 

79 

76 

58 

63 

66 

65 

62 

68 

73 

74 

69 

70 

70 

77 

73 

73 

70 

63 

6  1 

62 

75 

76 

71 

.0 

MIN 

50 

53 

58 

57 

55 

54 

53 

53 

49 

49 

33 

32 

32 

30 

31 

43 

55 

47 

50 

48 

50 

56 

61 

62 

59 

30 

47 

47 

SO 

57 

CUTH8ERT 

MAX 

75 

73 

72 

71 

75 

76 

73 

76 

72 

67 

60 

62 

59 

61 

68 

64 

78 

68 

64 

69 

74 

72 

7  1 

72 

71 

64 

60 

72 

75 

70 

69 

.5 

MIN 

5 1 

62 

65 

6 1 

56 

59 

55 

53 

58 

45 

32 

36 

31 

31 

34 

48 

60 

4  I 

47 

54 

57 

57 

61 

59 

61 

36 

29 

48 

50 

62 

.0 

FORT  G0INE5 

MAX 

77 

73 

74 

69 

71 

72 

71 

74 

72 

64 

58 

59 

58 

58 

67 

66 

75 

67 

64 

69 

74 

70 

70 

70 

79 

63 

60 

72 

70 

69 

68 

.5 

MIN 

45 

61 

67 

58 

55 

57 

54 

SS 

63 

48 

30 

38 

29 

30 

32 

50 

59 

40 

47 

53 

58 

59 

66 

59 

59 

35 

28 

46 

47 

63 

L  UMPK 1 N  2  SE 

MAX 

73 

74 

76 

70 

73 

74 

71 

71 

69 

70 

62 

68 

72 

73 

75 

74 

76 

78 

78 

76 

79 

72 

72 

72 

70 

72 

72 

72 

69 

69 

72 

.4 

MIN 

60 

59 

59 

59 

59 

58 

57 

58 

34 

30 

23 

29 

28 

38 

47 

52 

54 

53 

49 

48 

38 

34 

28 

MORGflN  1  M 

MAX 

56 

60 

62 

61 

61 

69 

73 

76 

76 

65 

70 

74 

75 

73 

73 

73 

69 

73 

75 

74 

MIN 

54 

32 

34 

34 

33 

35 

49 

64 

44 

49 

54 

57 

57 

62 

60 

61 

47 

29 

59 

62 

PLAINS  5W  GA  EXP  STfl 

MAX 

68 

75 

70 

73 

68 

75 

71 

73 

76 

73 

50 

60 

61 

56 

61 

69 

64 

77 

67 

62 

70 

75 

73 

74 

71 

71 

46 

61 

74 

75 

68 

.0 

MIN 

50 

53 

59 

61 

55 

59 

55 

S3 

54 

50 

32 

33 

29 

28 

31 

34 

50 

39 

40 

48 

54 

68 

58 

57 

60 

34 

27 

32 

49 

51 

46 

.4 

THOMflSVILLE  4  SE 

MAX 

75 

75 

74 

74 

77 

75 

78 

78 

75 

62 

67 

62 

66 

71 

7  1 

74 

74 

73 

76 

78 

78 

75 

70 

65 

77 

77 

73 

73 

.0 

MIN 

52 

63 

65 

68 

59 

53 

53 

50 

53 

34 

40 

30 

31 

34 

48 

58 

49 

51 

S6 

59 

59 

64 

42 

30 

42 

46 

65 

50 

•  5 

SOUTH  CENTRAL  08 

flSHBURN  3  ENE 

MAX 

67 

72 

70 

70 

73 

74 

73 

74 

77 

76 

54 

58 

59 

53 

59 

66 

68 

68 

63 

66 

70 

74 

75 

74 

72 

73 

45 

60 

72 

74 

67 

.7 

MIN 

51 

54 

60 

65 

6  1 

62 

55 

55 

55 

54 

34 

35 

31 

31 

33 

4  1 

52 

47 

45 

50 

55 

56 

57 

61 

62 

37 

30 

37 

SO 

51 

48 

COROELE 

MAX 

75 

71 

70 

74 

76 

74 

73 

75 

78 

73 

59 

60 

59 

58 

69 

69 

76 

76 

76 

74 

75 

76 

76 

76 

7  1 

68 

60 

74 

75 

71 

71 

•  2 

MIN 

53 

60 

65 

65 

60 

60 

53 

53 

53 

5  1 

33 

29 

28 

28 

32 

45 

60 

40 

4  1 

4  1 

52 

59 

63 

58 

61 

35 

29 

43 

50 

61 

48 

OGUCLAS 

MAX 

80 

79 

82 

81 

79 

74 

79 

78 

77 

72 

69 

70 

68 

60 

60 

72 

72 

74 

74 

75 

76 

74 

78 

77 

80 

60 

47 

57 

72 

76 

72 

.4 

MIN 

54 

63 

64 

64 

62 

60 

60 

58 

54 

47 

36 

32 

29 

28 

28 

37 

48 

40 

40 

42 

42 

44 

44 

5  1 

56 

44 

27 

27 

40 

51 

45 

F 1 T2GERRLD 

MAX 

74 

72 

69 

74 

78 

75 

75 

77 

79 

75 

59 

61 

60 

64 

72 

68 

74 

74 

68 

73 

78 

78 

74 

73 

72 

68 

6  I 

75 

76 

72 

71 

.6 

MIN 

53 

59 

65 

65 

62 

61 

56 

55 

58 

54 

35 

40 

31 

32 

39 

52 

59 

46 

48 

51 

57 

58 

63 

64 

62 

38 

32 

47 

52 

62 

5  1 

.  9 

HOMERVILLE  3  WSH 

MAX 

69 

72 

70 

77 

75 

80 

75 

79 

81 

57 

60 

61 

58 

65 

72 

71 

74 

67 

71 

77 

77 

79 

73 

72 

72 

64 

64 

75 

78 

76 

71 

.7 

MIN 

56 

61 

65 

66 

63 

58 

52 

53 

54 

S3 

30 

31 

31 

27 

33 

49 

57 

S2 

44 

53 

57 

57 

63 

64 

62 

4  1 

29 

40 

S  1 

64 

50 

.  5 

LUMBER  CITY 

MAX 

73 

78 

70 

73 

76 

79 

77 

76 

78 

83 

68 

62 

6  1 

58 

65 

73 

72 

78 

74 

69 

76 

78 

76 

75 

70 

73 

73 

62 

76 

77 

72 

.6 

MIN 

55 

55 

60 

65 

67 

59 

52 

52 

54 

54 

33 

32 

26 

28 

27 

33 

47 

42 

40 

40 

47 

54 

58 

62 

62 

4  1 

27 

30 

39 

55 

4  6 

.  5 

MOULTRIE  2  E5E 

MAX 

74 

74 

70 

73 

76 

77 

78 

79 

78 

71 

59 

61 

62 

63 

71 

65 

74 

70 

68 

74 

78 

77 

74 

73 

73 

66 

67 

77 

77 

73 

71 

.7 

MIN 

49 

61 

64 

65 

55 

60 

53 

53 

57 

48 

30 

32 

33 

3  1 

38 

53 

65 

47 

46 

54 

55 

56 

62 

61 

61 

39 

28 

42 

49 

64 

50 

NASHVILLE  5  5SE 

MAX 

72 

72 

72 

78 

78 

79 

79 

80 

79 

69 

61 

59 

57 

61 

63 

68 

79 

78 

71 

77 

78 

78 

71 

69 

69 

69 

64 

76 

76 

72 

71 

.8 

MIN 

56 

57 

66 

57 

56 

54 

47 

49 

51 

50 

26 

26 

26 

24 

35 

45 

49 

40 

45 

49 

54 

50 

59 

62 

60 

36 

27 

38 

46 

62 

46 

.  7 

OUiTMON  2  NW 

MAX 

75 

74 

72 

77 

79 

77 

77 

70 

81 

80 

67 

63 

59 

65 

67 

74 

75 

68 

74 

74 

73 

76 

75 

80 

82 

65 

66 

69 

79 

75 

72 

.9 

M  I  N 

58 

63 

66 

67 

5B 

54 

55 

58 

56 

54 

38 

33 

28 

34 

40 

47 

50 

48 

S3 

54 

S6 

S3 

49 

50 

54 

4  1 

28 

41 

55 

65 

50 

.2 

TIFTON   EXP  STATION 

MAX 

69 

74 

72 

70 

75 

76 

75 

74 

77 

76 

57 

60 

61 

55 

62 

70 

66 

74 

66 

68 

74 

76 

76 

76 

72 

72 

47 

52 

75 

76 

69 

.4 

niN 

52 

55 

60 

65 

59 

59 

55 

54 

56 

56 

35 

37 

30 

30 

37 

44 

56 

45 

45 

SO 

54 

57 

59 

63 

62 

40 

31 

35 

50 

56 

49 

.6 

VALOOSTA  3  E 

MAX 

73 

76 

73 

75 

77 

79 

79 

80 

82 

75 

60 

61 

62 

68 

73 

70 

75 

74 

72 

77 

79 

81 

79 

74 

77 

68 

65 

77 

78 

75 

73 

7 

M  1  N 

50 

62 

64 

65 

64 

61 

5  1 

50 

56 

52 

31 

32 

32 

27 

32 

46 

52 

48 

42 

43 

58 

53 

65 

62 

60 

4  I 

26 

39 

4  7 

64 

49 

2 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 

MAX 

74 

70 

72 

77 

76 

79 

75 

76 

81 

69 

60 

61 

56 

65 

71 

71 

75 

69 

68 

76 

76 

78 

75 

70 

73 

65 

63 

76 

76 

75 

71 

7 

MIN 

57 

62 

66 

67 

67 

59 

55 

55 

57 

49 

35 

37 

33 

29 

38 

50 

59 

49 

4  1 

S  1 

59 

6 1 

65 

66 

64 

36 

29 

42 

58 

65 

52 

0 

BRUNSWICK 

MAX 

71 

68 

70 

75 

78 

74 

80 

78 

80 

80 

74 

61 

63 

60 

64 

'0 

72 

78 

72 

64 

77 

77 

79 

71 

68 

75 

53 

65 

78 

76 

71 

7 

MIN 

56 

59 

65 

65 

66 

61 

60 

65 

39 

38 

38 

42 

46 

46 

55 

48 

54 

58 

60 

62 

62 

63 

39 

39 

66 

64 

54 

1 

BRUNSWICK  FAA  AP 

MAX 

68 

69 

73 

76 

72 

80 

75 

78 

77 

73 

59 

63 

52 

62 

68 

70 

77 

67 

66 

75 

74 

76 

70 

56 

74 

63 

63 

75 

73 

7  3 

70 

2 

MIN 

58 

65 

66 

66 

66 

61 

60 

62 

60 

47 

40 

4  1 

39 

39 

4  ' 

57 

61 

48 

49 

63 

62 

60 

64 

64 

63 

36 

34 

55 

64 

67 

55 

4 

FLEMING 

MAX 

72 

71 

75 

79 

54 

63 

73 

75 

77 

73 

76 

75 

77 

79 

74 

68 

73 

72 

56 

77 

77 

75 

72 

3 

MIN 

56 

62 

65 

66 

69 

22 

26 

31 

45 

59 

49 

39 

49 

55 

55 

63 

SB 

6 1 

4  3 

25 

40 

S  1 

63 

SO 

1 

FOLKSTON  9  SW 
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73 

75 

74 

8  I 

80 

78 

60 

83 

71 

65 

63 

79 

72 

72 

78 

78 

81 

74 

74 

74 

68 

67 

77 

77 

80 

75 

0 

MIN 

56 

57 

61 

65 

53 

54 

54 

46 

53 

42 

4  3 

56 

58 

64 

62 

64 

46 

29 

39 

5  3 

65 

53 

3 

FORT  STEWART 

MAX 

74 

71 

77 

78 

75 

80 

78 

80 

8  1 

74 

62 

62 

55 

64 

73 

75 

78 

74 

68 

75 

76 

80 

74 

59 

77 

72 

61 

77 

78 

73 

2 

MIN 

56 

61 

65 

66 

66 

5a 

55 

51 

58 

57 

36 

35 

32 

30 

37 

48 

60 

50 

4  1 

S 1 

57 

58 

63 

62 

60 

40 

28 

54 

64 

51 

4 

GLENNVILLE 

MAX 

75 

72 

76 

80 

75 

80 

77 

79 

82 

74 

62 

52 

55 

64 

72 

73 

75 

70 

67 

75 

77 

77 

73 

70 

73 

68 

62 

66 

76 

75 

72 

1 

MIN 

57 

60 

66 

66 

65 

60 

55 

58 

58 

53 

38 

35 

32 

30 

38 

43 

57 

47 

42 

52 

57 

53 

55 

56 

62 

42 

28 

54 

61 

51 

2 

JESUP  8  S 

MAX 

72 

69 

76 

79 

78 

79 

77 

79 

82 

78 

61 

58 

58 

68 

74 

74 

75 

73 

67 

76 

76 

79 

75 

72 

74 

74 

62 

76 

77 

79 

73 

2 

MIN 

52 

64 

65 

66 

66 

56 

56 

54 

55 

54 

33 

3  I 

28 

29 

35 

46 

56 

49 

4  1 

5  1 

54 

56 

63 

60 

62 

42 

30 

61 

50 

4 

NBHUNTA 

MAX 

71 

77 

75 

80 

76 

80 

78 

79 

81 

77 

62 

62 

58 

66 

74 

75 

77 

73 

70 

78 

78 

81 

76 

76 

75 

70 

65 

76 

76 

78 

74 

0 

MIN 

57 

63 

63 

65 

67 

54 

54 

53 

54 

58 

32 

30 

33 

28 

34 

46 

57 

53 

40 

53 

50 

57 

62 

6  3 

62 

27 

62 

50 

4 

sapelo  island 

MAX 

70 

70 

72 

73 

75 

75 

78 

76 

75 

74 

66 

60 

52 

62 

68 

71 

77 

73 

72 

71 

75 

75 

72 

75 

70 

71 

64 

71 

76 

73 

71 

1 

MIN 

55 

56 

57 

60 

64 

61 

59 

60 

59 

58 

35 

34 

3S 

36 

44 

56 

SB 

53 

41 

50 

61 

59 

63 

64 

60 

43 

31 

48 

49 

61 

52 

3 

SAVANNAH  WSO  AP 

MAX 

75 

72 

74 

79 

74 

79 

77 

79 

80 

74 

61 

61 

54 

60 

70 

74 

7B 

69 

69 

74 

76 

80 

72 

69 

71 

57 

59 

76 

78 

74 

71 

5 

MIN 

64 

63 

66 

67 

68 

63 

58 

58 

57 

42 

35 

34 

32 

30 

35 

48 

62 

45 

42 

S3 

59 

56 

62 

60 

57 

31 

29 

44 

55 

63 

50 

9 

SURRENCr  2  WNW 

MAX 

75 

71 

74 

77 

75 

77 

76 

78 

80 

77 

61 

62 

55 

63 

73 

73 

75 

73 

74 

76 

76 

79 

76 

72 

72 

58 

62 

75 

75 

75 

72. 

5 

MIN 

56 

59 

63 

62 

65 

56 

50 

51 

53 

55 

28 

29 

24 

22 

30 

43 

55 

41 

34 

36 

53 

54 

62 

63 

60 

41 

24 

40 

49 

59 

47. 

2 

WArCROSS  4  NE 

MAX 

72 

71 

73 

75 

79 

80 

79 

80 

81 

84 

70 

63 

64 

58 

68 

75 

75 

76 

72 

72 

79 

80 

62 

75 

72 

76 

52 

66 

78 

78 

73. 

5 

MIN 

56 

61 

66 

66 

67 

57 

54 

S3 

55 

62 

32 

29 

32 

25 

33 

48 

57 

50 

4  1 

55 

57 

50 

65 

65 

65 

45 

27 

40 

50 

63 

51  . 

3 
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DAILY   SOIL  TEMPERRTURES 


OEOROm 

NOVEMBER  1977 


OHY  OF  MONTH 


19     20     ?\      22     23     24     25     26     21     28     29      30  31 


CflLHOJN  EXP  5TBTI0N 


EXPERIMENI 


HPHKINSVILLE 


MOMERVILLE  3  HSH 


MIOVILLE   EXP.  STBTION 


PLAINS  sw  on  EXP  srn 


TIFTON  EXP  STRTION 


I  IN  > 
2 


56 
53 


12 
56 


60 
55 


77 
66 


73 
65 


69 
67 


71  59 
56 


63 
51 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVnPORflTION  AND  WIND 


DAY  OF  MONTH 

5  (r  o 

STRTION 

29 

30 

E  °  5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

3 1 

NORTHMEST  01 

RLLRTOONB  Onn  2 

EVfiP 

.  1 1 

.09 

.01 

.03 

.03 

.03 

- 

.OS 

.11 

.11 

.22 

.o: 

- 

.06 

■ 

; 

.4 

.i; 

UINO 

82 

98 

101 

33 

90 

43 

20 

6 

29 

43 

96 

35 

35 

24 

3" 

5C 

21 

44 

28 

• 

21S 

6: 

24 

■ 

22 

168 

82 

1 0* 

1602 

CHLMOUN  EXP  STBTIOH 

EVfiP 

.  1 1 

.06 

.02 

.15 

.17 

.07 

.21 

.12 

.09 

.08 

.07 

.06 

.03 

.46 

.17 

.14 

.23 

- 

.04 

.1! 

.01 

.  1 

.04 

.25 

.n 

.0< 

3.71B 

UINO 

19 

53 

63 

5 

12 

2 

3 

6 

16 

73 

8 

9 

5 

2 

1 

7 

14 

S 

1  1 

33 

5 

c 

2 

6 

53 

2S 

2 

12 

464 

KfiX 

73 

72 

68 

66 

67 

67 

67 

71 

71 

67 

57 

57 

56 

60 

6C 

57 

71 

69 

63 

62 

58 

6C 

7C 

7C 

70 

62 

54 

4S 

57 

6< 

64  .  1 

H  [  N 

S( 

55 

62 

6; 

64 

62 

59 

61 

66 

50 

39 

36 

38 

36 

36 

43 

55 

43 

42 

49 

5C 

54 

SS 

5= 

53 

36 

37 

44 

47 

s: 

50.4 

NORTH  CENIROL  02 

U  OF  OB  PLI  SCIENCE  Ffl 

EVfiP 

.14 

.06 

.02 

.11 

.09 

.05 

.09 

.30 

.20 

.22 

.05 

.07 

.11 

.06 

.23 

.19 

.14 

.15 

.09 

.02 

.OS 

.02 

.11 

.14 

.10 

.09 

- 

- 

3.356 

HIND 

107 

126 

106 

99 

136 

80 

60 

48 

37 

1  36 

1  19 

lie 

37 

33 

30 

55 

127 

80 

70 

108 

64 

47 

55 

34 

71 

184 

61 

73 

101 

12 

2526 

HfiX 

69 

68 

66 

75 

69 

68 

66 

71 

71 

68 

66 

53 

52 

57 

57 

62 

7C 

66 

59 

56 

61 

61 

68 

68 

65 

59 

45 

52 

54 

5: 

62.6 

HIN 

4E 

55 

6C 

65 

64 

62 

56 

5f 

58 

50 

36 

37 

38 

38 

38 

45 

58 

42 

40 

47 

49 

5S 

59 

58 

59 

33 

33 

42 

48 

5C 

49  .4 

.      .  . 

WEST  CENTRfiL  04 

EXPERIMENT 

EVfiP 

.12 

.10 

.02 

.01 

- 

- 

.08 

.04 

.07 

.1  1 

.18 

.14 

.  1  1 

.06 

.  1  1 

.10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NINO 

40 

51 

65 

34 

86 

68 

42 

55 

33 

103 

100 

53 

47 

li 

29 

59 

127 

52 

25 

67 

62 

59 

43 

31 

20 

96 

56 

IOC 

54 

6" 

1  744 

MAX 

ei 

74 

63 

68 

67 

74 

65 

67 

76 

72 

52 

57 

56 

63 

62 

5 1 

niN 

46 

51 

57 

63 

64 

61 

55 

56 

59 

52 

36 

35 

37 

36 

3; 

39 

CENTRfiL  05 

niLET 

EVfiP 

.22 

.16 

.23 

.24 

.41 

.  1  4 

.  15 

.05 

.07 

.04 

.19 

.12 

.09 

.  1  1 

.07 

.05 

.09 

.09 

.19 

.06 

.  1 1 

.06 

.02 

.21 

.10 

.06 

.03 

.04 

3  .728 

HIND 

25 

33 

54 

20 

17 

28 

28 

9 

9 

10 

I  1 

65 

35 

30 

9 

20 

33 

29 

48 

28 

25 

29 

26 

6 

20 

101 

27 

31 

1  1 

5- 

696 

SOUTH  CENTRfiL  08 

TIFTON  EXP  STfiTION 

EVfiP 

.14 

.10 

.06 

.00 

.09 

.14 

.10 

.07 

.06 

.06 

.20 

.13 

.15 

.09 

.05 

.07 

.00 

.07 

.  1 1 

.10 

.06 

.06 

.04 

.06 

.06 

.14 

.10 

.09 

.05 

.06 

2.57 

UINO 

53 

59 

52 

45 

55 

65 

45 

28 

14 

58 

94 

43 

55 

30 

17 

34 

65 

40 

26 

66 

64 

39 

37 

23 

23 

92 

52 

61 

41 

47 

1425 

MRX 

69 

75 

73 

72 

73 

77 

73 

72 

60 

77 

64 

60 

61 

55 

62 

75 

61 

72 

65 

62 

70 

74 

73 

75 

73 

72 

55 

57 

66 

63 

68  ■  7 

niN 

50 

50 

60 

64 

63 

62 

56 

56 

57 

61 

36 

36 

36 

35 

37 

42 

52 

52 

4^ 

46 

51 

57 

Si 

64 

6; 

4  1 

36 

35 

46 

54 

50  .2 

SOUTHEfiST  09 

SfiVflNNfiH  USO  fiP 

EVfiP 

.09 

.03 

.04 

.04 

.01 

.06 

.14 

.  1 1 

.13 

.21 

.15 

.16 

.13 

.09 

.10 

.12 

.06 

.15 

.14 

.07 

.17 

.09 

.05 

.01 

.00 

.16 

.13 

.09 

.10 

2.93B 

HIND 

150 

103 

67 

37 

69 

46 

73 

31 

32 

92 

52 

45 

83 

31 

34 

39 

78 

54 

46 

112 

66 

39 

31 

21 

23 

121 

44 

48 

52 

68 

1789 

nnx 

71 

71 

73 

78 

75 

60 

76 

60 

61 

74 

61 

60 

63 

63 

66 

70 

76 

72 

66 

73 

73 

77 

73 

59 

70 

66 

58 

72 

74 

73 

71.3 

rtlN 

54 

61 

64 

65 

67 

65 

56 

59 

61 

57 

3B 

38 

37 

36 

40 

52 

61 

52 

46 

49 

59 

56 

63 

61 

61 

42 

35 

46 

57 

63 

53.5 
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STATION  INDEX 


GEORGin 
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STnT  I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
z 
cr 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

^            \  1  t~ 

TEMP. 

PRECIP. 

cr 
^1 
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(SEE  NOTES  1  1 

OBSERVER 
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g 
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1  O 
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r 
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n  1 
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D  M 
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O  4 
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/  n 
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L 

MRS  ANNRVENE  G  SIDALL 
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n  n  Q  n 

UU  y  u 

n  p 

Uo 

MONTGOMERY 

1  0 

J  C 

1  1 
1  1 

A 
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P  P 

or 

or 

PF 
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n 
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3 

34 

42 

83 

43 

1445 

6P 

6P 

H 

COMER  L  .  VRNOIVER 

HOMERVILLE   3  WSW 

4429 

08 

CLINCH 

16 

31 

02 

82 

48 

187 

6P 

6P 

GH 

UNION  BRG-CAMP  CORP. 

IRWINTON  4  WNW 

4594 

05 

WILKINSON 

10 

32 

50 

83 

14 

515 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

51 

430 

c 

GA.  POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1465 

6P 

8fl 

H 

HOWARD  L.  DILBECK 

JASPER 

4651 

02 

PICKENS 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

c 

AMICALOLA  EL  MSHP  CORP 

JE  SUP 

4671 

09 

WAYNE 

1 

31 

37 

81 

53 

100 

c 

CITY   OF  IFSIIP 

JESUP  8  S 

4576 

09 

WAYNE 

1 

3  1 

29 

8  1 

53 

1  00 

5P 

5P 

H 

BRUNS.   PULP  4  PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84 

15 

1310 

c 

MRS.   LAVERN  C  KINCAID 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

31 

84 

21 

930 

8fi 

CICERO  W.  SWINT 

JUL  lETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

''50 

7R 

MRS  DOROTHY   I  MERCER 

KENSINGTON 

4802 

01 

WALKER 

18 

34 

47 

85 

22 

850 

7A 

TVfl-722 

KINGSTON 

4854 

01 

BARTOW 

5 

34 

14 

84 

56 

730 

7A 

MRS.   ELIZABETH  D.  BROWN 

LA  FAYETTE 

494  1 

01 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

17 

820 

8A 

BR 

c 

H 

CHARLES  M.  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

01 

715 

5P 

7R 

c 

H 

RRY   J.  RELIHAN 

LEXINGTON   1  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

14 

33 

53 

83 

08 

760 

8R 

c 

JOSEPH  R.  CAREY 

1  T  NT  ni  N  T  riM 

5204 

03 

L  1  M  I-  U  L  IN 

1  4 

33 

47 

82 

28 

510 

8R 

IQMF9    r      Rl  PPKUIFI  1 
OI-IIILO     L  .  DLMl_r\rlCLL 

LOUISVILLE   3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

c 

H 

CLASCOCK-JEFF  UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

31 

55 

82 

4  1 

120 

7A 

7R 

H 

MRS  NETTIE  S  WHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

c 

H 

PERRY  T.  USHER 

MACON  WSO  AP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MIO 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MARSHALLVILLE 

5550 

04 

MACON 

5 

32 

27 

83 

56 

186 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

MAYSVILLE 

5633 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

34 

920 

7R 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 

METTER 

581  1 

06 

CANDLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

MIDVILLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

49 

82 

14 

175 

7A 

PHILIP   I  GAMBRELL 

MIDVILLE  EXP  STP 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

5P 

GH 

SE  GA.   BRANCH  EXP.  STR. 

Mil  1  rnnFvii  i  f 

5874 

05 

O  n  L  U  n  1  IN 

1  0 

33 

06 

83 

15 

360 

7A 

7A 

H 

MRC     UTI    1   CTTC-     R  HnPMF 
HnO    HILLCI  IL     D    nun  1*1  C 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENKINS 

1  I 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KERMIT  J.  CHANCE 

MILLHAVEN-WADE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

56 

81 

30 

100 

8A 

MILTON  R.  REDDICK 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7R 

CITY  FIRE  DEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8R 

GEORGE  FOWLER 

MONTICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

4  I 

655 

7A 

7fl 

H 

POSTMASTER 

MORGAN   1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN  PUB.   WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7A 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQUI TT 

15 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT   VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7A 

GARLAND  L  .  GILLIS 

NAHUNTA 

6219 

09 

BRANTLEY 

1  3 

31 

1  1 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

NASHVILLE  5  SSE 

5237 

08 

BERRIEN 

16 

31 

08 

83 

1  3 

238 

5P 

5P 

H 

GA.   FORESTRY  COMM. 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

37 

81 

28 

145 

6P 

6P 

H 

MRS  MARY  A.  POLK 

NEWNAN 

6335 

04 

COWETA 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7A 

H 

JAMES  0.  HARDIN.  JR. 

NORCROSS  3  NW 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33 

58 

84 

16 

940 

7R 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

a 
z 

d 
or 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP  . 

PREC IP. 

Q- 
(Z 

UJ 

SPECIAL 
CSEE  NOTES  1  1 

OBSERVER 

PATTERSON 

6838 

09 

PIERCE 

13 

31 

23 

82 

08 

105 

8A 

OA.   FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

6879 

08 

ATK  INSON 

I  3 

31 

18 

82 

51 

205 

C 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

PLAINS  5W  GA  EXP  STA 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

8fl 

8A 

GH 

SW  GA  BRANCH  EXP  STA 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

84 

32 

405 

7A 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

U  U  1  1  M  rt  IN     tL     IN  M 

7276 

08 

D  r\  u  U  r\  o 

1  F. 
i  D 

30 

48 

83 

35 

185 

8R 

8fl 

H 

Will    TQM    n    1  F  Y 

RESACA 

7  4  30 

0  I 

GORDON 

12 

3  4 

34 

84 

5  7 

650 

BR 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

RINGGOLD 

7489 

01 

CATOOSA 

18 

34 

55 

85 

07 

820 

8A 

TVR-72I 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

4 

34 

15 

85 

09 

620 

6P 

8A 

H 

JOHN  W  MRODOX  JR 

ROME  8  SW 

7605 

01 

FLOYD 

4 

34 

10 

85 

16 

700 

C 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  AP  R 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34 

21 

85 

10 

637 

MID 

MID 

C 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

SANDERSVILLE 

7777 

05 

WASHINGTON 

I  I 

32 

58 

82 

49 

435 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTOSH 

2 

31 

24 

81 

17 

10 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  GA  MARINE  INST 

SAVANNAH  WSO  RP  R 

7847 

09 

CHATHAM 

I  4 

32 

08 

81 

12 

46 

MID 

MID 

MIC 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SILOAM 

8064 

05 

GREENE 

10 

33 

32 

83 

06 

690 

6P 

7A 

H 

MRS.   MABEL  C  CRUMPTON 

8223 

05 

n  n  IN  L  U  L  r\ 

t  I 
1  1 

33 

19 

83 

01 

530 

BA 

C 

nK  .    nUWHnU    K  .    IjHKKt  1  1 

STILLMORE 

Q  Q  1 
0  JD  1 

06 

EMANUEL 

1 

32 

26 

82 

I  3 

260 

7  A 

JESSE  W.  RRUTON 

SUMMERVILLE    I  SSW 

8436 

01 

CHATTOOGA 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7A 

EVRN  D.  BOWMRN 

SURRENCY  2  NNW 

8476 

09 

APPLING 

1 

31 

44 

82 

1  4 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BAG  CRMP  PAPER 

SWRINSBORO 

8496 

06 

EMANUEL 

I  I 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

FANNIN 

7 

34 

58 

84 

I  3 

1795 

c 

MRS   INEZ  HAMPTON 

SYLVANI A 

8517 

06 

SCREVEN 

I  4 

32 

45 

81 

39 

254 

c 

LLOYD  H.  BAZEMORE 

TALBOTTON   I  NE 

8535 

04 

TALBOT 

6 

32 

42 

84 

32 

710 

8A 

8A 

H 

LAWRENCE  R  MINOR  SR 

TAYLORSVILLE 

8600 

01 

BARTOW 

5 

34 

05 

84 

59 

710 

7R 

THOMAS  F.  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32 

58 

84 

I  4 

800 

C 

CECIL  HRRRIS 

THflMfiSTriM    9  ^ 

8661 

04 

1 1 P   n  M 
u  r  o  u  IN 

C 
D 

32 

52 

84 

19 

665 

5P 

5P 

H 

KHUlU    olHllUN  Worl 

THOMASVILLE   4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30 

4  8 

83 

54 

2  I  0 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FOREST  COMM 

TIFTON  EXP  STATION 

8703 

08 

TIFT 

16 

31 

29 

83 

32 

371 

8A 

BR 

BR 

GH 

GA  .CSTL .PLAIN  EXP .   STA  . 

TOCCOA 

8740 

03 

STEPHENS 

14 

34 

35 

83 

19 

1019 

6P 

7fl 

H 

HENRY  0.  MCDONALD 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34 

48 

83 

42 

3900 

C 

TVA- 1 54 

U  OF  GR  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  GA  COL  OF  AGRI 

VALDOSTA  3  E 

8972 

08 

LOWNDES 

15 

30 

51 

83 

14 

250 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WJEM 

VRLDOSTA  4  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

16 

30 

52 

83 

20 

265 

C 

RADIO  STATION  WGAF 

WALESKA 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

19 

84 

33 

1110 

7R 

DOYLE  B.  SMITH 

WARRENTON 

9I4I 

06 

WRRREN 

1  I 

33 

25 

82 

40 

510 

7R 

7A 

H 

HENRY  C.   WHEELER.  JR. 

WASH  I NGTON 

9157 

03 

u  T  1  K  F  9 
n  1  L  r\  C  O 

1  A 

33 

44 

82 

44 

630 

7A 

7A 

H 

WILLIHM    1 .  IHORNTON 

WATKINSVILLE  ARS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

26 

750 

C 

AGR.  RESEARCH  SVC 

WAYCROSS  4  NE 

9186 

09 

PIERCE 

I  3 

31 

15 

82 

1  9 

145 

7A 

7A 

H 

ERNEST  L.  SWEAT 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

I  4 

33 

07 

81 

59 

270 

6fl 

6A 

H 

MISl  DORIS  E  LEWIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32 

52 

85 

I  1 

5-^5 

BR 

8A 

H 

CAM  B .   LANIER  .   JR . 

WINDER   I  SSE 

9466 

02 

BARROW 

10 

33 

59 

83 

43 

960 

5P 

7A 

H 

CECIL  H.  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

04 

MERIWETHER 

6 

32 

59 

84 

35 

800 

8R 

RLLEN  C  LONGINO 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

07 

84 

31 

1055 

8A 

WILLIAM  G  BOOTH 
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GEORGIA 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  'F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
■ovement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F .     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  limes  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  ami  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Dally  Temperature"  table.   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at   time  of  observation, 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Mln  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  Is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice, 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Kontevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  In  area  -  2  percent  50  square 

feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  mln 

temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Hawkinsvllle  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tha:mo- 

meters  unknown. 

Homervllle  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Mldville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  mln  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph.  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph ,   Model  1120 . 

lATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

IHTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IW  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  Indicated  by  no  entry. 

4-    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

i     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

TAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
*   DRAINAGE  CODE-      1-ALTAMARA     2-ATLANTIC     S-OIATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  In  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


lafonutlon  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  In  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.   

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing:  40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Ashevllle,  N.  C.   28801.       Attn:  Publications. 
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0 

0 

12 

0 

3.99 

.14 

.89 

30 

.0 

0 

10 

3 

0 

HETTER 

62 

I 

39 

3M 

50. 

7M 

79 

5 

26 

28. 

427 

0 

0 

9 

0 

7.01 

1  .75 

5 

.0 

0 

7 

5 

4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STflTION  AND  DIVISIONAL  DATA  ceoroir 

DECEMBER  1977 


TEMPERRTURE 

PRECIPITRTION 

NO 

.   OF  OATS 

_  - 

.  SLEET 

Nn 

OF 

nAYS 

STflT ION 

MAX  . 

MIN. 

E 

w 

IK 

g 

1 

1 

o  o 

tz 

c 

a 

X 

s 

a: 

o 

o 

o 

a  E 

X 

g 

f  s 

a  E 

a 

c 

a 

c 

a 

a  f 

^ 

a 

o 

° 

is 

s! 

s 

° 

o 

- 

NIDVILLE  EXP  SIB 

M 

M 

M 

75 

5* 

0 

0 

12 

0 

2  .99 

.69 

5 

.0 

0 

5 

4 

0 

niLLEN  4  N 

60 

.9 

36 

.2 

46 

s 

.7 

74 

1 

IS 

29. 

503 

0 

0 

12 

0 

5.30 

1  .46 

2.00 

5 

.0 

D 

7 

4 

I 

NEHINCTON  2  NE 

60 

.4 

38 

.7 

49 

6 

73 

4 

20 

29 

472 

0 

0 

1 1 

0 

.0 

D 

SHRINSBORa 

60 

.6 

37 

.3 

49 

0 

80 

5 

19 

29 

493 

0 

0 

1 1 

0 

4  .60 

1  .00 

5 

.0 

0 

7 

3 

1 

HRRRENTON 

55 

.  9 

32 

.  3 

44 

I 

-  2.9 

77 

6 

20 

30* 

64  1 

0 

0 

IS 

0 

6. 38 

2  .25 

1  .65 

31 

.0 

0 

7 

6 

2 

HRYNES60R0  2  NE 

56 

•  * 

30 

.  3 

44 

4 

78 

5 

I  4 

30* 

632 

0 

0 

19 

0 

4  .82 

1  .50 

6 

.0 

0 

6 

* 

1 

n 1 u 1 c  T  nu 
U 1 V 1 o 1  UN 

47 

3 

-   1  .2 

4  .81 

1  .13 

.0 

•        ■  • 

SOUTHWEST  07 

mLohNY   3  Sc 

6 1 

-9 

34 

•  6 

48 

3 

-  2.6 

63 

6* 

I  9 

28 

522 

0 

0 

15 

0 

2  .52 

-   1  .67 

.72 

15 

.0 

0 

7 

t 

0 

RflER  1 C  US  2  E 

58 

.3 

32 

.7 

45 

5 

-  4.1 

80 

6 

20 

26 

598 

s.so 

.86 

.95 

21 

.0 

0 

10 

3 

0 

BRINBRIDGE   INT  PAPER  C 

62 

.4M 

37 

.5M 

SO 

DM 

82 

6 

23 

27 

460 

0 

0 

14 

D 

3.83 

I  .57 

14 

.0 

D 

6 

3 

BLRKELT 

60 

.6M 

36 

.  OM 

48 

3M 

-2.8 

61 

6 

516 

0 

0 

n 

0 

3  .81 

-   1  .00 

1  .25 

5 

.0 

0 

9 

3 

CRNILLR 

61 

•  6 

39 

•  1 

50 

4 

-  2.1 

81 

5 

22 

22 

453 

0 

0 

10 

0 

3.25 

-    1  .06 

.87 

14 

.0 

0 

7 

2 

COLQUITT  2  E 

62 

.8 

37 

.9 

50 

4 

83 

6 

24 

29. 

448 

0 

0 

1  I 

0 

3.70 

1  .90 

IB 

.0 

0 

5 

2 

CUTHBERT 

60 

•  1 

39 

•  2 

49 

7 

79 

5 

23 

28* 

472 

0 

0 

12 

0 

5  .76 

I  .29 

5 

.0 

0 

1  1 

5 

FORT  GRINES 

60 

.6 

37 

.6 

49 

1 

-   1  .7 

79 

5 

22 

1  1 

489 

0 

0 

13 

0 

5.58 

.57 

1  .40 

5 

.0 

0 

8 

6 

\ 

LUMPKIN  2  SE 

65 

.2M 

36 

.9 

St 

Ifl 

75 

5 

20 

1  1 

4  10 

0 

0 

10 

0 

3  .25 

1  .30 

18 

.0 

0 

4 

3 

MORGRN  1  H 

62 

.3M 

36 

.7H 

49 

5M 

81 

4 

23 

10 

501 

0 

0 

1 1 

0 

.0 

0 

PLAINS  SH  CA  EXP  STR 

57 

.  7 

34 

•  6 

46 

2 

80 

6 

20 

28 

575 

0 

0 

1 6 

0 

5  .94 

1-12 

5 

.0 

0 

1  1 

5 

I 

IMUnHsVlLLt    4  Ot 

65 

.6M 

39 

.9M 

52 

8M 

.  1 

80 

5 

20 

29 

375 

0 

0 

1 1 

0 

3  .85 

.03 

.85 

I  4. 

.0 

0 

7 

3 

0 

U I  V 1 o 1  UN 

49 

3 

-  2.1 

4  .27 

-  .20 

.0 

m        m  m 

SOUTH  CENTRAL  08 

OCuQllDU     '3  CkiC 
HonoUnN    J    t  Nt 

58 

.6 

37 

■  3 

48 

0 

72 

5* 

24 

29* 

526 

0 

0 

1  3 

0 

4.81 

.82 

15 

.0 

0 

1 0 

4 

0 

r-nonc  I  c 
LUnUt  L  t 

59 

.8 

37 

.7 

48 

8 

-  1.4 

79 

5 

21 

29. 

495 

0 

0 

1 1 

0 

5.63 

1  .74 

1  .07 

14. 

.0 

0 

8 

5 

3 

OOUGL WS 

60 

.8 

35 

.9 

4B 

4 

-  2.1 

81 

6 

20 

30- 

514 

0 

0 

14 

0 

6.18 

2.36 

2.18 

21 

.0 

0 

8 

4 

3 

F I T2GERRLD 

62 

.  1 

41 

.2 

SI 

7 

.2 

80 

5 

25 

1  1  - 

413 

0 

0 

1 1 

0 

.95 

1 

.0 

0 

0 

HOMERVILLE  3  HSH 

63 

.3 

40 

.6 

52 

0 

76 

15. 

23 

29 

404 

0 

0 

10 

D 

8.68 

3.26 

1 

.0 

0 

6 

4 

3 

LUMBER  CITY 

M 

M 

M 

20 

29 

0 

D 

14 

0 

.0 

0 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

62 

.6 

39 

.2 

50 

9 

-   1  .9 

81 

s 

22 

29 

432 

0 

0 

1 1 

0 

3.07 

-  .94 

.82 

14 

.0 

D 

9 

2 

0 

NPSHVILLE  5  SSE 

62 

.2M 

36 

.6M 

49 

4M 

61 

5 

22 

27 

475 

0 

0 

12 

0 

3  .74 

.93 

1 

.0 

D 

8 

4 

0 

QUITMAN  2  NH 

» 

37 

.DM 

M 

79 

5 

22 

23 

0 

0 

13 

0 

5.58 

1  .99 

1  .45 

13 

.0 

0 

7 

6 

2 

T IFTON  EXP  STflT ION 

59 

•  6 

37 

•  5 

46 

6 

-   I  .9 

80 

5 

24 

28* 

505 

0 

0 

14 

0 

3  .06 

.64 

1  .09 

1 

.0 

0 

9 

2 

1 

VflLOOSTfl  3  E 

64 

■  3 

40 

•  5 

52 

4 

79 

I  4 

2  1 

29. 

405 

0 

0 

1  1 

0 

6  .02 

2.43 

1 

.0 

0 

8 

5 

2 

DIVISION 

50 

0 

-  1.2 

5  .20 

1  .41 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTHEAST  09 

Ol  MO    COO  OO 

HLnH    rHH  Hr 

6  1 

.  2 

40 

•  8 

5 1 

0 

.2 

79 

S 

23 

29 

432 

0 

0 

10 

0 

5  -  33 

1  .70 

I  .60 

.0 

0 

8 

3 

2 

BRUNSH I CK 

62 

.0 

41 

.4M 

51 

7n 

-  3.3 

78 

ID 

26 

29. 

415 

0 

0 

12 

0 

4  .62 

1  .74 

2.20 

] 

.0 

0 

1  1 

1 

I 

BRUNSWICK  FAA  AP 

60 

.9 

43 

.9 

52 

4 

78 

9 

27 

29 

385 

0 

0 

7 

0 

4.93 

2.67 

I 

T 

0 

8 

2 

1 

FLEMING 

62 

.  7 

40 

■  1 

5  1 

4 

75 

4 

1  9 

29 

4  I  9 

0 

0 

1  1 

0 

7.16 

2.70 

1 

■  0 

0 

9 

S 

2 

F0LK5T0N  9  SH 

65 

.  8M 

40 

.  5M 

53 

2M 

78 

14* 

20 

27 

370 

0 

0 

1  1 

0 

4  .48 

2.24 

1 

.0 

0 

8 

3 

1 

FORT  STEHRRT 

63 

.0 

41 

•  0 

52 

0 

.0 

76 

4 

23 

29 

402 

D 

0 

10 

0 

5.84 

2.87 

1  .40 

, 

•  0 

0 

7 

5 

2 

GLENNV I LLE 

62 

.8 

39 

.9 

51 

4 

-  .2 

76 

5 

24 

27 

415 

0 

0 

10 

D 

7.44 

4  .06 

1  .89 

25 

.0 

0 

9 

6 

4 

JESUP  4  NE 

62 

•  in 

41 

.4 

51 

8n 

74 

14. 

26 

29. 

410 

0 

0 

10 

0 

6.46 

1  .79 

.0 

0 

9 

5 

2 

JESUP  8  S 

63 

.4 

40 

.4 

51 

9 

76 

20. 

16 

28 

409 

0 

D 

1 1 

0 

5.63 

2.53 

.0 

0 

9 

3 

1 

NRHUNTR 

64 

.0 

39 

.7 

51 

9 

76 

14 

21 

29. 

412 

0 

0 

10 

0 

5.57 

2  .30 

.0 

D 

10 

3 

2 

SRPELO  ISLRND 

62 

.6 

42 

.3 

52 

5 

74 

20 

26 

29. 

383 

0 

0 

10 

0 

6.10 

2  .59 

.0 

0 

9 

3 

2 

SRVRNNAH  HSO  RP  R 

60 

•  3 

39 

.6 

50 

0 

.4 

74 

4 

23 

29 

457 

0 

0 

10 

0 

5.80 

2. 62 

1  .63 

.0 

0 

9 

5 

1 

SURRENCT  2  HNM 

61 

.4 

38 

.3 

49 

9 

77 

5 

20 

29 

469 

0 

0 

12 

0 

7  .04 

1  .60 

.0 

0 

7 

6 

3 

HAYCR05S  4  NE 

63 

.0 

38 

.9 

51 

0 

-  1.1 

80 

1 

20 

29 

440 

0 

0 

13 

0 

6.12 

2.69 

2  .87 

.0 

0 

8 

4 

1 

0 1 V 1 S I  ON 

51 

6 

-  .5 

5  .89 

2  .80 

I 

SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLONINC  STATION  INDEX 


DniLY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


NODTHbCST 

ADAIRSVILLC 
ALLATQONA  QAIi  2 
eeflVEROALE    1  C 
CftLHSUN  EXP  STBTION 
CARTERS  2  SU 

CARTERSVILLE 
CAR'TCRSVILLE  3  SW 
CEDAR TOUN 
CHATS WORTH 
CHlCKAnnuGA  PARI^ 


e  2  I 


CUHRVV 
DALLAS  7  NE 
DAL  TOM 
EMBRY 
FAIRMOUNT 

KEMSINGTON 
KINGS TOM 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RIMGGOLO 

ROfC 

ROriE  WSO  AP 
SUf«CRVILLE 
TAYLOHSVILLE 


MOBTH  CENTRAL 

AUPHARETTA  5  SSU 
ATHENS  USD  AP 
ATLANTA  8OLT0N 
ATLAMTA   USO  AP 

BALL  GROUND 

6LAIRSVILLE  EXP  STft 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COMrERCE  A  NNbJ 


CUMMIMG 
OAHL ONEGA 
DAUSONVILLE 


GAII 


VILLE 


HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NMU 
MAYSVILLE 
MONROE 

NORCROSS  3  NW 

U  OF  GA  PLT  SI 
UALESKA 
MINDER  1  SSE 
MOODS TOCK 


NORTHEAST 
BOMMAN 

CAHNESVJLLE  3  I 
CLAYTON    1  SSH 
CORNELIA 
ELBERTON  2  M 

HARTMELL 
LEXINGTON    1  NU 
LINC8LNT0N 
T0CC8A 
MASHINGT8N 


WEST  CEMTHAL 

BUTLER 
CARROLL  TON 
COLUI«US  MSO  Al 
OOUGLASVILLE 
EXPERII*MT 

FRAMKLIN  2 
GREENVILLE  2  Nl 
HAMILTON  4  W 
JOMESBOBO 
LA  GRANGE 

MARSHALLVILLE 

MONTEZUMA 

MEUNAN 

TflL BOTTOM  1  NE 
THOMAS TON  2  S 


CENTRAL 
RILEr 

BYRQN  EXP  STATION 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 

EASTMAN   1  M 
rofiSYTW  6  NNW 
GODFREY  3  NE 
HAHKINSVILLE 
IflWINTON  4  MNM 

JUL lETTE 

rWCON  W50  AP 

MILLEDGEVILLE 

PONTICELLO 

MOUNT  VERNON  3  l>«U 

SANOERSvILLE 
SILOAM 
SPARTA  3  NM 


2.  7e 
3.56 


3.26 
2.36 
2.89 
3.60 

2.68 
3.01 
2.43 
2.63 


3.35 
2.48 
3.62 


3.00 
1  .98 
4.  73 


6.3Q 
4.5 
3.09 


5.02 
4.98 


3.23 
5.66 
4.83 


3.69 
3.92 
6.6S 
4.62 


.80 


2.51 

3.99 
3.  74 
3.29 


DRY  OF  MONTH 


1 1 


12 


1  3 


14 


15 


17 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SISIION  INDEX 


DRILY  PRECIPIinTION 


STflT  I  ON 


EAST  CENTRAL  i 

ftPPL IMO  3  NU 
AUGUSTA  USO  AP 
BB80i(t.eT  1  U 
OOVED 
QIBSBN 

LQUISVILLC  3  S 
MIOvtLLC 

niDVILLE  EXP  5TA 
MILLCH  4  H 

MriLMAVtN-U*»0€  2  SE 
MEUIMGTQN  3  ne 

SblAfNSBOaO 
HAQBCNTON 


07 


SOUTHkCST 

ALftANV  3  SE 
ArCfllCUS  3  t 
BAINeaiOGE   IMT  PAPEB  C 
BL AHEL  V 
CAHILL A 

COLQUITT  3  E 

CUT><BCRT 

DAtfiON 

DONALSBNVILLE   1  S 

resT  OAiNEi 

LUWKIN  2  SE 

r«aQAH  1  u 

nORQAM  S  NU 

PLAINS  SU  OA  EXP  STA 

PQESTON 

TMorwsviLLE  4  se 


SSUT14  CENTRAL 

ABBEVILLE 

ASHBUBN  3  ENE 

COROCLE 

OauQL  AS 

F JTZGCBALO 

MOrCBVILLE  3  WSW 
LUf«Ea  CITY 
nOULTBIE  2  ESC 


SOUTHEAST 

ALm  rAA  AP 
ATRINSON  2  C 
BBUNSUICK 
BRUNSMICX  TAA  AP 
OOCTORTOk«<  1  WSU 

FLEMING 
FOL^STON  3  %U 
FOLi^STON  g  SW 
FOOT  STCUABT 
OlENNVILLE 

JESUP  4  NE 

jEsup  e  S 

NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  uSO  AP 
SUBBENCV  3  UHU 
uArCROSS  ■«  NE 


s.sa 

3.06 


DRY  OF  MONTH 


12    3     4    5  6 


9     10  11   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REfERENCE  NOTES  FOLLOHING  SmilON  INDEX 


DniLY  TEMPERATURES 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 
tc 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

. 

NORTHWEST 

01 

BLLBTOONR  DBM  2 

MBX 
MIN 

SB 
51 

55 
36 

33 

71 
33 

74 
35 

36 
1  1 

31 
1  1 

44 

31 

45 
IS 

48 

29 

59 
43 

65 
47 

61 
39 

56 
31 

62 
31 

56 
26 

38 
26 

40 

27 

58 

16 

40 

17 

35 
16 

45 

17 

28  -2 

CBLHOUN  EXP  STATION 

MBX 
MIN 

63 
49 

63 
30 

63 
30 

71 
SO 

75 
60 

60 
31 

31 
1  1 

46 
18 

45 

34 

38 

15 

47 
17 

50 
19 

57 
36 

67 
SO 

53 
40 

60 
31 

56 
41 

58 
34 

64 

26 

58 
45 

47 

22 

42 

27 

49 

23 

60 
45 

56 
37 

38 
17 

41 

20 

40 

16 

41 

13 

40 

32 

48 

35 

52  .8 
30  .8 

CBRTERSVILLE 

MBX 
MIN 

55 
SO 

52 
34 

62 
31 

67 
S9 

74 

59 

61 
31 

31 

12 

44 

18 

44 

36 

36 
15 

41 

1  7 

49 

27 

56 
42 

6S 
51 

61 
47 

56 
34 

57 
50 

56 
35 

64 

27 

58 
46 

46 

25 

40 

28 

49 

24 

57 
47 

54 
41 

42 

18 

39 
18 

35 
IB 

44 

12 

43 

36 

44 

36 

51  -0 
33  .0 

CEDBRTOWN 

MBX 
MIN 

64 
48 

57 
34 

67 
33 

73 
51 

77 
61 

61 
32 

33 

15 

52 
25 

SI 
34 

36 
17 

46 

16 

55 
20 

57 
37 

68 
54 

62 
47 

58 
31 

62 
47 

56 
36 

68 
29 

61 
44 

45 

25 

45 

29 

S3 
26 

60 
49 

SB 

37 

37 
19 

43 

16 

37 
IB 

46 

1  3 

43 

36 

48 

38 

54  .2 

32  .8 

DBLLBS  7  NE 

MBX 
MIN 

62 
52 

56 
35 

54 

35 

66 
46 

71 
59 

75 
35 

37 
12 

31 
1  1 

47 
24 

47 
13 

35 
16 

46 
24 

SI 
27 

59 
43 

66 
44 

62 
35 

54 
41 

57 
40 

56 
31 

66 
32 

54 
25 

38 
25 

42 

25 

52 
26 

58 
47 

53 
17 

33 
17 

42 

16 

36 
12 

46 

13 

38 
35 

51  .3 
29  •  5 

DRLTON 

MBX 
MIN 

50 
54 

56 
34 

55 
34 

62 
37 

68 
61 

72 
35 

36 
1  1 

29 
1  1 

45 

28 

43 
14 

32 
14 

42 

22 

50 
29 

58 
44 

67 
47 

61 
38 

60 
44 

56 
38 

56 
29 

64 

29 

56 
27 

35 
27 

40 

29 

49 

29 

SB 

35 

52.4 
32  .0 

LB  FBrETTE 

MBX 
MIN 

57 
47 

6 1 
31 

57 
33 

60 
38 

67 

35 

29 
12 

18 

14 

14 

34 

16 

42 

29 

57 
42 

69 
43 

33 

SB 
34 

34 

29 

30 

24 

26 

25 

30 

38 

18 

IB 

14 

14 

14 

34 

49.2 
27.1 

ROME 

MAX 
MIN 

61 
44 

55 
32 

63 
3 1 

70 
49 

75 
58 

60 
30 

33 
1 2 

48 
1 9 

49 

33 

37 
1 5 

47 
1 6 

51 
1 8 

56 
39 

67 
49 

62 
4  1 

57 
3 1 

55 

58 

37 

67 
27 

61 
4  3 

45 

41 

51 

60 

58 

36 

43 

36 

42 

39 

47 

52.6 
30.7 

ROME  WSO  BP 
. 

MAX 
MIN 

59 
37 

57 
32 

64 
34 

70 
50 

75 
49 

49 

21 

30 
13 

49 

27 

45 
23 

35 
16 

45 

19 

S3 
21 

58 
42 

67 
45 

65 
38 

SB 
33 

57 
42 

SB 
34 

66 
29 

58 
38 

38 
24 

42 

27 

52 
25 

60 
42 

54 

29 

34 

20 

42 

19 

41 

IB 

42 

IS 

41 

35 

49 
38 

52.0 
30.2 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  S  SSH 

MAX 
MIN 

49 

55 
38 

56 
30 

67 
34 

71 
SS 

74 
34 

45 

12 

32 
12 

45 

27 

47 

15 

47 

15 

47 

18 

49 

25 

58 
39 

66 
41 

64 

35 

56 
42 

59 
43 

56 
27 

64 

26 

55 
27 

40 

26 

41 

22 

SO 
24 

59 
46 

48 

18 

33 
16 

42 

16 

38 
15 

48 
14 

39 
33 

51  .7 
28  .2 

ATHENS  WSO  AP 

MAX 
MIN 

56 
45 

57 
40 

65 
35 

71 
55 

77 
54 

54 

27 

37 
1  7 

47 

27 

53 
26 

41 

19 

46 

21 

49 

26 

60 
42 

62 
53 

64 
42 

58 
45 

SS 
50 

58 
41 

64 

36 

53 
42 

42 

30 

44 

27 

51 
28 

58 
42 

57 
30 

35 
22 

43 

19 

41 

19 

49 

23 

40 

35 

46 

37 

52.7 
34  .0 

ATLANTA  WSO  BP 

MAX 
MIN 

64 
42 

55 
38 

65 
38 

70 
55 

75 
47 

47 
26 

34 

15 

49 
24 

49 
22 

38 
16 

48 

19 

50 
25 

58 
41 

68 
48 

65 
43 

52 
40 

54 
49 

57 
38 

64 
34 

65 
36 

41 
24 

43 

25 

50 
28 

57 
45 

53 
28 

34 

19 

45 

17 

39 
17 

47 

21 

36 
34 

49 

36 

52.3 
31.9 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

60 
53 

55 
33 

52 
26 

58 
32 

64 

56 

69 
31 

31 
S 

30 
6 

45 

30 

43 

10 

35 
9 

42 

12 

48 

28 

56 
46 

60 
41 

63 
33 

58 
44 

62 
35 

51 
25 

63 
25 

55 
24 

34 

23 

39 
20 

48 
24 

52 
37 

41 

12 

28 
10 

37 
7 

35 
6 

43 

1  3 

41 

37 

48.3 

BLUE  RIDGE 

MAX 
MIN 

COMMERCE  4  NNW 

MAX 
MIN 

56 

58 

66 

68 

74 

72 

38 

42 

52 

38 

46 

49 

55 

61 

63 

64 

55 

57 

63 

59 

51 

45 

50 

54 

49 

35 

43 

44 

47 

50 

49 

53.3 

DAHLONEGA 

MAX 
MIN 

SS 
50 

56 
36 

57 
31 

59 
34 

65 
47 

72 
34 

36 
10 

37 
1  1 

39 
24 

47 
16 

41 

15 

46 

17 

45 
24 

54 
39 

60 
41 

62 
37 

66 
41 

60 
39 

54 
30 

61 
32 

50 
29 

36 
26 

52.7 

GAINESVILLE 

MBX 
MIN 

54 
4B 

S4 

37 

SS 
31 

60 
38 

66 
56 

75 
34 

36 
1  1 

36 
18 

46 
31 

48 

16 

42 

20 

47 
24 

50 
30 

57 
46 

61 

37 

64 
39 

58 
45 

58 
42 

54 
31 

62 
40 

51 
29 

39 
26 

43 

26 

48 

38 

53 
40 

49 

19 

33 
17 

40 

17 

41 

18 

48 

28 

40 

33 

SO. 6 

HELEN  1  ESE 

MAX 
MIN 

59 
48 

58 
39 

62 
28 

64 
48 

70 
56 

60 
29 

35 
9 

36 
19 

45 

26 

39 
15 

47 

15 

45 

18 

47 

31 

59 
45 

64 
34 

61 
33 

57 
37 

54 

37 

62 
31 

55 
45 

50 
39 

46 

25 

46 

22 

45 
40 

50 
40 

45 

17 

41 

25 

37 
1  3 

45 

13 

44 

30 

55 
34 

51  .1 

JASPER  1  NNW 

MAX 
MIN 

55 
46 

53 
34 

6 1 
37 

54 

31 

75 
55 

56 
26 

3 1 

7 

40 

21 

44 

27 

35 
12 

45 
14 

46 

30 

S3 
36 

65 
51 

64 

40 

56 
42 

6  1 
48 

54 
40 

6 1 
31 

55 
48 

49 

23 

23 

45 
24 

49 

42 

48 

38 
14 

35 
14 

37 
1  3 

45 

17 

40 

28 

51 
35 

50.4 
30.3 

U  OF  GB  PLT  SCIENCE 

FM 

MBX 
MIN 

57 
49 

57 
40 

67 
35 

70 
52 

77 
48 

69 
34 

37 
1 5 

45 

25 

SO 
33 

44 

1 9 

46 

21 

48 
24 

SB 
40 

64 

51 

65 
42 

60 
42 

56 
47 

57 
44 

64 

35 

58 
48 

52 
28 

43 

26 

51 
28 

SB 
4  I 

54 
4  1 

48 

20 

43 

IB 

41 

IB 

SO 
21 

46 

33 

45 

35 

54.2 
34.0 

WINDER  1  SSE 
. 

MBX 
MIN 

SS 
50 

55 
39 

65 
32 

70 
32 

75 
56 

65 
33 

38 
9 

43 

22 

40 

32 

41 

18 

47 

18 

47 

25 

53 
39 

62 
SO 

62 
40 

61 

0 

58 
42 

57 
42 

64 

32 

61 
46 

51 
28 

54 

25 

49 

26 

56 

56 

41 

12 

51 
21 

45 

33 

44 

33 

54  .0 
32.4 

NORTHEBST 

03 

CLBYTON   1  SSW 

MBX 
MIN 

59 
45 

56 
34 

63 
25 

59 
49 

68 
4  1 

64 
27 

39 
10 

37 
17 

37 
24 

4  1 
14 

49 

16 

46 
16 

49 
27 

60 
44 

64 

34 

60 
31 

SS 
34 

53 
34 

64 

26 

60 
40 

46 

28 

43 

20 

48 

20 

44 

38 

49 

35 

43 

13 

38 
12 

38 
1  4 

45 

1  1 

41 

29 

46 

33 

50.5 

CORNEL  IB 

MBX 
MIN 

54 
4S 

54 
33 

57 
28 

64 
47 

72 
55 

59 
25 

34 

7 

36 

19 

47 

25 

41 

12 

45 

1  3 

42 

20 

48 

32 

59 
45 

63 
33 

54 

39 

56 
36 

52 
36 

62 
27 

50 
40 

45 

25 

43 

20 

42 

23 

45 
40 

49 
34 

34 

15 

35 
1  3 

38 

10 

44 

1  3 

37 
30 

40 
34 

48.4 

28 . 2 

ELBERTON  2  N 

MBX 
MIN 

57 
45 

53 
38 

63 
26 

68 
39 

76 
52 

67 
34 

44 

IS 

43 

17 

54 

25 

45 
IS 

43 
14 

46 

16 

80 
32 

63 
49 

61 
35 

59 
36 

57 
43 

57 
42 

63 
28 

59 
39 

48 

29 

44 

23 

51 
22 

59 
38 

SB 
39 

49 

20 

40 

IS 

39 
1  3 

48 

1  3 

43 

31 

46 

33 

53.6 
29.5 

HBRTWELL 

MBX 
MIN 

SB 
46 

55 
41 

62 
38 

60 
44 

75 
46 

60 
33 

45 

IS 

55 
23 

50 
34 

40 
19 

48 

21 

46 

21 

56 
38 

62 
41 

60 
45 

64 
44 

60 
40 

54 

30 

56 
31 

48 

38 

48 

30 

46 

27 

46 

29 

59 
32 

59 
34 

55 
20 

42 

20 

47 

19 

42 

16 

48 

36 

48 
34 

53.4 
31  .8 

TOCCOB 

MAX 
MIN 

61 
48 

58 
42 

53 
37 

68 
53 

76 
55 

64 
30 

40 

1 5 

54 

2  1 

53 
29 

43 

1  7 

47 

1  7 

48 

22 

52 
36 

63 
49 

66 
42 

59 
41 

56 
45 

58 
42 

65 
39 

SB 
42 

46 

30 

48 

26 

47 

26 

51 
40 

54 

37 

40 

19 

37 
18 

43 

17 

46 

23 

37 
32 

45 

35 

52.8 
33.1 

WaSMINOTON 
. 

MAX 
MIN 

64 
49 

64 
42 

68 
34 

68 
35 

72 
SI 

77 
45 

45 

18 

54 

18 

49 

27 

56 
19 

40 

17 

47 

18 

49 

23 

66 
41 

63 
44 

64 
42 

64 
44 

59 
44 

59 
38 

67 
37 

58 
32 

44 

26 

47 

27 

53 
29 

63 
35 

63 
23 

45 

21 

46 

n 

43 

18 

50 
18 

39 
34 

56.3 
31  .2 

WEST  CENTRBL 

04 

CBRROLLTON 

MBX 
MIN 

63 
46 

56 
36 

65 
31 

69 
47 

75 

61 

37 
15 

52 

53 

43 

47 

21 

52 
16 

57 
39 

68 
39 

57 
31 

55 
49 

SB 
35 

65 
28 

62 
42 

60 
40 

46 

50 
24 

57 
34 

SS 
35 

47 

45 
14 

41 

18 

49 
14 

40 

35 

54  .7 
31  .3 

COLUMBUS  WSO  BP 

MBX 
MIN 

66 
47 

61 
42 

73 
39 

75 
54 

82 
59 

59 
30 

42 

22 

59 
30 

56 
31 

45 

23 

S3 
26 

53 
32 

68 
46 

70 
54 

67 
44 

67 
40 

63 
51 

63 
38 

70 
34 

71 
45 

47 

31 

49 

28 

55 
28 

62 
47 

62 
35 

43 

26 

51 
26 

47 

23 

SI 
22 

47 

39 

52 
41 

59.0 
36-5 

EXPERIMENT 

MAX 
MIN 

65 
53 

58 
39 

56 
40 

67 
45 

70 
SB 

76 
36 

41 

16 

37 
25 

54 

30 

50 
IB 

41 

20 

47 

27 

49 

28 

61 
43 

64 
42 

64 

39 

52 
39 

56 
41 

58 
34 

66 
37 

68 
27 

40 

26 

45 

32 

SO 
43 

58 
48 

53 
21 

36 
19 

46 

19 

40 

19 

49 

35 

39 
38 

53.4 
33.5 

GREENVILLE  2  NNW 

MAX 
MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 


5 


DAILY  TEMPERATURES 


STPT  ION 

ORY  OF  MONTH 

o 

(E 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

I  0 

I  I 

1  2 

1  3 

I  4 

1  5 

1 6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

(Z 

Ln  GRANCE 

NBX 

6' 

56 

67 

62 

70 

70 

48 

54 

55 

43 

48 

54 

SS 

67 

65 

64 

SB 

56 

65 

65 

55 

44 

51 

49 

62 

49 

46 

42 

49 

42 

51 

56. 7 

HIN 

54 

39 

34 

59 

59 

38 

18 

31 

42 

19 

20 

22 

40 

SS 

37 

33 

49 

40 

30 

47 

27 

28 

27 

40 

49 

23 

20 

19 

16 

34 

37 

35.0 

HBR5HBLLV1LLE 

HB« 

67 

56 

63 

72 

79 

75 

41 

54 

52 

54 

51 

52 

69 

67 

66 

64 

65 

65 

69 

65 

63 

48 

52 

54 

65 

58 

53 

S2 

51 

48 

S9.7 

niN 

5S 

42 

40 

39 

21 

24 

41 

20 

40 

57 

45 

44 

40 

49 

34 

SI 

29 

25 

29 

30 

21 

19 

20 

37 

3S.S 

NEUNRN 

HBX 

63 

64 

66 

70 

73 

62 

35 

49 

46 

39 

46 

S2 

S9 

67 

60 

S3 

57 

S7 

63 

65 

49 

44 

SO 

SB 

52 

41 

46 

40 

49 

42 

SO 

S3. 8 

NIN 

50 

48 

37 

52 

56 

31 

IS 

23 

36 

16 

20 

2S 

42 

SS 

40 

38 

47 

39 

32 

49 

24 

25 

27 

44 

38 

20 

18 

17 

IB 

34 

35 

33.9 

TRLBCTTON  1  NE 

nBx 

66 

60 

72 

74 

80 

63 

44 

48 

55 

51 

51 

51 

59 

66 

69 

55 

61 

60 

69 

68 

60 

48 

S3 

55 

62 

S3 

51 

47 

50 

47 

SO 

S8.0 

niN 

S2 

40 

36 

55 

60 

3S 

18 

22 

31 

19 

18 

23 

32 

SO 

35 

35 

40 

39 

28 

27 

35 

25 

24 

30 

43 

21 

19 

19 

14 

35 

37 

32.2 

THOMRSTON  2  S 

NBX 

61 

60 

70 

73 

79 

75 

45 

58 

57 

50 

56 

S3 

68 

67 

69 

64 

63 

62 

69 

71 

66 

50 

52 

61 

59 

56 

51 

49 

51 

46 

54 

60.2 

niN 

54 

41 

34 

40 

SS 

36 

19 

24 

36 

20 

20 

26 

43 

57 

42 

36 

49 

41 

29 

42 

30 

26 

24 

41 

36 

22 

20 

19 

17 

36 

38 

34.0 

HESI  POINT 

NBX 

66 

59 

60 

71 

74 

78 

45 

42 

57 

53 

43 

52 

54 

63 

70 

66 

65 

59 

61 

69 

63 

45 

49 

55 

59 

57 

41 

SO 

46 

48 

44 

S6  .9 

■          ■  ■ 

NIN 

51 

40 

37 

S2 

S9 

37 

19 

19 

33 

21 

24 

25 

26 

47 

40 

34 

35 

37 

30 

31 

29 

27 

27 

30 

46 

22 

23 

22 

19 

30 

39 

32.6 

CENIRBL 

05 

filLET 

MBX 

70 

70 

70 

74 

80 

74 

41 

SO 

64 

54 

49 

S3 

56 

72 

65 

63 

62 

66 

66 

68 

62 

48 

52 

62 

64 

51 

47 

44 

53 

54 

SB 

60.1 

NIN 

56 

60 

4  1 

SO 

59 

41 

26 

25 

40 

25 

20 

32 

39 

48 

53 

48 

40 

35 

SO 

49 

37 

28 

29 

27 

25 

24 

22 

21 

21 

39 

43 

37.2 

BYRON  EXP  STQTION 

NBX 

66 

64 

57 

71 

75 

80 

48 

42 

56 

56 

41 

49 

51 

70 

65 

67 

54 

60 

61 

69 

67 

46 

49 

51 

60 

63 

42 

52 

46 

SO 

43 

S7.1 

NIN 

54 

42 

37 

46 

52 

39 

19 

20 

29 

19 

22 

24 

28 

43 

46 

42 

44 

44 

33 

38 

27 

24 

26 

30 

45 

22 

21 

IB 

19 

21 

37 

32.6 

COVINGTON 

NBX 

62 

57 

66 

73 

76 

80 

38 

50 

SI 

42 

48 

51 

60 

63 

64 

55 

56 

57 

65 

69 

52 

45 

S3 

SB 

56 

43 

46 

42 

50 

45 

44 

54. 7 

NIN 

51 

41 

34 

52 

55 

33 

16 

24 

36 

18 

21 

26 

43 

54 

43 

40 

46 

43 

30 

48 

28 

28 

26 

44 

43 

21 

16 

19 

17 

35 

35 

34.4 

OUBL IN  3  S 

NBX 

70 

59 

72 

75 

80 

SI 

41 

60 

59 

44 

SO 

S3 

72 

66 

68 

S7 

67 

63 

6B 

62 

54 

SO 

53 

65 

56 

43 

49 

43 

52 

48 

SB.  3 

NIN 

41 

34 

36 

45 

44 

20 

19 

21 

19 

16 

IB 

2S 

40 

46 

44 

46 

45 

30 

31 

33 

24 

25 

26 

36 

22 

21 

18 

15 

16 

36 

29.7 

EBSlnON  1  H 

NBX 

70 

67 

72 

74 

78 

60 

49 

S3 

63 

56 

47 

49 

69 

71 

66 

66 

65 

64 

65 

67 

63 

45 

51 

60 

62 

64 

43 

49 

SI 

S3 

SO 

60.8 

NIN 

63 

44 

39 

50 

59 

42 

24 

24 

46 

22 

23 

30 

39 

60 

50 

46 

57 

48 

3B 

51 

33 

27 

29 

43 

51 

25 

24 

21 

21 

44 

41 

39.2 

FORSTTM  6  NNM 

NBX 

65 

57 

70 

73 

79 

61 

41 

54 

55 

48 

50 

52 

63 

64 

67 

60 

57 

61 

68 

71 

62 

51 

51 

60 

58 

55 

49 

45 

SO 

45 

48 

57.7 

NIN 

53 

41 

33 

50 

52 

36 

16 

20 

34 

19 

16 

19 

41 

54 

42 

32 

SO 

45 

27 

40 

27 

30 

23 

44 

40 

18 

16 

20 

13 

36 

37 

33.1 

HBHKINSVILLE 

NBX 

70 

68 

59 

73 

76 

80 

57 

46 

60 

47 

61 

SO 

72 

62 

70 

57 

68 

65 

70 

62 

49 

51 

62 

61 

65 

51 

52 

45 

S4 

S6 

60-6 

NIN 

59 

42 

34 

34 

55 

43 

21 

21 

21 

17 

20 

30 

42 

47 

43 

42 

46 

30 

30 

31 

25 

25 

31 

49 

23 

21 

19 

16 

17 

38 

32.4 

IRUINTON   4  UNU 

NBX 

74 

61 

64 

68 

76 

72 

51 

47 

64 

61 

53 

56 

61 

73 

71 

70 

69 

67 

65 

69 

65 

47 

60 

S9 

57 

50 

43 

45 

47 

51 

60. 5 

NIN 

54 

42 

41 

51 

58 

44 

21 

26 

43 

21 

22 

30 

39 

53 

48 

47 

46 

44 

42 

49 

37 

29 

24 

40 

50 

24 

22 

29 

30 

35 

38.0 

nncON  HSO  DP 

NBX 

68 

58 

73 

75 

80 

61 

44 

56 

58 

44 

51 

51 

70 

65 

67 

54 

63 

61 

69 

67 

49 

49 

S3 

63 

62 

44 

S2 

46 

52 

46 

52 

SB  .2 

NIN 

50 

44 

39 

51 

57 

31 

23 

25 

32 

24 

20 

28 

44 

57 

45 

42 

53 

39 

32 

45 

32 

28 

28 

42 

35 

25 

23 

20 

18 

40 

41 

35. 9 

HILLEOGEVILLE 

NBX 

66 

66 

56 

71 

73 

80 

54 

39 

S3 

54 

41 

49 

51 

69 

64 

66 

56 

59 

60 

68 

68 

47 

47 

S3 

6S 

61 

40 

48 

42 

52 

42 

56.8 

NIN 

55 

48 

32 

33 

55 

47 

21 

20 

30 

21 

19 

17 

27 

43 

47 

41 

42 

42 

29 

29 

32 

26 

23 

24 

42 

2S 

IB 

18 

14 

14 

38 

31  .4 

NONTICELLO 

NBX 

NIN 

SflNOERSVILLE 

NBX 

67 

55 

68 

74 

77 

70 

37 

50 

56 

47 

46 

47 

69 

64 

64 

56 

60 

60 

67 

63 

60 

45 

51 

62 

62 

SI 

46 

4  1 

48 

40 

44 

56. 4 

N  I  N 

54 

44 

37 

52 

54 

37 

21 

22 

34 

22 

17 

24 

39 

59 

47 

43 

51 

48 

33 

38 

33 

27 

25 

40 

50 

25 

20 

22 

19 

37 

39 

3S.9 

SILOBM 

NBX 

64 

56 

69 

72 

78 

57 

40 

SI 

S3 

4S 

49 

SO 

67 

64 

66 

57 

57 

SB 

67 

71 

50 

48 

S3 

63 

60 

48 

46 

42 

53 

42 

47 

56.2 

■          ■  ■ 

N  I  N 

53 

41 

37 

54 

52 

35 

17 

23 

35 

17 

21 

24 

37 

56 

43 

40 

50 

45 

33 

49 

29 

27 

28 

42 

47 

22 

17 

18 

21 

35 

36 

35.0 

EBST  CENTRBL 

06 

BPPLING  2  NH 

NBX 

59 

57 

61 

63 

70 

70 

47 

37 

53 

55 

4  1 

46 

50 

70 

64 

62 

60 

62 

60 

65 

65 

46 

46 

64 

62 

SB 

40 

44 

41 

SO 

40 

55.1 

NIN 

36 

38 

34 

40 

44 

43 

20 

20 

27 

19 

16 

19 

22 

42 

41 

40 

47 

46 

3S 

37 

32 

27 

23 

27 

30 

24 

16 

IB 

16 

21 

36 

30.2 

nUCUSTB  HSO  BP 

NBX 

73 

56 

70 

74 

77 

60 

41 

51 

58 

43 

48 

53 

71 

64 

64 

66 

58 

63 

68 

65 

50 

47 

52 

66 

66 

43 

46 

44 

SO 

42 

49 

S7.4 

N  I  N 

52 

40 

35 

52 

50 

32 

24 

23 

33 

23 

20 

24 

41 

55 

44 

44 

54 

42 

37 

39 

34 

26 

25 

35 

37 

25 

19 

20 

17 

38 

41 

34.9 

BROOKLET   1  H 

NBX 

71 

67 

68 

75 

75 

73 

50 

58 

67 

51 

4B 

52 

72 

68 

67 

62 

66 

65 

67 

70 

66 

47 

52 

66 

62 

59 

47 

45 

53 

54 

57 

61.3 

NIN 

65 

47 

40 

51 

53 

47 

26 

26 

41 

25 

23 

29 

40 

57 

S3 

49 

55 

52 

38 

40 

38 

39 

26 

34 

49 

27 

26 

25 

20 

37 

40 

30.3 

LOUISVILLE  3  S 

NBX 

69 

67 

69 

73 

70 

44 

49 

51 

50 

47 

48 

69 

67 

71 

64 

70 

67 

67 

67 

57 

45 

52 

59 

63 

SB 

45 

45 

47 

48 

60 

SB  .6 

NIN 

56 

43 

38 

53 

52 

38 

20 

21 

39 

20 

18 

24 

38 

57 

47 

45 

51 

48 

34 

42 

32 

26 

28 

38 

49 

24 

23 

20 

18 

34 

38 

3S.9 

tlETTER 

NBX 

71 

64 

72 

75 

79 

77 

47 

58 

66 

55 

SO 

S2 

66 

70 

73 

65 

64 

65 

70 

70 

63 

S4 

60 

65 

66 

56 

48 

49 

SO 

S3 

S3 

62.1 

NIN 

63 

49 

42 

50 

53 

46 

28 

28 

43 

26 

26 

32 

35 

52 

44 

50 

55 

49 

39 

43 

38 

38 

35 

33 

37 

26 

27 

26 

27 

39.3 

nlDVILLE  EXP  SIB 

NBX 

75 

75 

74 

49 

54 

56 

SS 

52 

71 

68 

69 

63 

67 

62 

57 

48 

NIN 

55 

44 

41 

45 

22 

23 

22 

36 

52 

49 

46 

33 

40 

34 

27 

23 

HILLEN  t  N 

NBX 

74 

68 

69 

70 

72 

68 

46 

62 

62 

50 

49 

52 

73 

69 

64 

66 

6S 

64 

70 

66 

62 

49 

54 

67 

66 

S7 

SO 

49 

55 

46 

48 

60.8 

NIN 

51 

48 

44 

59 

49 

39 

24 

19 

40 

20 

IS 

24 

38 

59 

49 

44 

58 

53 

29 

36 

34 

28 

23 

35 

49 

26 

19 

21 

IS 

35 

40 

36.2 

NEUINCTON  2  NE 

NBX 

69 

67 

69 

73 

72 

65 

50 

57 

72 

63 

47 

51 

68 

68 

64 

64 

64 

65 

68 

72 

59 

50 

54 

63 

55 

44 

46 

46 

S3 

56 

SB 

60.4 

NIN 

65 

52 

40 

SO 

55 

35 

27 

25 

41 

23 

22 

27 

44 

SB 

51 

42 

59 

54 

37 

43 

41 

27 

25 

37 

39 

29 

23 

24 

20 

38 

47 

38.7 

SMBINSeORO 

NBX 

72 

63 

70 

75 

80 

77 

47 

56 

63 

54 

49 

SI 

73 

69 

66 

65 

61 

63 

69 

68 

61 

49 

S3 

65 

64 

56 

4B 

46 

52 

47 

47 

60.6 

NIN 

61 

45 

35 

41 

54 

45 

24 

26 

36 

23 

22 

29 

40 

50 

51 

43 

54 

51 

33 

43 

35 

27 

28 

37 

51 

28 

24 

23 

19 

38 

41 

37.3 

HBRRENTON 

NBX 

66 

66 

55 

66 

70 

77 

48 

38 

50 

SS 

40 

47 

SO 

68 

65 

64 

61 

61 

69 

65 

65 

45 

45 

52 

64 

64 

39 

45 

4  [ 

SO 

40 

SS.9 

N  I  N 

53 

44 

36 

36 

44 

34 

21 

20 

30 

23 

20 

27 

27 

42 

46 

44 

46 

46 

35 

34 

34 

27 

2S 

25 

41 

23 

21 

20 

21 

20 

36 

32.3 

HBTNESBORO  2  NE 

NBX 

76 

72 

60 

72 

77 

78 

50 

41 

52 

S9 

42 

49 

49 

72 

65 

65 

65 

64 

62 

69 

65 

47 

47 

SS 

65 

65 

42 

46 

43 

54 

43 

SB  .4 

NIN 

52 

45 

38 

34 

49 

47 

23 

19 

19 

n 

16 

16 

22 

32 

49 

45 

49 

46 

32 

32 

38 

28 

22 

22 

24 

26 

17 

IB 

14 

14 

35 

30.3 

SOUIHHEST 

07 

BLBBNT  3  SE 

NBX 

68 

68 

75 

76 

83 

83 

47 

55 

63 

S3 

53 

56 

63 

71 

71 

63 

70 

66 

70 

69 

60 

SI 

S6 

61 

61 

51 

53 

41 

46 

61 

SS 

61  .9 

NIN 

54 

34 

37 

62 

SO 

3S 

24 

25 

31 

23 

25 

36 

44 

51 

45 

49 

45 

30 

31 

34 

24 

25 

30 

43 

37 

21 

21 

19 

20 

28 

39 

34.6 

BMERICUS  2  E 

NBX 

70 

65 

58 

72 

75 

80 

52 

42 

59 

56 

40 

46 

48 

70 

67 

67 

60 

60 

62 

67 

61 

47 

57 

56 

60 

62 

4S 

51 

4S 

S2 

S4 

se.3 

NIN 

60 

45 

37 

38 

45 

41 

22 

22 

25 

21 

21 

24 

31 

41 

47 

42 

SI 

40 

30 

32 

29 

25 

25 

27 

44 

23 

23 

20 

21 

21 

42 

32.7 

BBINBRIDGE   INT  PBPER  C 

NBX 

75 

6S 

59 

73 

7S 

82 

54 

46 

64 

56 

44 

S3 

62 

72 

70 

68 

67 

70 

65 

70 

64 

49 

60 

64 

64 

61 

51 

49 

SB 

62.4 

NIN 

62 

48 

39 

SO 

61 

49 

27 

28 

33 

27 

24 

32 

38 

SI 

51 

4B 

48 

44 

35 

40 

35 

29 

26 

26 

42 

27 

23 

26 

28 

29 

37.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  roLLOMINO  STBTION  INOEX 

7 


DniLY  TEMPERRTURES 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 

C3 

a 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

9 

I  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  S 

1  6 

1  7 

1  e 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

BLRKEL  Y 

70 

62 

73 

75 

81 

51 

44 

60 

62 

68 

65 

57 

63 

63 

65 

70 

63 

48 

49 

57 

61 

64 

46 

52 

44 

53 

61 

60 

.6 

MIN 

59 

40 

40 

26 

26 

29 

36 

27 

27 

32 

27 

27 

25 

25 

25 

46 

36 

.0 

C  RM I L  L  fi 

72 

59 

71 

73 

81 

72 

45 

62 

71 

52 

51 

59 

64 

75 

66 

62 

68 

59 

59 

72 

63 

51 

56 

59 

62 

S3 

50 

45 

56 

61 

60 

61 

.6 

MIN 

51 

46 

39 

46 

60 

28 

5  3 

35 

22 

26 

5  3 

27 

24 

25 

23 

42 

39 

.  1 

HBX 

74 

67 

74 

76 

76 

83 

53 

45 

64 

69 

49 

51 

57 

71 

67 

68 

68 

68 

65 

70 

68 

52 

54 

59 

65 

63 

47 

52 

52 

55 

65 

62 

.8 

MIN 

59 

45 

39 

46 

55 

34 

32 

26 

29 

45 

26 

25 

26 

24 

34 

46 

37 

.9 

HHX 

68 

59 

72 

74 

79 

76 

44 

59 

57 

S3 

50 

54 

67 

66 

67 

62 

60 

62 

69 

65 

53 

48 

56 

57 

62 

52 

52 

48 

53 

59 

60 

60 

.  1 

MIN 

57 

45 

49 

5  3 

43 

36 

53 

3  1 

26 

29 

44 

52 

25 

27 

2  3 

24 

40 

45 

39 

.2 

FORT  GP 1 NE5 

MAX 

68 

62 

71 

72 

79 

76 

67 

58 

58 

49 

50 

53 

65 

65 

63 

62 

63 

62 

67 

68 

57 

48 

56 

56 

57 

54 

50 

50 

52 

60 

61 

60 

.6 

MIN 

39 

48 

42 

4  3 

40 

55 

30 

25 

29 

44 

45 

26 

27 

23 

23 

38 

37 

.6 

1  IIMPK  I  KI  7 

LUnrnlri    £  OC. 

72 

72 

72 

73 

75 

68 

62 

54 

54 

48 

49 

58 

60 

67 

68 

70 

70 

71 

72 

72 

69 

68 

70 

59 

58 

65 

.2 

MIN 

52 

43 

44 

45 

42 

38 

32 

36 

30 

29 

20 

38 

42 

48 

40 

41 

48 

38 

38 

42 

4D 

40 

36 

38 

34 

32 

30 

29 

28 

26 

24 

36 

.9 

MAX 

71 

60 

75 

81 

70 

65 

61 

50 

55 

54 

68 

71 

69 

61 

65 

62 

70 

68 

69 

62 

61 

63 

62 

58 

49 

SI 

53 

51 

53 

62 

.3 

44 

46 

39 

44 

34 

23 

25 

33 

47 

49 

36 

54 

34 

53 

27 

40 

29 

44 

34 

32 

29 

29 

32 

29 

32 

36 

.7 

PL  0  INS  SH  Gfl  EXP  STfl 

69 

62 

58 

73 

74 

80 

48 

44 

57 

56 

42 

49 

51 

69 

69 

67 

60 

60 

60 

69 

62 

47 

47 

54 

58 

62 

43 

51 

47 

52 

49 

57 

.7 

MIN 

60 

45 

43 

44 

53 

42 

23 

23 

29 

22 

22 

26 

31 

44 

44 

44 

46 

44 

37 

40 

30 

25 

25 

30 

43 

24 

24 

20 

23 

25 

42 

34 

.6 

THnMQ<^uii  t  F  A 

inunMOViLLC    ^  oC 

MAX 

73 

66 

74 

76 

80 

79 

51 

65 

69 

52 

63 

72 

71 

69 

66 

75 

71 

75 

75 

66 

51 

54 

59 

63 

52 

50 

57 

62 

65 

.6 

MIN 

60 

51 

39 

42 

29 

28 

29 

39 

.9 

soutm  central  08 

PSHBURN  3  ENE 

MAX 

72 

72 

62 

64 

72 

67 

50 

50 

59 

66 

39 

48 

60 

69 

65 

65 

59 

66 

60 

66 

68 

56 

46 

46 

58 

60 

46 

48 

42 

55 

60 

56 

.6 

MIN 

25 

25 

*^ 

37 

.3 

COROELE 

MRX 

71 

56 

70 

73 

79 

76 

43 

59 

61 

SO 

48 

50 

69 

69 

69 

61 

64 

63 

66 

63 

60 

45 

53 

60 

58 

61 

50 

46 

52 

S3 

57 

59 

.8 

MIN 

55 

37 

.7 

DOUGLAS 

MRX 

78 

68 

62 

78 

74 

81 

48 

46 

60 

74 

44 

52 

58 

71 

69 

65 

61 

63 

65 

69 

72 

48 

49 

53 

58 

61 

45 

48 

49 

55 

60 

60 

.8 

MIN 

24 

35 

52 

51 

35 

35 

38 

27 

27 

28 

40 

25 

22 

22 

20 

20 

39 

35 

.9 

F I T  ZDERflLO 

MAX 

72 

61 

71 

74 

80 

78 

48 

61 

66 

54 

49 

54 

70 

68 

66 

64 

70 

63 

70 

70 

63 

48 

53 

59 

61 

60 

51 

47 

55 

58 

60 

62 

.  1 

MIN 

51 

28 

^' 

52 

27 

27 

26 

26 

42 

43 

41 

.2 

MOnERVILLE  3  MSH 

MAX 

73 

62 

70 

73 

75 

72 

49 

63 

75 

SO 

51 

SB 

70 

76 

76 

66 

67 

65 

69 

75 

68 

48 

S3 

67 

65 

52 

48 

48 

57 

61 

61 

63 

.3 

MIN 

28 

28 

26 

27 

45 

60 

55 

52 

57 

51 

34 

40 

28 

27 

50 

28 

24 

27 

23 

49 

48 

40 

.6 

LUMBER  CITY 

MAX 

71 

70 

57 

72 

63 

64 

70 

71 

48 

49 

54 

64 

64 

45 

SO 

47 

55 

60 

MIN 

S3 

34 

35 

38 

29 

22 

27 

38 

27 

22 

21 

20 

22 

34 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

72 

59 

71 

74 

81 

75 

45 

64 

74 

52 

54 

60 

71 

67 

67 

60 

68 

66 

69 

74 

66 

48 

S3 

58 

64 

55 

51 

46 

56 

60 

61 

62 

6 

MIN 

48 

26 

25 

^' 

42 

59 

52 

49 

55 

35 

35 

26 

26 

SI 

26 

24 

25 

22 

41 

44 

39 

2 

NRSHVILLE  5  SSE 

72 

62 

69 

71 

81 

60 

48 

63 

75 

50 

52 

58 

71 

69 

69 

70 

68 

68 

69 

68 

65 

51 

58 

59 

54 

51 

50 

48 

57 

60 

62 

2 

MIN 

60 

49 

31 

42 

4! 

31 

26 

25 

45 

25 

24 

32 

42 

57 

52 

41 

54 

47 

33 

35 

35 

26 

35 

35 

35 

26 

22 

23 

28 

41 

36 

6 

OUITMBN   2  NW 

MAX 

69 

58 

64 

76 

79 

66 

65 

73 

62 

70 

75 

48 

55 

51 

59 

60 

SO 

49 

57 

63 

54 

51 

38 

44 

51 

38 

26 

32 

27 

25 

35 

30 

50 

54 

50 

55 

49 

44 

39 

39 

28 

26 

22 

40 

39 

25 

28 

23 

28 

23 

52 

37 

0 

TIFTON  EXP  STATION 

72 

6B 

58 

71 

73 

80 

51 

44 

61 

68 

42 

50 

57 

71 

66 

66 

62 

67 

62 

68 

70 

48 

48 

52 

59 

62 

44 

49 

44 

55 

60 

59 

6 

MIN 

63 

48 

40 

46 

53 

50 

27 

27 

30 

24 

25 

27 

35 

45 

53 

51 

S3 

49 

37 

39 

36 

28 

28 

30 

43 

27 

25 

24 

25 

28 

46 

37 

5 

VOLOOSTfl  3  E 

MAX 

75 

69 

73 

76 

78 

74 

50 

65 

77 

45 

53 

60 

73 

79 

69 

65 

72 

67 

70 

76 

69 

49 

54 

58 

61 

58 

49 

50 

58 

61 

60 

3 

MIN 

32 

65 

53 

49 

S3 

48 

39 

27 

25 

38 

5 1 

32 

2 1 

29 

2 1 

4  3 

48 

40 

5 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAR  AP 

MAX 

72 

61 

69 

73 

79 

71 

45 

61 

73 

49 

49 

55 

70 

72 

67 

63 

62 

63 

70 

71 

64 

47 

SI 

61 

60 

52 

48 

45 

54 

59 

60 

61 

2 

MIN 

55 

35 

46 

62 

54 

57 

45 

49 

39 

30 

28 

39 

29 

25 

27 

23 

** 

48 

40 

8 

SRUNSH 1 CK 

MRX 

77 

71 

59 

71 

75 

73 

60 

47 

61 

76 

49 

53 

56 

69 

77 

65 

64 

71 

65 

70 

75 

50 

50 

55 

59 

61 

47 

50 

50 

53 

60 

62 

0 

MIN 

55 

55 

58 

41 

45 

32 

3 1 

32 

42 

27 

26 

27 

26 

27 

5? 

4  t 

4 

6RUNSHICK  FRA  RP 

MRX 

70 

60 

70 

72 

70 

71 

46 

59 

78 

45 

50 

55 

68 

72 

65 

61 

69 

64 

70 

68 

64 

49 

55 

57 

60 

49 

48 

49 

49 

60 

64 

60 

9 

MIN 

GO 

52 

45 

5 1 

51 

62 

60 

55 

59 

50 

45 

47 

39 

3D 

42 

49 

32 

28 

30 

27 

49 

47 

43 

9 

FLEMING 

MAX 

73 

65 

69 

75 

73 

73 

52 

59 

72 

66 

59 

54 

69 

71 

71 

63 

63 

65 

69 

72 

70 

48 

52 

62 

62 

60 

47 

46 

S3 

55 

57 

62 

7 

MIN 

65 

52 

24 

27 

45 

60 

59 

52 

58 

51 

35 

38 

41 

29 

26 

34 

52 

29 

2 1 

25 

1 9 

39 

50 

40 

1 

FOLKSTON  9  SH 

MAX 

74 

62 

71 

75 

72 

52 

65 

78 

64 

55 

63 

71 

78 

76 

75 

70 

65 

70 

75 

70 

60 

60 

61 

62 

49 

SO 

58 

62 

65 

B 

MIN 

28 

29 

28 

39 

51 

61 

61 

56 

59 

48 

4  1 

45 

42 

30 

27 

26 

29 

20 

25 

24 

43 

40 

5 

FORT  STEHRRT 

MAX 

75 

66 

70 

76 

74 

73 

58 

60 

74 

54 

SI 

54 

70 

73 

70 

64 

64 

65 

70 

75 

68 

50 

64 

63 

62 

55 

47 

48 

55 

66 

60 

63 

0 

MIN 

65 

52 

38 

59 

59 

51 

57 

53 

39 

40 

3D 

27 

36 

5 1 

29 

24 

26 

23 

4  1 

49 

41 

0 

GLENNVILLE 

MRX 

67 

70 

70 

75 

76 

70 

51 

70 

75 

47 

60 

56 

68 

71 

66 

71 

64 

65 

69 

69 

60 

54 

60 

56 

65 

55 

55 

47 

60 

56 

SO 

62 

8 

MIN 

57 

26 

25 

38 

53 

56 

58 

56 

52 

40 

42 

37 

35 

30 

40 

5 1 

28 

24 

26 

3 1 

40 

37 

39. 

9 

JESUP  4  NE 

MRX 

68 

63 

68 

71 

72 

70 

52 

61 

74 

50 

50 

70 

74 

70 

66 

66 

66 

70 

70 

72 

48 

S3 

60 

56 

46 

48 

45 

58 

62 

62. 

1 

MIN 

63 

30 

26 

48 

60 

60 

44 

58 

54 

40 

42 

42 

3 1 

29 

38 

5  1 

3 1 

26 

3D 

26 

40 

50 

41  . 

4 

JESUP  8  S 

MRX 

76 

67 

68 

74 

74 

73 

50 

61 

76 

63 

51 

54 

71 

76 

70 

64 

64 

66 

68 

76 

71 

47 

53 

62 

61 

61 

48 

47 

57 

58 

SB 

63. 

4 

MIN 

65 

27 

42 

28 

26 

^' 

48 

61 

59 

52 

58 

50 

35 

40 

40 

3D 

26 

35 

48 

29 

22 

1 8 

2 1 

40 

50 

40. 

4 

NRMUNTA 

MRX 

75 

66 

70 

75 

74 

72 

55 

63 

77 

60 

57 

57 

71 

78 

76 

65 

68 

70 

70 

75 

70 

49 

55 

59 

55 

48 

49 

49 

57 

60 

59 

64  . 

0 

MIN 

29 

48 

60 

60 

54 

54 

55 

35 

38 

4  I 

28 

25 

36 

40 

28 

2 1 

26 

21 

36 

35 

39. 

7 

jHrtLU  loLHNU 

71 

70 

70 

70 

71 

67 

60 

59 

72 

54 

52 

60 

70 

69 

69 

68 

65 

65 

70 

74 

64 

55 

54 

58 

60 

57 

49 

49 

50 

57 

62 

62. 

6 

MIN 

64 

53 

45 

52 

SB 

42 

30 

32 

34 

30 

31 

35 

51 

60 

53 

54 

58 

54 

42 

46 

42 

32 

31 

40 

37 

30 

26 

29 

26 

42 

52 

42. 

3 

SAVANNAH  HSO  AP 

70 

57 

70 

74 

73 

70 

42 

58 

73 

45 

49 

S3 

69 

69 

65 

64 

65 

66 

69 

73 

60 

48 

53 

64 

61 

45 

47 

47 

54 

58 

59 

60. 

3 

MIN 

57 

47 

4  1 

51 

57 

35 

30 

26 

39 

27 

25 

33 

45 

60 

54 

53 

57 

45 

38 

44 

35 

29 

29 

38 

45 

29 

24 

26 

23 

41 

46 

39. 

6 

SURRENCr  2  HNH 

MAX 

75 

65 

70 

74 

77 

70 

50 

61 

73 

53 

50 

54 

71 

71 

69 

64 

63 

64 

59 

73 

69 

47 

52 

62 

57 

52 

40 

46 

50 

56 

55 

61  . 

4 

niN 

63 

49 

35 

45 

SO 

47 

26 

23 

40 

25 

22 

29 

41 

60 

54 

50 

55 

50 

33 

40 

38 

28 

26 

32 

48 

26 

22 

23 

20 

40 

47 

38. 

3 

HAYCROSS  i  NE 

MRX 

80 

69 

59 

72 

76 

77 

57 

47 

65 

78 

46 

53 

56 

73 

78 

66 

69 

71 

66 

71 

76 

50 

50 

65 

61 

61 

48 

55 

50 

58 

61 

53. 

0 

MIN 

66 

53 

37 

45 

54 

52 

28 

25 

31 

28 

24 

35 

43 

51 

62 

52 

SB 

54 

35 

40 

43 

28 

25 

30 

37 

28 

22 

28 

20 

31 

42 

38. 

9 

SEE 

REF 

ERENCE  NOTES 

FOLLOWING  S 

TRTION  INDEX 

DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

CEOROIB 

DECEMBER  1977 


onr 

OF  MONTH 

X 

SIBIION 

a 
a; 

o 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

1? 

13 

14 

IS 

16 

n 

le 

19 

2\ 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2a 

29 

30 

31 

a 

BTRON  EXP  SIBTION 

1  INI 

2 

HBX 

63 

65 

58 

63 

67 

71 

53 

47 

51 

54 

44 

46 

46 

59 

62 

64 

SS 

60 

60 

61 

63 

46 

SC 

4S 

56 

SS 

41 

46 

ti 

4E 

4; 

54.9 

59 

52 

53 

52 

49 

36 

35 

35 

35 

34 

33 

33 

46 

4 

nax 

62 

63 

56 

60 

63 

57 

53 

45 

46 

51 

42 

43 

44 

59 

54 

58 

57 

53 

60 

47 

48 

47 

53 

55 

44 

44 

41 

42 

42 

52.1 

NIN 

59 

53 

47 

48 

53 

52 

38 

36 

37 

36 

35 

35 

35 

43 

SI 

SO 

SO 

52 

45 

45 

44 

38 

37 

38 

45 

38 

36 

35 

34 

34 

41 

42.6 

6 1 

6 1 

57 

S7 

6 1 

62 

46 

50 

42 

52 

56 

57 

S3 

4] 

niN 

60 

57 

52 

52 

55 

58 

46 

43 

42 

43 

40 

39 

39 

43 

52 

53 

S3 

52 

SC 

50 

51 

45 

44 

43 

46 

a\ 

4C 

39 

36 

41 

46.8 

CHLMOUN  EXP  SIBTION 

(INI 

4 

HBX 

56 

56 

S3 

55 

60 

63 

52 

44 

46 

48 

43 

44 

45 

50 

57 

S2 

52 

51 

54 

53 

52 

48 

49 

46 

so 

51 

44 

45 

43 

41 

42 

49.8 

niN 

56 

49 

47 

46 

54 

52 

43 

4  1 

42 

40 

38 

38 

38 

42 

49 

46 

45 

47 

44 

44 

4S 

42 

41 

41 

45 

41 

39 

39 

39 

38 

40 

43.6 

EXPERIMENT 

1  IN  1 

Z 

NBX 

59 

59 

59 

61 

65 

67 

S2 

48 

53 

53 

47 

49 

50 

SS 

59 

63 

52 

55 

57 

59 

62 

44 

51 

48 

S3 

57 

46 

47 

43 

43 

4( 

53.4 

54 

46 

4  3 

57 

45 

34 

33 

36 

33 

34 

35 

35 

46 

40 

4C 

37 

35 

34 

36 

46 

35 

34 

33 

33 

32 

3S 

39  .6 

4 

npx 

59 

59 

57 

59 

64 

65 

50 

48 

S3 

54 

47 

49 

49 

55 

57 

57 

62 

46 

51 

48 

52 

57 

47 

47 

43 

44 

42 

53.2 

MIN 

55 

50 

46 

46 

58 

50 

39 

37 

40 

37 

37 

38 

38 

46 

49 

48 

46 

50 

44 

41 

43 

39 

40 

40 

47 

38 

37 

37 

36 

36 

42 

43.0 

8 

60 

59 

57 

58 

62 

63 

57 

48 

5 1 

52 

45 

48 

S3 

57 

58 

53 

55 

55 

55 

58 

5 1 

SC 

48 

52 

55 

46 

45 

43 

45 

52  .6 

niN 

SB 

55 

52 

51 

57 

57 

47 

45 

45 

43 

43 

43 

43 

53 

50 

48 

50 

46 

45 

45 

48 

45 

43 

42 

42 

41 

41 

48.0 

HBHK I NSV I LLE 

(INI 

66 

6B 

59 

57 

70 

7  t 

6 1 

54 

59 

55 

SS 

49 

64 

64 

68 

59 

68 

66 

64 

58 

54 

54 

58 

57 

62 

S3 

57 

5  3 

4S 

42 

59 .  1 

niN 

63 

55 

50 

47 

57 

55 

41 

40 

I 

39 

37 

37 

40 

55 

41 

45 

47 

40 

39 

42 

54 

49 

38 

36 

35 

36 

3S 

4S.4 

HOHERVILLE  3  WSH 

1  I  N  1 

70 

67 

6 1 

63 

64 

65 

62 

S  1 

SS 

63 

49 

49 

52 

60 

64 

62 

62 

62 

62 

58 

63 

54 

S 1 

SO 

54 

56 

49 

47 

47 

48 

54 

57  .2 

MIN 

64 

61 

53 

52 

55 

59 

4S 

44 

43 

44 

42 

42 

44 

58 

50 

50 

S3 

44 

43 

43 

43 

44 

41 

42 

40 

40 

47 

46.6 

JESUP  4  N£ 

66 

67 

68 

68 

68 

56 

6 1 

66 

55 

57 

56 

64 

66 

66 

65 

65 

63 

65 

67 

68 

65 

S3 

49 

S6 

57 

SG 

49 

S I 

54 

56 

61  .2 

HIN 

66 

67 

65 

53 

60 

57 

40 

40 

52 

36 

40 

43 

44 

59 

48 

SO 

51 

40 

40 

45 

49 

40 

38 

36 

38 

46 

SO 

49.6 

MIDVILLE  EXP.  5TRTI0N 

(INI 

63 

62 

66 

67 

58 

50 

S2 

S3 

SO 

56 

60 

64 

52 

59 

56 

52 

49 

MIN 

67 

55 

50 

53 

41 

39 

37 

I 

38 

42 

S3 

50 

41 

42 

47 

40 

38 

PLAINS  SH  Ca  EXP  STB 

(  INI 

4 

MAX 

65 

65 

59 

62 

65 

67 

57 

SO 

53 

52 

47 

49 

47 

57 

60 

63 

S7 

59 

S9 

59 

58 

49 

SO 

48 

53 

SB 

49 

49 

46 

46 

47 

SS.O 

MIN 

62 

57 

53 

49 

56 

57 

43 

41 

42 

42 

40 

40 

40 

45 

55 

53 

51 

54 

48 

45 

47 

41 

39 

38 

47 

42 

40 

39 

39 

40 

46 

46.2 

TIFTON  EXP  STBTION 

1  IN  1 

2 

MAX 

70 

70 

61 

70 

73 

73 

64 

60 

62 

59 

57 

59 

S7 

66 

65 

69 

63 

70 

66 

65 

64 

58 

59 

52 

54 

60 

56 

56 

52 

55 

SS 

6t  .9 

MIN 

63 

56 

49 

49 

53 

55 

40 

39 

39 

39 

37 

37 

41 

48 

56 

55 

56 

53 

46 

45 

47 

38 

38 

39 

44 

37 

36 

36 

36 

36 

46 

44.6 

4 

MBX 

74 

66 

60 

66 

70 

70 

62 

SB 

59 

58 

SS 

S7 

55 

63 

63 

65 

61 

67 

64 

64 

62 

56 

56 

SO 

53 

58 

54 

54 

50 

53 

54 

60.0 

MIN 

68 

57 

50 

50 

55 

57 

42 

4  1 

41 

41 

40 

40 

43 

49 

56 

SS 

S6 

SS 

48 

48 

49 

40 

40 

41 

46 

40 

39 

38 

38 

38 

46 

46.7 

8 

MBX 

75 

68 

62 

65 

68 

68 

64 

57 

56 

58 

54 

55 

54 

59 

62 

63 

61 

65 

64 

61 

62 

58 

55 

52 

54 

57 

54 

52 

50 

50 

54 

59.3 

MIN 

6B 

60 

54 

48 

58 

60 

49 

46 

47 

47 

45 

45 

46 

50 

57 

57 

57 

58 

51 

52 

S3 

46 

45 

45 

49 

46 

43 

42 

42 

42 

48 

50.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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EVflPORflTION  RND  WIND 


OEOROin 

OECENBER  1977 


DRY  OF  MONTH 


STOT ION 

NORTHHEST  0 
flLLBTOONH  Dan  2 

CRLHOUN  EXP  STflllON 


NORTH  CENTRBL  02 
U  OF  OR  PLT  SCIENCE  fn 


7     8     9     10    1  1    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   2*   25   26   27   28   29   30  31 


.19   .07   .06  .05 


HIND 
nflx 
ntN 


NINO 

nflx 

niN 


104    56|  66 

.20 
105 

71 

60 


CENTRBL 
RILEY 


SOUTH  CENTRAL 

T IFION  EXP  STfll ION 


EVHP 
MIND 


EVflP 
HI  NO 

nflx 

HIN 


.10    .07  .07 


.09 
39 
70 


46 

66 


145 

76 


S9|  56 
38 


5  It  o 


613 
56.5 


2.41B 

1021 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 
10 


SNOWFRLL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CEORCII) 
OECEHBER  1977 


STOT ION 


NORIMNEST  01 
CBRIER5V1LLE 

CEOBRTOHN 

OBLION 

ROME 

ROME  HSO  BP 

■      ■  ■ 

NORIM  CENTRAL  02 

OLPHBRETTB  5  SSH 
fliMENS  HSO  BP 

BTLBNIB  HSO  BP 

BLfilRSVILLE  EXP  STB 
HELEN  1  ESE 
JBSPER   1  NNH 

NORIHEBSI  03 
CLBYION  1  SSH 


HESI  CENTRAL 
COLUMBUS  HSO  BP 


CENTRBL 
MflCON  HSO  BP 


SOUTMERSI  09 
BRUNSWICK  FBB  BP 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 
HTR  EQUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 
HTR  EQUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  CND 


SNOHFBLL 
SN  ON  CND 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 
HTR  EQUIV 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


DRY  OF  MONTH 

5 


I  4 


16 


17 


20 


22 


25 


28 


30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBTION  INOE» 
1  1 


STATION  INDEX 


GEORGIfi 
DECEMBER 


1977 


STnilON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
z 
cr 
o 

LRTITUDE 

LONOI TUDE 

ELEVATION 

OBSERVRTION 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

a 

SPECIAL 

I  SEE  NOTES! 

RBBEV  I  LLE 

DD I  0 

08 

W  I  L  C  u  X 

n 

y 

32 

DO 

83 

1  8 

240 

8R 

c 

MPt^    MQRY    F    PQMPRFI  1 
ImO    nrlrAl     L  LMIIiDLLL 

flDfl I RSV I LLE 

0D4  1 

0  1 

D  n  r\  1  U  n 

1  9 

34 

22 

84 

56 

700 

7  A 

C 

MRC:    QMMQVFMF    P.  ^THDII 
lirtO     rll'JI'inVL.INL.     \J  OIUMLL 

RILEY 

0090 

05 

nuiN  1  uUiiL.r\  I 

1  n 

I  U 

32 

1  1 

82 

34 

240 

5P 

5P 

5P 

H 

HQYuinnn  f  Rnvn 

RLBRNY  3  SE 

0140 

07 

c 
D 

3 1 

32 

84 

08 

1 80 

7fl 

7  A 

H 

TftMMIF    RRQMTl  FY 

RLLRTOONR  DflM  2 

0181 

0  1 

BRRTOW 

5 

34 

1  D 

84 

4  4 

975 

8  A 

8fl 

8F 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

RLMR  FAR  RP 

021  1 

09 

BRCON 

13 

31 

32 

82 

31 

198 

M  I  0 

MID 

H 

ERR 

RLPHRRETTR  5  SSW 

0219 

02 

C  1  1 1  TOM 

r  U  L  1  u  IN 

Q 
J 

34 

00 

84 

18 

1040 

7  A 

7A 

H 

9rnTT    P    PHQMRl  FF 
OLUI  1     L  LnmiDLLL 

RLPHRRETTR  2  NNW 

022 1 

02 

Pill  T  n  M 

r  UL  I  U  N 

C 

0 

34 

07 

84 

1  8 

1  1  0 

c 

TFnnY    P    Udi  KFR  c:R 
IL-UUi     ft    WHLnLft  Oft 

RMERICUS  2  E 

0253 

07 

Q  1  1  M  T  C  P 

o  U  n  1  L  ft 

c 

□ 

32 

04 

84 

I  2 

450 

7R 

7  A 

H 

MPC;     nQUM    F  MYFPQ 
llfto     UHWIN    L  riiL-fto 

RMERICUS  EXP  STR  NRSY 

0258 

07 

Q  1  1 M  T  C  P 

c 
D 

32 

06 

84 

1 6 

450 

c 

11    c:    cnTj      priMQ  c;FRV/irF 
U    O    OUiL    LUINO  OCrtVlLt 

RPPL I NG  2  NW 

0311 

06 

r  n  1  1 1 M  Q  I  Q 
L  UL  Und  I  H 

1  A 

33 

34 

82 

20 

370 

8R 

8  A 

H 

1  FQTFR    n  MnPRTQ 

Ltoicft  u  nuftrtio 

flSHBURN  3  ENE 

0406 

08 

T  1  1  P  M  F  P 
1  U  ft  N  C  r\ 

3  1 

43 

83 

37 

435 

8R 

BR 

H 

RTIIY      1     UTII  IQMQ 
ulLLT     J  WlLLiHno 

ATHENS  WSO  RP 

04  35 

02 

r  1  □  p  K  P 

L  L  H  r\  r\  L 

1  n 
1  u 

33 

57 

83 

I  9 

802 

M  I  D 

M  I  0 

c 

H  J 

MQTI      LIFQTHFP  c:FRUIPF 
INHIL     nLHinLr\  OLftVILC 

ATKINSON  2  E 

044  1 

09 

R  P  Q  M  T  1  FY 

D  r\  H  IN  1  L  L  1 

[  J 

3  1 

I  4 

8  I 

49 

70 

7R 

MRQ    1  QTPFI  1  F    □    PlIPl  FY 
nKo    LHIKCLLt    n  LrUftLcT 

RTLRNTR  BOLTON 

04  4  4 

02 

FUL  TON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7R 

CHARLIE  H  KEELING 

RTLRNTR  WSO  RP 

R 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

M  I  D 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

RUGUSTR  WSO  RP 

R 

0495 

06 

p  I  rwMnMfi 
r\  i  L  n  1 1  u  IN  u 

1  A 

33 

22 

81 

58 

148 

M  I  D 

MID 

c 

HJ 

MQTI      LIFQTHFP  QFRVlPf 
fNHIL    WCHinLrt  OLftVILL 

BRINBRIOGE    INT  PAPER 

C 

0586 

07 

DF  r  Q  T 1  1  P 
UC.  L  H  1  U  " 

C 
D 

30 

48 

84 

39 

1 90 

4  P 

4P 

c 

TMTFPKIDTTnMDI      PQPFP  Pfl 
lINlcrtrNHI  lUINHL    rnrLft  LU 

BRLL  GROUND 

0603 

02 

rwFPnk'FF 

c 
O 

34 

20 

84 

23 

I  1  00 

7R 

MPC     CCTFI 1    F  POnPQM 

"Ko    toltLLt  LjKUuHN 

BERVERDRLE   I  E 

0745 

0  1 

M  M  P  P  Q  Y 

1  1  U  n  r\  n  I 

1  9 

34 

56 

84 

50 
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CITY   OF  MRRSHRLLVILLE 
MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 
CITY  OF  METTER 
PHILIP    I  GAMBRELL 
SE  GA  BRANCH  EXP  STN 
MRS  WILLETTE  B  HORNE 
KERMIT  J  CHANCE 
MILTON  R  REDDICK 
CITY  FIRE  DEPT 

GEORGE  FOWLER 
POSTMASTER 

CALHOUN  PUB  WORKS  CAMP 
CLARENCE  W  CHENEY 
RADIO  STATION  WMTM 
GARLAND  L  GILLIS 
STATE  DIV  OF  FORESTRY 
STRTE  DIV  OF  FORESTRY 
MRS  MRRY  A  POLK 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


GEORGIfi 

DECEMBER  1977 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

a 
cr 
z 

a 

D 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP  . 

PRECIP. 

Q. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES i 

OBSERVER 

NEWNRN 

6335 

04 

COWE  Tfl 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7R 

H 

JAMES  0  HRRDIN  JR 

NORCROSS  3  NW 

6407 

02 

GW I NNE  T  T 

3 

33 

58 

84 

16 

940 

7A 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 

PRTTERSON 

6838 

09 

PIERCE 

I  3 

31 

23 

82 

08 

105 

BR 

STRTE  DIV  OF  FORESTRY 

Q  c  n  D  c     ii  1 

6879 

08 

R  T  K I NSDN 

1  3 

31 

18 

82 

51 

205 

C 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

PLAINS  5W  Gfl  EXP  STR 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

8fl 

8A 

GH 

SW  GR  BRRNCH  EXP  STR 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

84 

32 

405 

7  A 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

UU 1 1 "HN   I   N W 

7276 

08 

BROOKS 

I  6 

30 

48 

83 

35 

185 

8A 

8R 

H 

WILLI RM  0  LEY 

D  f  c-     f~  r\ 

RESHLH 

7430 

01 

GORDON 

1  2 

34 

34 

84 

57 

650 

8R 

JOSEPH  W  HOLLRNO 

R I NGGOLD 

7489 

01 

CRTOOSR 

1  8 

34 

55 

85 

07 

820 

8R 

TVR-72 1 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

4 

34 

15 

85 

09 

620 

6P 

BA 

H 

JOHN  W  MRDDOX  JR 

7505 

01 

FLOYD 

4 

34 

10 

85 

15 

700 

c 

JACK  MONTGOMERY 

KOnt   W50  HP  R 

7610 

01 

FLOYD 

1  2 

34 

21 

85 

10 

637 

MID 

MID 

C 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

SRNOERSV  I  LLE 

7777 

05 

WRSH I NGTON 

1  t 

32 

58 

82 

49 

435 

6P 

5P 

H 

RRDIO  STRTION  WSNT 

SHPtLO  loLHNU 

7808 

09 

MC  INTOSH 

2 

31 

24 

81 

17 

10 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  GR  MRRINE  INST 

SRVflNNRH   WSO   RP  R 

7847 

09 

CHRTHRM 

1  4 

32 

08 

81 

12 

46 

MID 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

SILORM 

8064 

05 

GREENE 

10 

33 

32 

83 

06 

690 

5P 

7fl 

MRS  MRBLE  C  CRUMPTON 

5PHRTH   3  NW 

8223 

05 

HRNCOCK 

1  1 

33 

19 

83 

01 

530 

8R 

c 

HOWRRD  R  GARRETT 

5 \  I LLMORE 

8351 

05 

EMANUEL 

1 

32 

26 

82 

13 

260 

7fl 

JESSE  W  RAUTON 

bUMntRVlLLt    1  bbW 

8435 

01 

CHRT  TOOGR 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7R 

EVAN  0  BOWMAN 

oUKKtNLY  WNW 

8476 

09 

flPPL I NG 

I 

31 

44 

82 

1  4 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

bWH  I  NoDLjRO 

8496 

06 

EMRNUEL 

1  1 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RADIO  STATION  WJRT 

C  1  1  C  C  T     P  1  I  M 

bWt  t  1  bUn 

8504 

02 

FRNN 1 N 

7 

34 

58 

84 

1  3 

1795 

c 

MRS   INEZ  HAMPTON 

O  T  L  V  H  N  I  H 

8517 

06 

bCRE vEN 

1  4 

32 

45 

81 

39 

254 

c 

LLOYD  H  BRZEMORE 

1 HL  dU 1  1  UN    1  Nt 

8535 

04 

TRLBOT 

6 

32 

42 

84 

32 

710 

8A 

8R 

H 

LRWRENCE  R  MINOR  SR 

TflYLORSVlLLE 

8600 

01 

BRRTOW 

5 

34 

05 

84 

59 

710 

7fl 

THOMRS  F  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32 

58 

84 

1  4 

800 

CECIL  HRRRIS 

THOMflSTON  2  S 

8661 

04 

UPSON 

6 

32 

52 

84 

19 

665 

5P 

5P 

H 

RADIO  STRTION  WSFT 

1  nUrlHoV  I  LLt    4  bt 

8566 

07 

THOMAS 

8 

30 

48 

83 

54 

210 

5P 

5P 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

llrlUN    tXr  bIHIluN 

8703 

08 

TIFT 

1 6 

31 

29 

83 

32 

371 

BA 

BA 

BR 

GH 

GA  COASTAL  PLAIN  EX  STN 

T  r*    p  n  n 
1 UL  L  UH 

8740 

03 

STEPHENS 

1  4 

34 

35 

83 

19 

1019 

6P 

7A 

H 

HENRY  0  MC  DONALD 

1 KHT    nUUN 1 H 1 N 

8806 

03 

TOWNS 

7 

1 4 

D  J 

"3  Q  n  n 

c 

TVA- 1 54 

U   Ur    bH   rLI    bLltNLt  rrl 

8950 

02 

OCONEE 

1  0 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  GA  COL  OF  RGRI 

VHL  UUb 1  H    J  t 

8972 

08 

LOWNDES 

1  6 

30 

51 

83 

14 

250 

5P 

5P 

RRDIO  STRTION  WJEM 

VflLDOSTfl   4  NW 

8974 

08 

LOWNDE  S 

1  6 

30 

52 

83 

20 

265 

c 

RADIO  STATION  WGRF 

WflLESKfl 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

19 

84 

33 

1110 

7A 

DOYLE   B  SMITH 

WfiRRENTON 

9141 

06 

WARREN 

1  1 

33 

25 

82 

40 

510 

7A 

7fl 

H 

HENRY  C  WHEELER  JR 

WHbn 1 Nb 1  UN 

9157 

03 

WILKES 

1  4 

33 

44 

82 

44 

630 

7A 

7R 

H 

WILLIRM  T  THORNTON 

1IOTUIMC\/II    1    C  riDC 

WH 1 K i Nbv I LLt  HKo 

9159 

02 

OCONEE 

1  0 

33 

52 

83 

26 

750 

c 

RGRI  RESERRCH  SERVICE 

WHYLKUbb   4  Nt 

9186 

09 

PIERCE 

1  3 

31 

15 

82 

19 

145 

7A 

7A 

H 

ERNESI    L  SWEAT 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

1  4 

33 

07 

81 

59 

270 

BA 

6A 

H 

MISS  DORIS  E  LEWIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32 

52 

85 

I  1 

575 

8A 

BR 

H 

CRM  B  LANIER  JR 

W I NUtK    1  bob 

9465 

02 

BARROW 

1  0 

33 

59 

83 

43 

950 

5P 

7fl 

H 

CECIL  H  GRIDER 

WOODBURY 

9505 

04 

MERIWETHER 

6 

32 

59 

84 

35 

800 

8R 

RLLEN  C  LONGINO 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

07 

84 

31 

1055 

BA 

WILLIAM  G  BOOTH 

NEW  STRTIONS 

BYRON  EXP  STRTION 

1448 

05 

PEACH 

9 

32 

40 

83 

44 

490 

8R 

BA 

BA 

SE  FRUIT  S  TREE  NUT  LRB 

JESUP  4  NE 

4574 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

100 

MID 

MID 

RRYONIER  INC 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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_  LATE  REPORTS 
MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperatur* 

Precipllation 

<  s 

M 

M 
<* 

& 

m 

I 

•3 
ll 

|b 

J 

i 

s 

» 

S 

° 

1 

• 

No.  o 

Day 

|s 
|b 
&i 

& 
1 

a 

Snow.  Sl««l 

No.  ol  D«yft 

Max. 

Mifu 

■3 

£9 
|l 

: 

8 

s 

Z 

t 
S 

< ; 

hi 

s  > 

"J 

si 

1 

•      •  • 

MAKCM  197T 

BLUE  RIDGE 

62i4 

40.0 

91.2 

7B 

1» 

21 

2 

423 

0 

0 

B 

0 

10.44 

3.24 

30 

.  0 

0 

a 

a 

4 

•       •  • 

APKIL  1977 

SLUE  HIDCE 

7219 

49.9 

99.4 

83 

13 

30 

9* 

170 

Q 

0 

3 

0 

6.34 

2.70 

.0 

0 

6 

4 

Z 

»       •  • 

N*y  1977 

BLUE  RIDCE 

79,2 

99.7 

66*  9 

BB 

30 

32 

ll4 

96 

0 

0 

2 

0 

2 .  7B 

.49 

2 

.0 

0 

10 

« 

'« 

NASHVILLE  9  SSE 

BBil 

74.0 

93 

B4 

47 

13* 

0 

14 

0 

0 

0 

1  •  2B 

.60 

29 

0 

Q 

NEMINCTON  2  NE 

B».5M 

61. ON 

72.  BM 

94 

7 

4S 

12« 

13 

0 

0 

0 

0 

.43 

.11 

23 

.0 

0 

1 

'  0 

0  ' 

•       *  • 

JUNE  1977 

BLUE  KIDCE 

B6>  1 

60.2 

73.2 

94 

20 

42 

B 

a 

7 

0 

0 

0 

4. 14 

.B2 

17 

.0 

0 

7 

5 

0 

CORDELE 

H 

H 

M 

99 

29 

94 

a 

29 

0 

0 

0 

1.61 

-  2. OB 

1.09 

12 

.0 

0 

3 

1 

I 

OLENNVILLE 

94.4 

69.6 

B2.0 

2.7 

102 

13 

60 

a 

0 

2B 

0 

0 

0 

3.99 

-  1.32 

1.30 

22 

.0 

0 

9 

3 

I 

NEMINCTON  2  NE 

9S.9 

70,6 

B3.1 

102 

13 

99 

6 

0 

26 

0 

0 

0 

2.99 

2.59 

22 

.0 

0 

3 

1 

t 

•       *  * 

JULY  1977 

ALLATOONA  DAH  2 

93.4M 

6>.7h 

Bl.lM 

104 

9 

0 

29 

0 

0 

0 

2.34 

1.2* 

13 

.0 

0 

6 

1 

I 

BLUE  BIDCE 

69.9 

69.9 

77.9 

96 

17* 

9a 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

2.37 

1.19 

26 

.0 

0 

4 

2 

1 

MONTICELLO 

93.2 

70.1 

•  1.7 

2.4 

100 

14* 

65 

29 

0 

2B 

0 

0 

0 

4.96 

-  .07 

1.41 

2 

.0 

0 

B 

9 

1 

•      •  • 

AUeUST  1977 

BLUE  RIDCE 

B9.9 

69.7 

74. B 

92 

7 

44 

29 

1 

7 

0 

0 

0 

4.12 

1.31 

11 

.0 

0 

« 

3 

1 

BRUNSWICK 

B9.9 

79.  ON 

•  1.3M 

-  .6 

99 

19 

4B 

6 

0 

17 

0 

0 

0 

6.29 

-  .99 

.99 

19 

.0 

0 

12 

6 

0 

HOMERVILLE  }  NSW 

90.5 

69.2 

79.9 

99 

a 

64 

11 

0 

20 

0 

0 

0 

a, 34 

1.94 

17 

.0 

0 

13 

6 

1 

Sm  R«ler«nce  Nol«>  FoUowtng  SUUon  Indax 
A-l 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


HtOCH 


4P«U 
SLUE  KIDGE 


.66     T  1,17 


BLUE  RIDCE 
NASHVILLE  9  SSE 
NEHINCTON  2  NE 


JUNE  1977 

BLUE  KIDOE 
COKOELE 
CLENNVILLE 
NEWINCTDN  2  NE 


JULl^  1977 

ALLlTOONt  DIM  2 
BLUE  OIDSE 
HONTICELLO 


AUGUST  1977 

BLUE  (tlOGE 
BRUNSWICK 
HOMERVILLE  3  HSW 


SEPTEMBER  1977 
MOUNT  VERNON  3  MNW 


1.61 
3'.  59 
2.95 


2.3* 
2.37 
«.96 


«.12 
6.29 
S.3« 


.33 
.»»  .52 
.62  1,«1 


.^5  .62  .54 
.09     .5»  .22 


.01  T 
.91  .02 
.02  .02 


13       14  IS 


.66  ,05 

.72  .01 


16     17     18     19     20     21     22    23     24     25    26     27     28     29  30 


T       1.06  1,24 


.04  ,07 


,14     .03  .66 


.06  .02 


T         .65  .76 


.25  .05  ,12 
.13  .23  .04 
T  .31 


.05     .2>  ,42 


,70  ,02 
•02  ,95 


.91  ,12 
.49  .04 


T         ,39  .03 


S««  Rel«reac»  NotM  Following  Slatloa  lnd«x 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


CEOHCU 


Slallon 

Day  ol  Month 

« 
Dt 
4 

1  1 

2  1 

3 

4 

5 

e 

'1 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

IS 

16 

17 

18 

20 

21 

22  1 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MIN 

MARCH  1977 

MIN 

BLUE  RIOCE 

Mm 

59 
2S 

52 
21 

52 

♦  i 

60 
46 

60 
30 

54 

41 

50 
34 

58 

24 

64 
28 

64 

38 

60 
52 

62 
56 

65 
38 

68 

40 

76 
34 

78 
52 

62 
34 

64 
52 

72 
40 

63 
42 

60 
42 

50 
38 

52 
28 

56 

30 

70 
32 

69 
33 

71 
42 

70 
5! 

64 
38 

65 
56 

62 
54 

62.4 
40.0 

MIN 

APRIL  1977 

MIN 

BLUE  RIOCE 

MIN 

66 
3» 

6« 

56 

7o 
55 

70 
56 

72 
44 

65 
i* 

66 
30 

72 
40 

70 
30 

74 
35 

80 
42 

82 
46 

83 
45 

80 
46 

80 
50 

80 
44 

80 
43 

82 
50 

74 
54 

76 
90 

76 
58 

72 
60 

66 
56 

74 
52 

70 
46 

60 
34 

66 
32 

70 
38 

74 
56 

74 
54 

72,9 
45.9 

MIN 

MIN 

BLUE  RIDGE 

MIN 

7* 

57 

7» 

60 

7* 
58 

70 
56 

76 
52 

82 
52 

84 
56 

76 
64 

76 
52 

70 
32 

70 
32 

72 
40 

74 
37 

76 
44 

80 
48 

63 
50 

82 
52 

86 
54 

84 
52 

86 
54 

67 
53 

80 
58 

60 
56 

76 
56 

79 
63 

60 
62 

81 
61 

84 
64 

66 
64 

68 
64 

86 
62 

79.2 
53.7 

ri&5f1ViLLfc  9 

MIN 

85 
61 

82 
55 

88 
6t 

88 
66 

89 
62 

91 
60 

93 
62 

93 
67 

91 
64 

81 
61 

80 
51 

69 
47 

85 
47 

90 
54 

90 
52 

91 
58 

92 
55 

91 
56 

92 
54 

92 
57 

91 
59 

87 
65 

6b 
63 

64 
65 

89 
69 

66 
69 

69 
61 

87 

65 

67 
62 

90 
61 

91 
67 

59'.6 

NEHInCTQn  2  NE 

MAX 

MIN 

81 

60 

80 
60 

83 

60 

8* 

60 

90 
62 

93 
63 

94 
67 

90 
65 

85 
66 

73 
47 

74 
45 

79 
45 

84 
55 

92 
57 

91 
57 

87 
5» 

85 
62 

91 
62 

93 
62 

85 
63 

85 

66 

86 

65 

77 
68 

77 
66 

81 

69 

84 

66 

60 
65 

81 
63 

61 
63 

98 
66 

64.9 

61.0 

MAX 

MIN 

JUNE  1977 

MAX 
MIN 

BLUE  niuuc 

MIN 

86 
6« 

82 
52 

81 
51 

84 

52 

88 
53 

91 
58 

92 
54 

80 
42 

78 
50 

80 
44 

84 
48 

90 
62 

92 
61 

92 
66 

82 
64 

83 
64 

84 

66 

78 

66 

86 
66 

94 

60 

86 
64 

87 
63 

66 
65 

86 
66 

89 
68 

90 
68 

86 
66 

88 

67 

89 

66 

60.2 

MAX 

MIN 

95 
69 

90 
68 

91 
6i 

91 
68 

95 
66 

98 

70 

97 
67 

91 
54 

91 
55 

91 
64 

96 
59 

96 
63 

97 
71 

97 
72 

93 
70 

91 
74 

97 
62 

96 

61 

72 

MAX 
MIN 

95 
6« 

92 
65 

92 
65 

92 
67 

92 
68 

97 
70 

91 
67 

B! 
60 

89 
65 

90 
62 

97 
72 

98 

73 

102 
71 

100 
67 

95 
69 

95 

74 

92 
75 

93 

72 

94 
76 

96 
75 

95 

70 

99 
71 

94 
69 

95 

71 

72 

96 

73 

95 
71 

97 

71 

99 
72 

96 
72 

69,6 

NEHINGTON  2  NE 

MAX 
MIN 

90 
66 

9» 
68 

9a 

69 

90 
66 

95 
69 

100 
70 

bs 

66 

84 
59 

94 
61 

88 

62 

99 

70 

100 
72 

102 
72 

92 
72 

94 
73 

87 
74 

90 
73 

97 
72 

98 
74 

97 
73 

99 
72 

99 
73 

97 
71 

100 
72 

100 
73 

100 
74 

97 
73 

99 

76 

loo 

79 

100 
75 

95.5 
70.6 

MAX 
MIN 

JULY  1977 

MAX 
MIN 

ALLA700NA   DAM  2 

MAX 
MIN 

9» 
69 

9« 

66 

89 
59 

9> 
69 

95 

70 

95 

70 

100 
70 

104 
69 

99 
67 

96 
68 

94 
68 

97 
69 

95 
68 

99 

71 

98 

72 

95 

71 

95 
68 

93 
70 

93 
70 

96 
69 

99 
69 

92 

70 

88 

70 

91 

70 

94 

71 

90 
72 

86 
69 

73 
64 

89 
64 

89 

68 

93,4 
68.7 

BLUE  RIOGE 

MAX 
MIN 

90 
6B 

90 
66 

90 
58 

90 
62 

91 
66 

89 
65 

92 
66 

94 
64 

95 
68 

91 
67 

90 
64 

88 
66 

90 
66 

94 
66 

96 
66 

95 
67 

96 
66 

90 
64 

92 
66 

94 

66 

92 
64 

94 
66 

68 

66 

85 
62 

66 
67 

84 

6» 

81 
63 

83 
64 

76 
63 

63 
66 

85 
68 

69.9 
69.5 

nun  1 1 V  e  L  LU 

MAX 
MIN 

95 
69 

90 
67 

92 
69 

90 
68 

93 

70 

95 

72 

97 
73 

99 

74 

100 
70 

94 

69 

95 
68 

94 

71 

95 

73 

100 
72 

97 
72 

96 
71 

95 

70 

95 
69 

93 
68 

94 

70 

96 

72 

98 

73 

97 

73 

95 

71 

93 
69 

92 
71 

94 

70 

84 
68 

72 
65 

60 
67 

92 
69 

93.2 
70.1 

•           •  • 

MAX 
MIN 

AUGU57  1977 

MAX 
MIN 

BLUE  RIOGE 

MAX 
MIN 

86 
6t 

88 
64 

86 
66 

81 

60 

88 

67 

90 
64 

92 
67 

88 

66 

81 
66 

88 
64 

90 
63 

90 
64 

91 
66 

90 
68 

84 

68 

82 
66 

85 
68 

80 
68 

83 
56 

62 
56 

83 
58 

84 
60 

88 

62 

81 
66 

84 

44 

86 
66 

82 

70 

87 
65 

86 
64 

88 
62 

90 
63 

65.9 
63.7 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

91 
71 

92 
75 

89 
72 

89 
74 

89 

78 

91 
68 

90 
71 

91 
72 

90 
74 

94 
74 

92 
73 

91 

73 

90 

72 

84 

73 

90 
73 

94 

73 

93 
74 

94 

72 

95 
71 

85 
74 

83 
73 

64 

71 

88 

70 

88 
71 

63 
73 

90 
72 

68 
74 

88 

80 

86 
75 

90 

89 
74 

69.9 
73.0 

HOMERVILLE  3  WSH 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MO! 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

90 
6B 

85 

72 

92 
69 

92 
70 

93 
73 

83 

70 

94 
6' 

95 
67 

94 
67 

94 

65 

94 
64 

93 
65 

88 
67 

90 
68 

89 

70 

91 
67 

91 
69 

91 
69 

86 

73 

85 

72 

87 

70 

89 
66 

92 
68 

86 

73 

89 

70 

91 

70 

89 

71 

93 

72 

92 
71 

92 
72 

92 
69 

90.5 
69.2 

LATE  REPORTS 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


GEORSlt 


■s 

01 

Day  of  month 

O 

D> 

Station 

Depi 

Tim. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

K 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

Avere 

*     *  * 

AUGUST  1977 
HOHERVILIE  3  WSW 

tINI 

MAX 
MIN 

91 
75 

90 
74 

Bl 
75 

90 
75 

90 
75 

95 

77 

101 
76 

90 
78 

103 
78 

102 
76 

101 
76 

98 
76 

102 
77 

91 
76 

91 
74 

90 
74 

90 
72 

93 
75 

90 
75 

B5 

77 

ss 

76 

89 
74 

90 
74 

92 

77 

82 
75 

87 
74 

90 
74 

»2 
76 

B3 
76 

'3 
77 

93 
76 

91.6 
75.5 

•      •  • 

NOVEMBER  1977 
BVRON  EXP  STATION 

I  IN) 

- 

2 

MAX 
HIN 

73 
39 

72 
60 

67 
63 

72 
67 

6S 
66 

78 
64 

7i 
61 

70 
62 

76 

61 

74 

61 

67 
45 

62 
45 

62 
42 

60 
42 

61 
42 

62 
42 

65 
52 

72 
51 

66 
50 

63 
51 

66 
57 

70 
58 

71 
61 

70 
60 

66 
61 

61 
44 

56 

40 

58 

40 

67 
49 

68 
52 

67.1 
53.6 

MAX 
MIN 

74 
59 

72 
59 

65 
63 

72 
64 

67 
66 

74 
65 

69 
61 

66 
61 

72 
61 

70 
61 

65 
47 

60 
46 

59 
43 

57 
43 

57 
43 

58 
44 

61 
52 

67 
52 

63 
52 

61 
53 

63 
58 

66 
57 

68 
60 

67 
60 

64 
60 

66 
47 

54 
42 

55 

42 

63 

50 

64 
53 

64.6 
54.1 

9 

MAX 
HIN 

67 
63 

68 
62 

65 
65 

67 
66 

67 
67 

71 

67 

67 
65 

65 
64 

67 
64 

66 
65 

65 
56 

59 
53 

57 
50 

54 

50 

54 
50 

55 
SO 

58 
55 

62 
58 

60 
56 

58 
56 

60 
56 

62 
59 

66 
62 

64 
61 

63 
61 

64 
56 

56 
49 

53 
48 

56 
52 

61 
55 

62.0 
58.0 

*       *  * 

NOVEMBER  1977 
JESUP  «  NE 

(IN) 

4 

MAX 
HIN 

70 
62 

77 
66 

74 
69 

75 
70 

72 
69 

77 
65 

74 
63 

77 
63 

74 
64 

64 
58 

72 
58 

58 
53 

66 
51 

69 
50 

73 
55 

70 
60 

72 
63 

7* 
63 

74 
6« 

72 
44 

76 
44 

7B 
59 

74 

64 

70 
60 

70 
60 

60 
36 

62 
28 

73 
44 

71 
52 

76 
60 

71.5 
57.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


StaUon 

Day 

Of  Month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      *  * 

JULY  1977 

ALLATOQNA  DAH  2 

EVA" 
WIND 

.19 
21 

.21 

22 

* 
* 

.48 

53 

.28 

22 

.18 
17 

.28 
24 

.26 
22 

.26 
28 

■  24 

21 

.31 

12 

.18 

12 

.24 

14 

.27 

23 

.30 

27 

.26 
35 

.28 

22 

.20 
29 

.14 
34 

.28 

30 

.26 
22 

.25 
18 

.19 
36 

.27 
42 

.19 

22 

.10 
21 

.16 
26 

.26 
63 

.05 

72 

.01 
23 

.17 
14 

6,75 
■27 

CORRECTIONS 

DATE  TABLE  DIVISION  STATION  CORRECTION 


APRIL  1977  DAILY  PRECIPITATION  SOUTH  CENTRAL  08  ABBEVILLE  TOTAL,  MISSING.     AMOUNT  ON  5TH,  MISSING. 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles .     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65-F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  la  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  In  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  ' 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

"  feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  mln 

temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tha"mo- 

meters  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midvllle  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,   4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph ,  Model  1120 . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE^ THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
-f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  Included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

J     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Onlsslon  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thernomoters  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:     1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     1 7-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40<!  single  copy;  30?  annual 
summary.       Hake  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA:       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Ashevllle,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ANNUAL  SUMMARY 


"I  CERTIFY  THAT  THIS  IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF 
THE  NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRA- 
TION AND  IS  COMPILED  FROM  INFORMATION  RECEIVED  AT 
THE  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER,  ASHEVILLE,  NORTH 


CAROLINA  28801." 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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♦  S.6  I  -  4.7 


«9.tH 
49.2  I 
50.0 

47.6  I 

50.6  I 

48.8  i 


43.1 
40.3 
39.9 


39.9  ,  -12.0 
41.5  -10.0 


46.9 
49.7 


65.2hI 
62.3 


3.9 
5.5 
2.6 


5.3 
4.3 


62.9 

63.lH| 
61.5 

63.8 

62.6 


61.7 
64.6m 


49.8    -  3.5 


49.9 
47.6     -  4.1 
49.2     -  2 


-  6.8 

-  3.B 


62.3 
62.2 
62.1 


61.1 
62.8 


69.3Hi 
67.6 


67.0 

67.4Mi 
67.8  I  - 
67.7MI 
68.2 
67.7 

65.1m| 

67.5  i 


67.8 
66.2 

68. in 


76. BM,  2.6 
74.6 


72.9 

74.lMi 
75.0 
74.0 
73.9HI 
74.6  I 


84.  OH 
81.4 


4.8 
1.8 


84.7 
83.0 


B3.5H 
81.8 
83.4 
81.5 


72.3 


74.5 
72.0 
73.3 


3.4 
4.2 


1.7 
3.8 


68.9HI  1.8 

66,5 
67.0 

67,6 

67.6 

66,9 


65.6 
67.5 


72.5Mj 
74.0  j 

72.8  ' 

1 

72.6  ; 

73.4 


80.6 
60.3 
83.7 


81.3 
82. OM 
82.0 
80. IH 
80,9 


SO, 8 
82,0 


81,4 
81.4 


1.6 

.8 
4.9 


2.0 
2.2 


82. 1 
83.2 
83.2 
SP.IM 
80. 9n 


81.4 

81.9 
83.3 
81.5 
82.3 
82.3 


81.2 
81.0 


79.9 
81. OM 
79.9 


80. 7M 
1,9  80,2 
79.7 

80,4 

79,3 

80,3 


80.8 
81. 3n 
82.1 
79.6 
80.7 


BO. 4 
81.1 
79.6 
BO. 8 
80.5 


80.0H| 
78.6 


77.3 

78.3 

77. 

79.2 

79.0 

78, 
78,6 
78. 
77.3 
.0  78. 

77.8 


3.0  66. 3K 
1.6  63.8 


64.0 
63. 6H 
65.6  I 
64.3 


1.7 

.1 
1.9 


2,8 
2,2 


64.9 
65. 2H 
66.  S 
63.6 
65. 7M 


66. 1 
64,1 
63.6 
64. 6M 
64,9 


6lt8l4 
59.4 


58.3 
60.0 
59.1 
61.8 
61.1 

59.6  I 

61.1 

59.3 

61.6 

59.5 

61.5 


61.9 
62. 9H 
62.8 

6l.2H| 
64.  2n 


61.8 
62.2 

61.7 

61.2 

59.9  I 

62.4 

62.0 


3.4  52. 
1.6  49, 


6S.0H 
65.6 


64. 7M  f  1.3 
67.1  .0 
66.1 


1.9 
1.9 


3.6 
3.3 


51.0 
51. 7M  -  3.3 
52.4 


51.9 
51.9 

92. S 

50,0  I 
49,9 
51.0  I 
51.6  :  ' 


65.9 
65, 5H 
65.7  - 


67.3 
65. 4n 
67. IH 


66. SH  I 
66. 1 


65. 7M 
66.4 


r 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


DIVISION 

•       •  * 

NDRTHEIST 


BDMMAN 

CARNESVILLE  ?  N 
CLAYTON  I  SSH 
CORNELIA 
ELBERTDN  2  N 

HARTWEUL 
LEXINGTON  I  NK 
LINCOLNTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 


DIVISION 

WEST  CENTRAL 

6LTLER 
CARROLLTON 
COLUMBUS  HSO  AP 
DOUCLASVILLE 
EXPERIMENT 

FRANKLIN  2 
GREENVILLE  2  NNU 
HAMILTON  t,  H 
JONESBORO 
LA  GRANGE 

MARSHALLVILLE 

MONTEZUMA 

NEWNAN 

TALBOTTON  1  NE 
THOMASTDM  Z  S 


DIVISION 
CENTRAL 


ADAIRSVILLE 
ALLATOONA  DAM  2 
BEAVERDALE   1  E 
CALHOUN  EXP  STATION 
CARTERS  2  SH 

C4RTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 
CEOARTOHN 
CHATSWORTH 
CHICKAMAUCA  PARK 

CURRVVILLE  2  II 

DALLAS  7  NE 

DALTON 

EM8RY 

FAIRMDUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINGGOLD 

ROME 

ROME  WSa  AP 
SUMMERVKLE   I  SSH 
TAYLORSVILLE 


DIVISION 
NORTH  CENTRAL 


ALPHARETTA  5  SSW 
ATHENS  WSO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WSO  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COMMERCE  <i  NNW 

GUMMING 

DAHLONEGA 

DAWSDNVILLE 

ELLIJAY 

GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER   1  NNW 
MAYSVILLE 
MONROE 

NLRCROSS  3  NW 

U  OF  GA  PLT   SCIENCE  FM 
WALESKA 
WINDER   I  SSE 
WOODSTOCK 


«.»T. 
4.81 
3.92. 


2.6a-  2.11 


4.71 
3.1?- 
3.7«. 


3.«S{ 
4,64 
3.2S- 
3.071- 


2.ii 

5.10 


5.^a 


E  5.6a-  .19 


6.20<  1.22 

4.6^ 
5.041 
5.6^ 


4.40 

4.52- 

3.45 

3.32 

5.3B 

2.30- 


■  3.71 
4.54 
4.15- 

E  4.21> 

3.5ai- 


3.74! 

3.99W 


2.67;-  ! 
l.tT\-  2.66 


1.19 
1.42 
2.16 
3.20 


..97 
5.48 
3.48 


».36l- 
>.2l- 
2.95- 
2.30- 
3.21 


2.55 
3.22 

2.60-  2.96^10.56  4.66 
3.45i-  1.45 


2.10 


2.92-  2.44 
2.3lp  2.8B 
3.15-  i 
3.28-  1.69 


2.70r  2.57 
3.24I 
3.281-  2.13 


2.78 

3.581- 

2.81^ 


2.95'-  2.45 


10.231 
10.49i 
9.57] 
8.61, 
9.12, 

10. 6» 
10.45i 
11.45 
9.22 


«.30 
3.93 


10.62' 
11.021 
11.34 
10.66 


9.51  3.27 


6.99] 
6.5l| 
7.021 
6.17 


5.06     8.03  3,44 


10. 7S 
5.99 
9.35] 
6.28 

12.60 


13.0cJ 
10.44 
10.18; 
1 2 . 86 
8.35! 

9.3^ 
15.43 
11. 9^ 
11.411 

9.91! 

15.24 
12.81 
8  .C5 
7.  12, 
9.59 

6.52 
11.59 
8.60! 
9.611 


10.28i  4.17 


.53 

.82- 

.53- 


2.02J-  2 
4.19^  .62 
2.13^  2.52 


3.871 
3. 55. 


.50 


11.95 
7.26 
9.73 


2.72^ 

2.88^  1.76 
1.97^  3.09 
2.07 

2.201-  2.96 
.66|    2.53h  2.20 


2.32|-  2.46  9.69 


8.041 
17.19| 
14.06! 


6.79 
12.93  6.12 
7.72  : 


10.91  4.65 


8.79 

11.11  5.06 

7.92  1.69 
10.50| 

9.09  3.02 


11.79! 
=  10.49! 


2.07f   7.82|  1.57 
10.42!  4.09 


6.39  l,n6 


6.56 

6.33 
4.21 
6.29 
5.08 
6.45j 

5.89! 
5.6I: 
7.14 
7.44 
6.72, 

6.65 
7.97 
5.04^ 
6.40 


2.90I 
l.77r  2.84 


6.00  1.31 


4.22^ 


3.61^  1,00 


2.371 
3,01! 
6,4l| 
5,68 


2.76-  1,76 
4,57 
2,05 
4.56- 
1.59-  2.42 


3.86-  .96 


3.14-  1,58 


26  = 


3.50[-  .23 


2.29-  1.37 
2.84-  1.34 
3,41 


2.05-  2.06 


2.20 
4.091 
1.38U.  2,39 
1.491. 
2.8} 

4.65 

3 . 20fc  - 
2.19f.  1.97 
1.831 


2.04-  1.67 


2.51-  1.20 


1.10^  2.83 


1.63r  2.17 


2.76-  1.24 


1.73! 
2.38 
5,42  ,44 
2,65-  1,20 
1,55 

1,31-  1,86 
2,20 
1,09 
l,0Bk  2,73 
1,69>  2,04 


1,57.  2 
3,49> 
2,14>  1,73 
5,391  1,47 


E  1.44 
1.42 
.73^  3.33 
.851 


1.38 
2.37 
5.81 


1.26.  2.74 


2.75.  1.12 


2.57. 

i.oz! 

4.48! 


1.67t  1,43 
2.37.  1,07 
3.71.  ,38 
3,02.  1.03 


1,46! 
3.66 

3,43.  ,56 
I.30I  2,67 


3.19 
3.00 
3.02 


1.51 

1.761- 

2.581 

3.03L 

3,07i 

3,36i. 


2.061 

1.96U  1.89 
l.Zl-  2.91 
3.04 

2.25p  1.46 


1,55 


2,32.  1.76 


1,731 
2,13 

4,94.  ,43 
2.20.  2,68 
2,05 


3,93 


,  14 


3.00i.  1,56 


3.46f.  ,66 
1,05 
3.78 


2,12 
2.16 
1.62 


4.3; 
1.93 
3.54 


2.33:  1.76 


1.66 

S«8  Relereoce  Notes  Following  Slatlon  Indox 


58.57  7.61 
52.26: 

65.25  11.58 
52.36 
52.03 

55.62  8.47 
59.65  11.78 
59.60!  8.79 
61.95  7.64 
62.61 

56.63! 
56.62 

64.001  8.60 
63.72  11.76 
58.00  6.64 

69.02 
56.47 

74.51  19.13 
53.77I-  .27 
63.12: 

54.26  1.47 
54.56  1.97 
54.55-  2.12 
54.11  4.79 


50.69 

46.14-  4.46 
49.67 

46.68!-  1.66 
67.87i 

64.57!  10.91 
60. 15! 

66.22  13.07 

70.551 

54.82i 

55.7l|  .97 
74.57I  12.43 
67.07 

73.17  10.69 
61.97  7.53 

78.87 

68.54  13.03 
59.51  7.64 
49. 171 

52.451  2.59 


51.24 
66.17 
57.45 
59.81 


45.61 
49.94 
88. 15 
67. 11 
39.02 


4.36 


45.76- 
50.69 
42.38 

65.64  7.00 
45.97-  2.53 


E  36.36 

48.481-  2.65 

52.00  1.06 

56.48  3.91 

52.06,  .52 

53.29I 
43.77| 
50.57! 

47.09i-  3.03 
50.53.  3.11 


44.06.  2.64 
50.46-  1.36 
45.26-  8.61 
39.95 


1.18:  50.64-  2.34 


46.16.  5.45 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


CEORCIA 


BYRON  EXP  ST4TI0N 
CCVINCTON 
DANVILLE 
OOBLIN  3  $ 
EASTMAN  1  M 

FORSYTH  6  NNN 
COOPREY  3  NE 
HAMKINSVILLE 
IRmNTON  A  UNU 
JLLIETTE 

MACON  HSO  AP 

MILLEOOEVIILE 

MONTICELLO 

MOUNT  VERNON  3  UNW 

SANOERSVILLE 


DIVISION 
EAST  CENTRAL 


APPLINC  2  NU 
ALCUSTA  WSO  AP 
BROOKLET   1  H 
DOVER 
GIBSON 

LOUISVILLE  3  S 

METTER 

HIOVILLE 

nIDVILLE  EXP  STA 
MILLEN  «  N 

MILLHAVEN-MAOE  2 
NEHINGTON  2  NE 
STILLMORE 
SMAINSBORO 
MARRENTON 

UAYNESBORO  2  NE 


ALBANY  3  SE 
AMERICUS  2  E 
BAINBRIDGE  !  NNE 
BAINBRIDCE   INT  PAPER 
BLAKELV 

CAMILLA 
COLQUITT  2  E 
CUTHBERT 
DAWSON 

DONALSONVtLLE  1  S 

FORT  GAINES 

LUMPKIN  2  SE 

MORGAN  1  u 

MORGAN  3  NN 

PLAINS  SU  GA  EXP  STA 


3.li. 
3.32- 


A.OU 
3.2tr 
3.5^ 

3.92 


2.U-  2.37 
>.1B-  1 


2.1', 
2.381 
2.3*-  I. BO 


2.02-  2 
2. Oft-  2.A6 
2.A5r  l.»0 
l.ia-  2.15 


6.A2 
<>.A6 


B.7* 

10.2lJ 


SOUTH  CENTRAL 


ABBEVILLE 
ASHBURN  3  ENE 
CORDELE 
DOUGLAS 
FITZGERALD 


WSU 


MOMERVILLE 
LUMBER  CITY 
HOUlTAIE  2  ESE 
NASHVILLE  9  SSE 
QUITMAN  2  NU 


ALMA  FAA  AP 

ATKINSON  2  f 
•RUNSmCK 
BRUNSWICK  FAA  AP 
DCCTORTOHN  1  WSW 

FLEMING 
FOLKSTON  3  SM 
FOLKSTON  9  SM 
FOKT  STEWART 
SLENNVILLE 

JESUP  A  NE 
JESUP  i  S 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 


3.98 
3.66 
3.91 
2.60- 


2.9^. 
3.3? 
2.B'j- 


7.B9  2.7* 

8.30  3.29 

B.93  2 

8.60  3 
10.25 


8.4^ 


l.»6 
1.9o|- 
1.29-  2.15 
l.U-  2. 
1.66 

1.86-  I. 
l.»i 

J. 29-  1.36 
1.96 
1.66h 


DIE 


2.13|-  1, 
5.01 


!  5.01 

5.A1  1.22 
5.091 


!  i.33\ 
A. 99 

A. in 
a.tbI 

«.83i 


.9A 


=  A.OB 
A.29" 
3.90- 


.90 


!8E 


3.33 
A.  831 

3.9*1  .26 
*.23 
5.26 


1. 70 
1.801 

i.es!-  2.50 

2.06{ 
l.TOr  2.12 


3.02p  1 
3.79^  .«8 
2.5*j-  l.A5p 


2.881-  1.32 
2.5i 
2.581 

2.77p  1.62 
2.37 


2.58h 
2.36 
2.23 


2.37^  1 
2.T2j-  1.J7 


2.33r 
2.07' 
2.61-  1.37 
3.54-  .57 
2.18-  1.5* 

2.30 
1.92-  2. 
2.18-  2.03 
2.52 
2.59-  1.51 

2.6T-  l.l* 


9.10  3.67 


7.75|  2.87 


2.26-  1.70 
l.AO 
1.07^  2.69 
1.21^  2.97 


1.79 

1.29-  2.27 

2.18-  1 

.91-  2,9A 

1.13r  2,*5 
1.23 


l.4«-  2,29 


.89-  2, AO 
.99^  2,38 
1.3^ 

1.71,-  1,89 

.96 

.10-  1,»2 
1.55 

•  2,49 

.75 
.40 

1.02 
2.26 
1.35- 


l.25h  2.23 


1.67-  2.03 


1.29 
1.01.  2.99 
1.12 
.82 

1.95-  2.02 
2.92-  1.B4 
2.27-  I.J4 

.23r  S.Bl 

.89 


l.A6r  a.A9 


2.28, 

■78-  3.16 
1.41 

.48-  3.88 
1.19 
1.94.  2.38 

1.7T 


6.681 
7.99 
6.3t 


.81E  2.041-  2,75 


.44 

2.52 

1.45 
2.48 


7.291 
9.741 
8.2^ 

7.30| 


7.73 
6.85 
6.29 
5.35 
6.76 

3.53 


2.0*^  2,97 
1.631 


1.36j 
1.5B|- 


.55-  3,06 
E  1.12 

1.53-  2,16 

1.00-  2,82 

.B3-  2,90 

1.37 


29^   6.34  1.33 


5.28- 
5.47 
3.78- 


l.4»-  l.»9 


*.70i 
5.4-^ 
3.78 

3.9J 
3.631 
3.90 
4.09! 
3.8(f 


3.6T 
3.66 
3.891 
3.79 


2.80r 
2.17. 
l.Tlr 


».  '7- 

t.oJ 

2.99I 


1.40 
1.30 


1.02 
1.80 


2.35: 
3.92t 
3.491- 


4.4SI 
1.72 
3.96 


.67^  2,79 
1.60 

1,09 

1.24 
1.03r  2.49 

1.77 


66       .81[-  2,46 


69-  3,17 


1,69 
1.68 
1.10 


3. SO-  .05 
1.69, 

2.63.  .BB 

3.72i;  .23 


1.12h  2.74 

1.36U  2.26 

3.09).  .72 

1.75,:  2.23 


1.18 

l.BOU  1.B6 
4.29;.  .23 
1.66*  3.06 
2.50 

1.02^  2.86 
2.29 

2.27.  1.45 

1.171 

2.18L.  2.36 

2.17! 
2.951 
3.98> 
1.691 


2.09^  1.83 


.72.  2.73E  2.62U  2.11 


1.67|>  1.60 

.53L  1.16 

.29 
2.88 
1.40.  2.67 

.99 

1.32k  2.14 
1.90 
1.49 

.99* 

.60 


2.28r  2.38 
4.72 
2.89 
3.70. 


3.71L 

2.40I 
2.12i 


.61r  1,82 
1.98 
3.07» 
1.69»  2.34 
3.23. 

2.39 

.89.  3 
1.44.  2.42 


1.49.  .17 


1.29>  1.63 


.B2k 
1.70 
2.99k 
1.94 
2.2*. 

1.97 

2.67 

l.Tl 

2.62- 

1.17. 


1.61k 
3.93. 
3.97.: 


1.27: 
2.40 
5.26k 
3.741 
1.09L 

1.59 
4.03' 

I.54L 
3.99^ 


1.23 
.96 
3.60 


1.51 
1.4C 
3.2SE 


2.69 
3.07- 
3.82i- 


5.92 
1.03-  < 
1.50 
1.011-  3.9< 


4.3U 
4.81J 
3.411- 


3.63 
2.1! 
3.3! 


l.9t 
2.62 
1.66 


2.2i- 

3.1<J 
3.73 
3.68- 
2.4(^ 
4.23 

3.3* 
1.68- 
2.H- 


2.961- 


5.8(4 
3.26 
3.67^- 

6.5^ 
2.5^- 

3.34 
2.65- 
5.52 


3.46 
3.73 
3.75 
4.17^ 


3.72-  .!( 


3C     6.35  3,49 


2.721 
1.29 


1.16 
1.46 
1.49 


63 

6.09 

.Oi 

2.83 

96 

3.0!( 

-  1.31 

4.84 

8.2: 

l'.V( 

5.3V 

57 

4.91 

-  1.62 

68 

5.6( 

-  .5( 

34 

7.91 

2.3S 

5.6e 

08 

6.81 

1.42 

48 

8.31 

2.21 

18 

7.11 

1.7< 

7.86 

30 

1.9T 

-  1.92 

40 

4.67 

-  1.64 

7.66 

31 

5.1* 

-  2.I4E 

».4(^     2.26  I 

1.16F  5.411 


7.49 
4.94 
5.6Q 


3.4!^-  1.41 


3.13 
1.2^ 


3.14^  2.84 


.4 


4.98p 
5.55I 
3.83k  3.79 


3.52 
3.24L  4.30 
3.78-  1.07 


7.85 

5.0T| 
5.7? 
6. 47 

6.0li 


3.01- 
5.60 
5.05 
7.99 
5.0s 

3.42 
3.63- 
7.1^' 
6.1* 
6.61j 

2.99!- 
3.65! 


5.20(  1.17 


4.09 
8.69 
10.01 
13.91 
6.71 


7.33 
12.1* 
4.27-  2.32 
6.92  1 


2.05-  ,4 
.681-  1,5 
1.5a 


2.T9 
3.55 
3.63 
1.92 
3.12 

1.6* 
4.22 
2.18k 
9.75 
1.61 


4.12  1.23 


4.69 

1.23k 

5.66 

4.63 

5.15 

1.69 
3.92 
6.69 
4.82 


1.80- 
A.U- 
1.49. 


3.061 
3.48     I. 11 

i.os!-  I 
i.bY- 

1.33 

1.46-  1,2C 
4.3* 

.96-  1 
1.32 
2.41<- 

3.23 
1.80 
.9T 

.ii 

2.30|- 
4.5^ 


2.1* 
1.93 
1.14-  1,11 
1.09 


1.9? 

.8S 
1.60 


.38- 

IotI-  1,17 
.90-  .60 
.**p  1,9C 


.61r  1.98 

.69k  1.68 
.75I 

.17(-  1,10 


,93 


l.lJr  1-23 


4.39I  E 
l.OlL  .41 


3.99 
7.01 
4.75  1 
2.99 
5.30  1.46t 


47.84-  .37 
35.12 

43.90-  2.44 
41.16-  6.40 

43.48 
44.19 

37.92k  9,69 

43.52 

45.51 

37.77I-  6.69 
39.96-  6.86 
42.23-  5.71 
24.33hl9.68 
43.09 


42.04*-  5.39 


46.33 

43.66  1.03 
46.03  1.00 
48.23  .54 
47.31 

36.69.  8.60 
48.42 

37.66-  8.43 
38.91 

37.98-  9.10 

37.17 
35.44 
40.91 
42.83 

50.53  3.89 


4.9(^  1.22 


3.25-  1.06 


6.12  1.62 


35.75 


42.04-  3.31 


46.02-  8.36 

47.13-  3.68 

47.37 

56.30 

47.51-  2.56 
48.67 


5.58 
3.29 
3.55 
5.83 


5.80 
3.89. 


5.63! 
6.IB1 
:  4.261 


B.68| 
3.13 
3.07[. 


49.91- 

41.56 

*5.69 

40.72 

43.73 

42.65 
44. S3- 


3.43 


1.74 

2.36   

.44e  46.33 

49.64 
1.26f  42.74 
43.27 
47.75 
1.99t  49.95 


44.68i-  .69 
44.45! 

45.15|-  .31 

55.39  5.6? 


.94 


.64^  44.37 
51.97 


.18 

.74 
-  7.23 

2.34 

2.60 


4.19  2.08 


9.81 
5.82 
6.49 
4.72 


4.93 
3.29 
6.11 


2.90 
6.04 
1.82 


9.111  1.32 


9.33  1.70 


4.62 
4.93 
6.32 


4. 4a 
9.84 
T.44 


47.39k  1.31 


46.98- 
46.44 
91.02- 
52.17 
46.91- 


.86 


A3.  SO 
44.69 

51.97 

41.85-  7.99 
47.15-  1.82 


t*.*5 
42.71 
42.49 
91.91 


S*«  fUUrvnc*  NotM  Followtag  SUIlea  Ind«x 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


SAVANNAH  WSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCY  2  WNW 
WAYCROSS  4  NE 


3.1'' 
E  2.09- 
3.8^ 
3.41 


l,ej-  1.03 
2.7;^ 


1.94[-  .99 


3.2^- 


1.03^  1.17 


2.«0k  1'38 


2.00U  3,B9 
3.01^  1.60 
2,92 


2.2! 
2.52 
2.1! 


1.54 
».  16 
.3e 


7.82  1.8S 


1.1(^-  1.65 
1.97 
l.Oa-  2,12 


1.00 
1.23 


9.80,  2.52 
2.69 
5.69  2.60 


9.31 
3U  4.27 
9.  4.15 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  6  - 


Tables 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


1977 


Station 

Highest 

Dale 

Lowest 

Q 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16  ' or 
below 

20°  or 
below 

24  or 
below 

28  "  or 
below 

32  '  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24"  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

0 

Ji 

0 
d 

CO 

Date 

Temp. 

V 

ra 
Q 

Temp. 

o 
Q 

Temp.  1 

Date 

d 
g 

H 

Date 

|Temp.  ] 

jDate 

Temp. 

« 
Q 

|Temp.| 

Dale 

Temp. 

Date 

Temp. 

2 

^ — 

|Temp. 

•      *  * 

NORTHWEST  01 

ALI.4T0DNA  DAM  2 

10* 

7-  9 

-  2 

1-18+ 

2-18 

3-  8 

27 

4-  6 

32 

11-11 

3 1 

11-13 

?8 

U-26 

22 

12-  7 

1 1 

12-  7 

9 

250 

219 

CALHOUN   exP  STATION 

103 

7"  8 

-  1 

1-17 

15 

2-21 

20 

3-  I 

24 

3-  8 

26 

4-  6 

10-15 

11-11 

11-13 

23 

12-  7 

1 1 

12-  7 

293 

289 

297 

246 

192 

CARTERSVILLE 

103 

7-  8 

-  1 

1-17 

2-17 

13 

2-2l 

18 

3-  8 

24 

3-24 

28 

4-  6 

29 

10-14 

32 

11-11 

28 

11-13 

24 

12-  7 

12 

12-  7 

12 

293 

269 

290 

232 

191 

CEOARTOUN 

10« 

7-  8 

-  1 

1-17 

2-  8 

16 

2-21 

19 

3-  1 

24 

3-23 

28 

3-24 

30 

10-17 

32 

11-12 

27 

U-13 

24 

12-  7 

IS 

12-  7 

15 

302 

289 

257 

23* 

207 

DALLAS  7  NE 

102 

7-  9 

-  2 

1-17 

2-17 

16 

2-22 

20 

2-22 

20 

3-  6 

27 

4-  6 

32 

10-17 

32 

U-13 

11  13 

22 

12*  7 

^2 

12-  7 

293 

288 

264 

250 

194 

DALTON 

98 

7-17+ 

1 1 

12-  8+ 

11-11 

2^ 

23 

7 

1  " 

1 1 

219 

LA  FAYETTE 

103 

7"  9 

-  1 

1-17 

2~17 

14 

2-22 

20 

3-  2 

24 

3*23 

25 

4~  6 

30 

10-17 

30 

11-12 

26 

11-13 

23 

12"  0 

12 

12-  B 

294 

289 

256 

234 

194 

ROHE 

104 

7-  8 

-  1 

1-17 

2-17 

15 

2-21 

20 

3-  2 

24 

3-23 

28 

4-  6 

32 

10-18 

32 

11-12 

27 

U-13 

23 

12-  7 

12 

12-  7 

12 

293 

289 

256 

234 

195 

ROME  WSD  AP 
•      •  * 

105 

7-  8 

-  1 

1-17 

2-17 

15 

2-17 

15 

3-  2 

24 

3-  8 

27 

4-  6 

31 

10-17 

30 

11-11 

28 

11-26 

24 

U-  7 

13 

12-  7 

13 

293 

293 

269 

246 

194 

NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  5  SSW 

7"  9 

1-18+ 

2-18 

16 

2-22 

20 

3-  9 

3-10 

25 

4-  8 

32 

32 

11-1? 

26 

11-13 

12-7 

1 2 

12-  7 

1 2 

292 

286 

249 

247 

189 

ATHENS  WSO  AP 

104 

7-  8 

5 

1-19 

1-29 

10 

2-  9 

19 

2-21 

23 

3-  1 

27 

3-23 

32 

11-11 

32 

11-13 

26 

12-  7 

17 

12-  7 

17 

NONE 

301 

289 

297 

233 

ATLANTA  HSD  AP 

7*  8 

1-19  + 

2-  8 

15 

2-21 

20 

3-  I 

24 

3-  2 

28 

4-  6 

32 

3 1 

U-26 

9^ 

12-  7 

J' 

12-  7 

1 J 

12-  7 

1 5 

302 

269 

281 

269 

220 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

Z"  ' 

-  6 

1-18  + 

15 

3-  8 

20 

3-  9 

28 

10-14 

11-13 

10 

11-13 

16 

11-13 

16 

250 

2^9 

l86 

146 

BLUE  RIOCE 

96 

7»l '  + 

-  4 

1-17 

3 

2-l4 

20 

3-  8 

94 

3-23 

28 

5"l  1 

3? 

10-13 

30 

~ 

195 

COMMERCE  ♦  NNW 

100 

7-15 

2 

i-ie 

_ 

- 

3-  7 

28 

3-23 

32 

11-13 

29 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

. 

235 

DAHLONEGA 

97 

7-15t 

2 

1-17 

2-  7 

16 

2-18 

20 

3-  2 

22 

3-  9 

2B 

3-24 

31 

- 

- 

GAINESVILLE 

96 

7-  9 

3 

1-19+ 

2-  6 

15 

2-l7 

19 

3-  1 

23 

3-  B 

27 

3-  9 

31 

11-13 

24 

U-13 

24 

11-13 

24 

12-  7 

11 

12-  7 

1  1 

304 

293 

257 

250 

249 

HELEN  1  ESE 

98 

7-  8 

1 

1-17 

2-  9 

14 

3-  1 

19 

3-  8 

23 

3-23 

26 

4-27 

31 

10-15 

32 

11-13 

19 

11-13 

19 

U-13 

19 

12-  7 

9 

301 

257 

250 

235 

171 

JASPER  1  NNW 

100 

7-14 

-  5 

1-17 

2-17 

15 

2-l7 

15 

3-  2 

24 

3-  2 

24 

4-  7 

32 

10-17 

30 

24 

U-13 

24 

11-26 

20 

7 

293 

262 

256 

296 

193 

U  OF   GA  PLT  SCIENCE  FM 

105 

7-  8 

3 

1-19 

1-29 

8 

2-  9 

20 

2-21 

24 

3-  I 

26 

3-23 

32 

11-11 

31 

11-13 

Z5 

U-27 

24 

12-  7 

15 

12-  7 

15 

312 

301 

279 

257 

233 

HINDER  1  SSE 
*      •  • 

7"  9+ 

1  - 19+ 

2-  6 

2-21 

20 

3-  1 

3-23 

26 

4-  6 

30 

11-11 

12"  7 

9 

12-  7 

257 

234 

219 

NORTHEAST  03 

CLAYTON  1  SSW 

96 

7-  8 

-  1 

1-17+ 

3-  1 

15 

3-  9 

20 

3-  9 

20 

4-27 

28 

5-11 

32 

10-14 

31 

10-20 

27 

11-12 

23 

11-13 

19 

11-13 

15 

257 

249 

248 

176 

156 

CORNELIA 

—  1 

1-17 

13 

3-  1 

20 

3-  8 

\''\\ 

26 

4-  7 

10-14 

3^ 

U-12 

11-13 

17 

1  l"l3 

12-  7 

257 

234 

190 

ELBERTON  2  N 

105 

7*  6 

1-17 

2-10 

10 

2-22 

19 

3-  8 

^; 

27 

4-  7 

32 

10-14 

^9 

10-20 

9n 

■  ' 

12-  7 

3on 

264 

249 

2l  1 

190 

HARTWELL 

105 

7"  8 

6 

1-17 

2~^8 

20 

2"2 1 

26 

11-11 

99 
22 

1  1  ~  1  9 
11-13 

99 
22 

12"  ' 

269 

2&4 

248 

TOCCOA 

103 

7"  8 

5 

1-17 

2-1? 

19 

3-23 

22 

3  23 

22 

4~  6 

31 

1 1-12 

30 

U-13 

24 

U-13 

24 

12"  7 

J' 

12-  7 

302 

293 

239 

235 

220 

WASHINGTON 

101 

7-22+ 

6 

1-20+ 

2-  9 

15 

2-10 

19 

2-22 

24 

3-  9 

28 

3-23 

32 

11-11 

30 

U-13 

24 

11-13 

24 

12-  7 

IB 

NONE 

300 

264 

249 

233 

•       •  • 

WEST  CENTRAL  04 

CARROLLTON 

101 

7»  B 

- 

3-  1 

, 

3-  1 

, 

3-  1 

1 1 

3-  8 

26 

1 

10-14 

_ 

^2 

10-18 

2- 

2* 

12-  7 

15 

12-  7 

281 

281 

297 

224 

191 

COLUMBUS  WSO  AP 

104 

7"  7 

6 

1-19 

16 

2-  1 

20 

2-  8 

22 

2-21 

25 

90 

11-12 

32 

12-  7 

22 

22 

NONE 

302 

2b9 

256 

EXPERIMENT 

100 

7"  9 

1 

1-19 

I'io 

15 

2-  8 

2-17 

22 

28 

3  8 

30 

11-11 

11-13 

11-13 

12"  7 

16 

12-  7 

16 

311 

302 

269 

257 

248 

GREENVILLE   2  NNW 

102 

7-  8 

-  1 

1-19 

- 

- 

4-  7 

27 

4-  7 

27 

10-17 

32 

11-27 

24 

11-27 

24 

- 

234 

193 

LA  GRANGE 

102 

7-  8* 

-  2 

1-19 

1-31 

10 

2-  8 

18 

2-21 

24 

3-  8 

25 

4-  6 

30 

ll-ll 

32 

11-12 

28 

11-27 

24 

12-  7 

18 

12-29 

16 

332 

302 

279 

249 

219 

MARSHALLVILLE 

102 

7-  8 

5 

1-19 

" 

10-21 

_ 

^* 

11-27 

94 

U-27 

94 

12-12 

20 

NONE 

_ 

_ 

NEWNAN 

103 

7-  7 

-  1 

1-19 

2-2l 

20 

2*21 

20 

27 

10-17 

12-  7 

J' 

12-  7 

308 

269 

289 

255 

194 

TALBOTTON   1  NE 

102 

7-  8 

3 

1-19 

2-  6 

15 

2-  9 

l9 

3-  I 

24 

• 

3-  9 

28 

t  1  ft 

32 

10-17 

30 

U-U 

27 

u"l3 

23 

1 8 

12-29 

14 

30 1 

257 

247 

190 

TH0MA5T0N  2  S 

106 

7-14* 

3 

1-19 

2-  I 

14 

2-  8 

17 

3-  1 

24 

3-  9 

28 

I 

11-11 

31 

U-13 

26 

11-27 

24 

12-  7 

19 

NONE 

302 

271 

249 

WEST  POINT 

104 

7-  8 

4 

1-20+ 

2-  2 

15 

2-l0 

20 

2-22 

22 

3-  B 

28 

3-10 

31 

11-11 

29 

U-26 

28 

12-  7 

19 

12-  7 

19 

NONE 

300 

288 

263 

246 

*       •  • 

CENTRAL  05 

AILEV 

102 

6-13 

10 

1-19 

_ 

- 

- 

_ 

3-  2 

32 

11-11 

31 

11-14 

28 

12-11 

20 

12-u 

20 

NONE 

- 

- 

. 

294 

BYRON  EXP  STATiriN 

- 

U-13 

12-  7 

NONE 

COVINGTON 

102 

7-  8 

4 

1-19+ 

2-  8 

16 

2-  9 

20 

3-  1 

24 

3-  8 

28 

4-  6 

32 

11-11 

27 

U-U 

27 

11-27 

22 

12-  7 

16 

12-  7 

16 

302 

301 

271 

246 

219 

DUBLIN  3  S 

105 

7-15+ 

4 

1-19 

2-  9 

19 

3-  I 

2J 

25 

^~23 

^2 

10-18 

11-11 

19  ^9 

24 

12-7 

20 

12-11 

16 

315 

301 

257 

254 

209 

EASTMAN   1  W 

100 

7-23+ 

6 

1-19 

1-20 

1-29 

2-  8 

23 

2-21 

28 

30 

11-11 

32 

U-14 

9a 
28 

12-  7 

24 

NONE 

NONE 

302 

266 

295 

FORSYTH  6  NNW 

103 

7-  8 

3 

1-19 

2-  9 

2-10 

20 

2-22 

22 

3-23 

28 

4  7 

32 

10-14 

32 

U-13 

22 

1 1-13 

22 

11-27 

20 

12-1  1 

16 

305 

290 

264 

235 

190 

HAWKINSVILLE 

104 

7-23+ 

1-30 

14 

2-U 

20 

- 

3-  I 

25 

3-10 

30 

11-11 

27 

U-U 

27 

11-27 

24 

12-11 

17 

12-29 

16 

333 

303 

255 

246 

IRWINT3N  «  WNW 

104 

7-  8 

5 

1-19 

- 

- 

- 

11-13 

31 

11-27 

26 

12-  7 

21 

NONE 

NONE 

MACON  WSO  AP 

103 

6-13 

5 

1-19 

16 

2-  8 

20 

2-  9 

27 

3'  8 

30 

11-13 

I9 

11-13 

23 

20 

NONE 

306 

301 

265 

290 

MILLEDGEVILLE 

6 

1-20+ 

16 

2-10 

18 

3-  2 

26 

3-26 

3 1 

10-18 

11-13 

94 
24 

M-l  9 
11-13 

12-^8 

20 

12-29 

14 

323 

301 

296 

249 

206 

MONT ICELLO 

100 

7-l4t 

4 

1-19 

1-30 

10 

1-31 

19 

2-17 

24 

2-22 

27 

2-2  2 

27 

11-26 

28 

11-26 

26 

12-  7 

16 

12-  7 

)  6 

12-  7 

310 

293 

277 

277 

SANDERSVILLE 

100 

7-21* 

7 

1-19 

1-29 

15 

2-  9 

19 

2-17 

23 

3-  8 

28 

3-  9 

30 

11-12 

30 

11-13 

23 

U-13 

23 

12-11 

17 

NONE 

305 

269 

250 

248 

SILOAM 

102 

7-2U 

3 

1-19 

1-30 

16 

2-  6 

20 

2-21 

21 

3-  1 

26 

3-23 

30 

11-11 

30 

U-13 

28 

U-27 

23 

12-  7 

17 

NONE 

302 

279 

257 

233 

•       •  • 

EAST   CENTRAL  06 

APPLING  2  NW 

105 

7-22 

a 

1-17 

2-  9 

16 

2-17 

19 

3-  2 

22 

3-10 

25 

3-24 

31 

10-17 

32 

11-12 

27 

11-13 

21 

11-14 

20 

12-11 

16 

309 

270 

256 

247 

207 

AUGUSTA  WSO  AP 

104 

7-  8 

11 

1-17 

2-  8 

15 

2-  9 

18 

2-22 

22 

3-  1 

27 

3-23 

32 

11-12 

29 

11-13 

26 

12-  7 

^* 

12-11 

20 

NONE 

309 

288 

297 

234 

BROOKLET  I  W 

101 

7-12* 

12 

1-19 

1-19 

12 

1-20 

19!  2-10 

24 

2-22 

27 

2-22 

27 

11-11 

32 

11-13 

26 

11-27 

24 

12-29 

20 

NONE 

343 

290 

264 

262 

LOUISVILLE  3  S 

101 

7-13* 

8 

1-19 

1-29 

15 

2-  9 

20 

2-17 

23 

2-22 

27 

3-  8 

31 

10-15 

32 

11-13 

24 

U-13 

24 

12-  7 

20 

NONE 

301 

269 

264 

221 

NBTTER 

104 

6-13 

u 

1-11 

1-19 

12 

2-  7 

19 

2-  7 

19 

2-10 

3-  1 

32 

11-14 

30 

1 1-27 

28 

NONE 

NONE 

290 

298 

MIDVILLE  EXP  STA 

104 

7-  9 

8 

1-19 

2-  8 

20 

2-17 

23 

2-22 

27 

3-  8 

32 

NONE 

MILLEN  ♦  N 

103 

7-22* 

10 

1-17 

2-  8 

15 

2-2l 

20 

3-  I 

24 

3-  8 

28 

4-  7 

32 

10-14 

31 

10-17 

27 

11-12 

23 

11-13 

20 

12-11 

15 

306 

265 

256 

223 

190 

NEWINGTON  2  NE 

103 

7-22 

11 

1-19+ 

11-13 

26 

11-13 

26 

11-27 

22 

12-29 

20 

NONE 

SWAINSBORO 

103 

6-13 

9 

1-19 

1-19 

l-3o 

20 

2-  8 

24 

3-  I 

26 

3-23 

32 

11-11 

32 

11-13 

26 

U-27 

24 

12-29 

19 

NONE 

333 

292 

297 

233 

WARRENTON 

104 

7-  9 

7 

1-19 

1-30 

13 

2-  9 

19 

2-21 

24 

2-23 

28 

3-24 

32 

11-12 

31 

U-13 

26 

12-  7 

21 

12-  8 

20 

NONE 

302 

289 

263 

233 

WAYNESBORO  2  NE 

103 

7-23» 

9 

1-20+ 

2-10 

14 

2-lB 

20 

2-23 

24 

3-  3 

26 

4-  7 

32 

10-13 

32 

11-12 

24 

11-12 

24 

ll-l* 

20 

12-U 

16 

304 

269 

262 

294 

189 

S«e  Roleronco  NolM  Following  Slallon  Index 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CEORCU 
1977 


Station 


ALB4Nr  3  SE 
ANERICU5  2  E 
eilNBRIOGE  5  NNE 
BAINBRIDOE   INT  PAPER  C 
BLAKELV 

CAMILLA 
CDLOUITT  ?  E 
CUThBERT 
FORT  GAINES 
LUMPKIN  2  SE 

MORGAN  1  U 

PLAINS  SW  OA  EXP  STA 
THOMASVILLE  4  SE 


SOUTH  CENTRAL 


ASHBURN  3  ENE 
CORDELE 
DOUGLAS 
FITZGERALD 
HOMERVILLE  3  WSW 

LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESB 
NASHVILLE  5  SSE 
QUITMAN  2  NW 
TIFTON  EXP  STATION 

VAL005TA  3  E 


ALMA  FAA  4P 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  4P 
FLEMING 
FDLKSTON  9  SW 

FORT  STEWART 
GLENNVILLE 
JESUP  4  NE 
JESUP  6  S 
NAHUNTA 

SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USDA  PL  GRON 
SAVANNAH  WSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCY  2  WNW 

WAYCRDSS  <•  NE 


STATE  EXTREMES 
THOMASTON  2  S 
BLAIRSVILLE  EXP  STA 


6-  13 

7-  13+ 

6-  13 

7-  13 

6-  1* 

7-  23 

7-1*+ 
7-1*+ 
5-12 


6-  7 

7-  13+ 

6-  15 

7-  22+ 

6-  1*+ 

7-  1* 
7-26 
7-13 
6-16 
6-28 

6-1* 


7-  8+ 
7-23+ 

7-  22 

8-  9+ 

6-  1* 

7-  22 

6-  13 

5-1* 

5-  13 

7-  2 
7-22 

6-  30 
6-15 


1-19 
1-19 


1-20+ 

1-19 
1-19 
1-19 
1-19 


1-19 

1-20+ 

1-19 


1-19 
12-29+ 
1-19 
1-18 
1-20+ 

1-19 
1-19 

1-19+ 
1-19+ 

1-19 

1-19+ 

1-19 

1-19+ 


Last  spring  minimum  of 


16=  or 
below 


1-20 
1-29 


1-20 

1-19 
1-20 
1-19 
1-19 


1-19 
1-29 
1-19 


1-18 
1-19 
1-20 
1-19 
1-19 

1-19 
1-19 
1-19 


NONE 
1-191  15 
1-20|  15 

1-19  1* 

1-19!  13 

1-19'  15 
NONE 

1-19|  15 
1-19  1* 
1-19  15 

1-20 

1-19 


20°  or 
below 


2-  8 
1-30 


1-20 

1-  20 

2-  6 
1-29 


1-29 
l-30 
1-19 


1-  30 

2-  I 
1-20 
1-29 
1-20 


l-2o  19 
1-19  11 
l-l9  I* 

1-  29  20 

2-  1  19 


1-  l9i  19 

2-  1  19 
2-  1  20 

1-19  I* 

1-  2o  20 

2-  ij  20 
1-19  17 

1-  201 17 

2-  lo: 19 
l-20  20 

l-3o!  20 


24°  or 
below 


2-10 
2-  B 


6  20 

7  2* 


2-  2 
2-  5 

1-20 


2-  7  24 
2-  e  23 

2-u!  2* 

1-  29i  20 

2-  ll  21 


■ii:  2* 

■  9i  22 


1-  19  19 

2-  10  23 
2-11  2* 

2-  Tj  2* 
2-  7l  24 

2-10  2* 
2-  1  22 

1-  29' 24 

2-  22  21 
2-  1  23 


28°  or 
below 


3-  1 
2-21 


26 


-21  26 
-21,  26 
-21  26 
-20  27 


2-21 
2-18 
2-21 


2-  9  25 

3-  ll  28 
2-23| 28 
2-  8l  26 
2-23| 28 

2-22  28 
2-22  28 
2-22' 26 


2-17  28 
2-14  28 

2-  7 

3-  1  26 
2-22i  27 

2-17i  28 

2-  17'  27 

3-  1  27 
2-22  26 

2-  7  27 

3-  1  27 
2-10  26 


32°  or 
below 


3-  8 
3-  1 


3-  1  32 
2-20  27 
*-  7  31 

2-  22  32 

3-  1  31 
3-  2  31 


■  is:  30 

.  bI  32 

■  3;  31 
■21,  32 

■  r.  31 


1|31 
l!  30 


32 
3-  1  31 

2-  17  32 

3-  2  32 
3-  1,  30 

3-  1!  30 
3-  I'  30 

3-  2  31 
3-  2  32 

2-  21  30 

3-  9,  30 

2-  22!  32 

3-  ij  28 
3-  3i  31 


First  fall  minimum  of 


32"  ot 
below 


11 

-11 

29 

11 

-11 

29 

11 

-13 

32 

11-11 

11-12 
11-11 
11-11 
11-12 

U-ll 
U-ll 
11-13 


11-  1* 

12-  7 


11-13 
11-13 
11-11 

10-  18 

11-  11 

11-27 
11-13 
10-1* 
10-18 


11-1* 

11-  13 

12-  7 
12-  7 

12-  7 
12-  7 
12-  7 
11-27 

11-  13 

12-  10 

11-  1* 

12-  7 


11-13 

11-  1* 

12-  7 
11-1* 


11-13 
11-27 
U-ll 

11-  13 

12-  7 


12-27 
11-13 


11-27 
11-27 
U-27 
11-13 

11-  14 

12-  27 
12-  8 
U-ll 
U-14 


24°  or 
below 


12-11 
NUNE 


12-22 
12-11 


12-  7 
U-13 


12-10 
12-  7 
12-29 


12-10 
12-10 
12-  8 
NONE 
12-27 

12-23 
12-27 

11-  1* 

12-  23 
12-10 

12-11 


12-29 
NONE 
NONE 

11-13 


12-27 
12-27 
NONE 
12-27 
12-27 

NONE 

12-27 

11-  13 

12-  11 


20°  or 
below 


12-28 
12-28 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
12-11 

NONE 
12-28 
12-29 


NONE 
NONE 
12-29 
NONE 
NONE 

12-29 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
12-29 
12-27 

NONE 
NONE 
NONE 
12-28 
NONE 

NONE 

NONE 

12-29 

12-29 


16°  or 
below 


NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 


Number  of  days 
between  dates 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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SOIL  TEMPERATURES 


oioiiou 

ItTT 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

Deceml>er 

Annual 

Station 

Depth 

Time 

Average 

Average 

Extremes 

Average 

■ne« 

Average 

Extremes 

Average 

Extiemes 

Average 

Extremes 

Average 

Extiemes 

Average 

Extiemes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extiemes 

Average 

Eltiet 

Aver^ 

Extre: 

«Y»ON  PXP  STITION 

(  IN) 

2 

- 

- 

• 

- 

- 

■ 

- 

- 

- 

60.9 

78 
40 

48,9 

71 
31 

* 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

J9.9 

74 
42 

47,4 

67 
34 

■ 

e 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

■ 

- 

- 

- 

99,9 

71 
68 

69,1 

62 
38 

■ 

C4LH0UN  8XP  ST4TI0>j 

« 

»7 

)2 

62," 

60 
39 

53, 1 

67 
43 

64,6 

83 
48 

71,4 

90 
98 

81.9 

97 
61 

86.1 

103 
74 

81.4 

91 
72 

77.9 

90 
68 

64,9 

'* 

96.7 

70 
49 

46,7 

63 
38 

63,9 

103 
it 

tX^IRIHENT 

2 

<>1>7 

16 
J* 

90.3 

72 
39 

60,8 

82 
40 

69.3 

97 
46 

78,7 

99 

62 

89.3 

106 
63 

86.4 

108 
62 

84.9 

103 
71 

79.0 

100 
63 

69,9 

46 

97.8 

7* 
98 

66,9 

67 
1] 

*7,1 

lea 
It 

•if,! 

JO 
1) 

6S.3 

66 
37 

3«.6 

75 
16 

70iO 

89 
90 

79,1 

94 
67 

89.1 

IBO 
68 

86.2 

104 
71 

84.6 

100 
74 

79.0 

97 
68 

66,2 

90 

99,0 

7J 
♦  2 

48,1 

69 
36 

67,0 

106 
19 

8 

*7 
16 

**,"> 

98 
39 

97,9 

68 
46 

69,0 

78 
96 

77,9 

"6 

70 

83.3 

92 
74 

89.2 

97 
79 

84.0 

92 
79 

80.6 

92 
73 

67,8 

77 

60,8 

70 
90 

90,3 

63 

6] 

67,0 

97 
1* 

U»HKIN5V1L1.E 

1  INI 

90 
96 

66,7 

66 
S3 

61,1 

•  4 
39 

95 
56 

82,6 

ino 

60 

90.7 

110 
67 

92.9 

110 
76 

89.7 

108 
73 

84.1 

100 
92 

72,0 

88 

63.7 

79 
49 

92.3 

71 
33 

110 
33 

MOMIRVtlLE  3  WSN 

(  IN) 

* 

60 
36 

_ 

66.3 

84 
49 

74,9 

94 
93 

79,9 

98 
65 

87.0 

104 
68 

87.9 

104 
74 

83.6 

103 
72 

84.2 

100 
74 

71.9 

91 

62.3 

74 
46 

93,0 

70 
60 

104 

JEJUP  *  NE 

(  IN) 

- 

■ 

64.9 

71 
t8 

}9,4 

7* 
31 

HI6VILLE  E»P.  STiTIO'J 

I  IN) 

*1  .0 

SI 
11 

69. « 

69 
31 

6J.3 

19 

72,4 

90 
92 

- 

95 
65 

88.2 

101 
74 

- 

109 

86.7 

103 
72 

82.1 

•  5 

67 

83 
4* 

- 

76 
43 

• 

67 

• 

• 

tl 

ntiNS     ci  EXP  sTt 

1  IN) 

« 

68,6 

68 
39 

61,9 

•  0 
42 

89.8 

109 
76 

81.9 

97 
71 

69.3 

89 
96 

50,6 

6T 
U 

• 

109 

TIPTON  EXP  STATION 

I  IN) 

2 

49,! 

63 
32 

92,6 

72 
36 

69.7 

94 
42 

78,2 

103 
90 

86.9 

108 
68 

91.3 

113 
68 

93.4 

119 
73 

86.4 

110 
74 

89.8 

103 
76 

74.9 

99 
96 

64.6 

81 
63 

>3,6 

T» 

36 

T3,l 

U' 
31 

* 

<>«.« 

62 
38 

94,7 

70 
61 

69.9 

•  6 
48 

74,7 

94 
93 

83,2 

99 

70 

88.0 

109 
70 

90.3 

106 
74 

81.9 

103 
74 

83.8 

98 
74 

71.2 

92 
98 

69.9 

79 
46 

}9.6 

76 
3» 

71.9 

106 
«• 

a 

46, t 

99 
38 

91,7 

68 
»0 

63,6 

79 
90 

74.8 

90 
97 

82.6 

95 
72 

87.9 

101 
79 

90.4 

103 
76 

84.9 

99 
76 

84.3 

99 
77 

76.4 

90 
63 

64,6 

79 
48 

96,8 

7S 
62 

71,6 

10) 
38 

See  Retor«nce  Nolos  Following  Station  Index 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


GEORGIA 
1977 


Stalion 


Jan. 


Feb. 


Mar. 


Apr. 


May 


July 


Aug. 


Sept. 


Oct. 


Nov. 


Dec 


Annu^ 


NORTHWEST 
ALLATOONA  DAM  2 

CALHOUN   EXP  STATinN 


NORTH  CENTRAL  02 
U  OF  GA  PLT  SCIENCE  f» 


WEST  CENTRAL 
EXPERIMENT 


AILEY 


SOUTH  CENTRAL  08 
TIFTON  EXP  STATION 


SAVANNAH  WSO  AP 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MiN 


EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MiN 


EVAP 
WIND 


EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


1*36B 
134* 


1277 

3.19B 
1271 
57.9 
38.8 


S.2SB 
1800 
70.1 
49.7 


5. 868 


67.0 
49.1 


23o8 
87.8 
46.7 


2352 
SO. 8 
36.0 


3.47 
.74 
1850 
92.5 
36.8 


3.81 
2038 
64.6 
41.3 


4.22B 
390B 


4.95 
.62 

2303 


5.44 
2565 
76.1 
53.5 


4.71B 
978 

5.73B 
1085 
81.5 
5T.9 


7.77 


79.4 
55.6 


6.71 
.72 
1723 
81.4 
55i6 


219B 


6.96 
1.20 
2011 
84.8 
56i0 


7.39 
2076 
84. 6 
57.2 


5.398 
788 

6.35 
903 
89.6 
65.4 


7.698 
2222B 
85.6 
61.7 


7.84B 
.39 

1220 
88.1 
62.9 


5,13 
90 


8.05 
•  92 

1455 
91.6 
62.9 


7.57 
2001 
89.5 
64.0 


6. SOB 
608 

8. 158 
1061 
94.9 
69.0 


10.38 
2137 
91.3 
67.5 


9.63 
1.75 
1174 
93.7 
67.9 


8.04 
920 


8.33 
1.39 
1292 
98,4 
69.4 


9.66 
2040 
95.7 
69.8 


6.75 

827 

8.92 
1159 
96.5 
73.4 


10.34 
1781 
94.6 
71.4 


9.03 
1.60 
711 
95.5 
71.7 


8.41B 
751 


8.17 
1.60 
1297 


9.03 
1943 
95.7 
72.7 


5.588 

872 

7.04 
811 
95.4 
73.3 


7.258 
1519 
92.7 
71.7 


6.68 
.12 
742 
94.3 
71.9 


6.10 
541 


6.  17B 

.01 
1269 
94.7 
71.8 


7.018 
1580 
93.4 
73.0 


3.76B 
708 

5.38B 

351 
89.6 
71.2 


5.41B 
1550 
86.3 
67.8 


5.12 
.37 
1092 
87.8 
67.8 


4.44B 
430 


5.12 
.28 
1097 
92.2 
69.8 


5.83 
1538 
90.5 
70.4 


2.52B 
1244 

5.088 

766 
74.3 
53.6 


4.708 
2268 
72.0 
52.3 


4.218 

.12 
1520 
74.4 
51.2 


3.70 
853 


4.12 
.18 
1252 
78.2 
52.9 


4.59 
1938 
77.3 
55.1 


1502 

3.718 

464 
64.  1 
50.4 


3.35B 
2526 
62.6 
49.4 


1546B 


613 
56.5 


2977 


11628 


3.72B 
896 


2.57 
.05 
1425 
68.7 
50.2 


2.93B 
1768 
71.3 
53.5 


2.418 

1021 


1726 


19285 


See  Reference  Notes 


following  Slahon  Index 
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STATION  INDEX 


Years 

recorc 

tude 

tion 

—  - 

d 

> 

e 

"u 

c 

Lo 

£X 

63 

1 8 

240 

73 

64 

56 

700 

66 

82 

34 

240 

8<i 

06 

180 

o3 

0  9 

64 

44 

975 

0  V 

25 

82 

J  i 

198 

"ao 

59 

64 

18 

1040 

£U 

£  V 

64 

18 

110 

64 

12 

450 

0  1 

0 1 

T  1 

84 

16 

450 

82 

20 

370 

17 

17 

63 

37 

435 

21 

21 

83 

19 

802 

99 

9  9 

81 

49 

70 

0  1 
£  1 

84 

29 

660 

£  1 

64 

26 

1010 

43 

43 

81 

56 

146 

O  T 
£  ' 

9  T 

64 

33 

110 

f  U 

Of 

84 

39 

190 

1 

1 

64 

23 

1100 

CO 

84 

50 

740 

33 

8 1 

56 

165 

83 

56 

191? 

40 

41 

84 

57 

30Q 

66 

96 

84 

19 

1760 

21 

2 1 

63 

02 

785 

8 1 

4 1 

190 

66 

66 

8 1 

30 

13 

62 

r  7 

81 

23 

14 

46 

63 

33 

1770 

64 

14 

623 

59 

83 

44 

490 

1 
i 

84 

56 

6SS 

24 

9  A. 

84 

13 

175 

31 

mi 

84 

30 

670 

0  **\ 

63 

14 

910 

37 

85 

05 

995 

40 

4  9 

84 

43 

710 

9v 

84 

4b 

752 

84 

51 

700 

85 

5  1 

800 

89 

1 5 

765 

37 

36 

84 

47 

765 

38 

85 

17 

76C 

3 1 

84 

39 

980 

83 

24 

1680 

76 

OU 

83 

49 

1346 

83 

46 

1570 

99 
^£ 

64 

46 

153 

ZL 

9  1 

84 

56 

385 

119 
9£. 

63 

oo 
£y 

750 

20 

20 

63 

3  £ 

25C 

83 

47 

306 

36 

63 

32 

1470 

52 

59 

83 

52 

770 

OU 

69 

64 

06 

1320 

9T 

85 

07 

650 

30 

64 

47 

461 

m 
J  f 

J 1 

83 

59 

1430 

64 

65 

64 

00 

1390 

84 

45 

1100 

20 

26 

84 

57 

720 

31: 

9  R 

83 

450 

2  \ 

84 

26 

355 

2^ 

64 

07 

1370 

I9 

61 

51 

80 

63 

53 

256 

84 

53 

139 

82 

50 

225 

J3 

64 

45 

1219 

99 

81 

43 

103 

44 

82 

54 

213 

66 

64 

82 

54 

20* 

83 

12 

400 

74 

83 

84 

44 

305 

62 

52 

540 

16 

50 

64 

29 

1300 

35 

84 

59 

1200 

37 

64 

17 

925 

55 

57 

84 

42 

740 

37 

GEORGIA 
1977 


Station 


ABBEVILLE 

AOAIRSVILLE 

AILFY 

ALBANY  3  SE 
ALLATOONA  DAM  2 
ALMA  FAA  AP 
ALPHARETTA  5  SSW 
ALPHARETTA   2  NNW 
AMERICUS   2  F 
AMERICUS  FXP   STA  NRSY 

APPLING  2  NW 
ASHBURN  3  ENE 
ATHENS  WSn  AP 
ATKINSON  2  E 
ATLANTA  BHLTON 
ATLANTA  WSO  AP  R 
AUGUSTA  H50  AP  R 
BAINBRIOGF  5  NNE 
BAINBRIDGF    INT  PAPER  C 
BALL  GROUND 

BEAVERDALF   1  F 
BELLVILLE 

BLAIRSVILLE   ExP  STA 

BLAKELY 

BLUE  RIDGF 

BOWMAN 

BROOKLET   1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 
BURTON  DAM 

BUTLER 

BYRON  EXP  STATION 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CANTON 

CARNESVILLE  3  N 
CARROLLTON 
CARTERS  2  SW 
CARTERSVU  LE 
CARTERSVILLE  3  SH 

CAVE  SPRINGS  4  SSW 

CEDARTOWN 

CHATSWQRTH 

CHICKAMAUOA  PARK 

CISCO  7  ENE 

CLAYTON   1  SSW 

CLERMONT  3  WSw 

CLEVELAND 

COLQUITT  ?  E 

COLUMBUS  WSO  AP  R 

COMMERCE  4  NNW 

COOLIDGE 

CORDELE 

CORNELIA 

COVINGTON 

CUMMING 

CURRYVILLF  2  W 
CUTHBERT 
DAHLONEGA 
DAHLONEGA  i  NNW 

DALLAS  7  NE 

DALTON 

DANVILLE 

DAWSON 

DAWSONVILLE 

OOCTORTOWN  1  WSW 

DOLES 

DONALSONVTLLE   1  S 

DOUGLAS 

OOUGLASVILLE 


DOVER 

DUBLIN  3  S 
DUBLIN  2 
EASTMAN   1  W 
EDISON 
ELBFRTON  7 
ELLIJAY 
EMBRY 

EXPERIMENT 
FAIRMOUNT 


o 

X 
<B 
T3 
C 


oolo 

0041 
0090 
0140 
0181 
0211 
0219 
0221 
0253 
0258 

0311 
O4O6 
0435 
0441 
0444 
0451 
0495; 
0581 
0586 
0603 

0746 
0787 
0969 
09791 
1024 
1132 
1266 
1340 
1345 
1413 

1425 
1446 
1474 
1500 
1585 
1619 
1640 
1657 
1665 
1670 


County 


WILCOX 
BARTOW 
MONTGOMERY 
DOUGHERTY 
BARTOV* 
09|  BACON 
021  FULTON 
02,  FULTON 
07'  SUMTER 
07  SUMTER 


COLUMBIA 
TURNFR 
CLARKE 
BRANTLEY 
02'  FULTON 
02  FULTON 
06  RICHMUND 
07'  DECATUR 
071  DECATI.iR 
02l  CHEROKEE 


1715  Oli 
1732  Oil 
1856  01 


Oil  MURRAY 
091  EVANS 
02|  UNION 
07  EARLY 
021  FANNIN 
03|  ELBERT 
OH  BULLOCH 
09|  GLYNN 
09  GLYNN 

03  RABUN 

04  TAYLOR 

05  PEACH 
01  GORDON 
07  MITCHELL 
02|  CHEROKEE 
03|  FRANKLIN 
04j  CARROLl 
Ol|  MURRA. 
01!  BARTOW 
Oli  BARTOW 


1906 
1944 
1982 
1996 
2006 
2153 


21661  04 


2I80I  02] 
?238i  0 
/'266  OB 
22«3  03 
2318  05 
2408  02 
2429  01 
2450  07| 


2475 
2479 

2485 

2493 
?532 
7570 
2578 
2716 
2728 
2736 
2783 
2791 


POLK 

POLK 

MURRAY 

WALKER 

MURRAY 

RABUN 

HALL 

WHITE 

MILLER 

MUSCOGEE 

JACKSON 

THOMAS 

CRISP 

HABERSHAM 

NEWTON 

FORSYTH 

FLOYD 

RANDOLPH 

LUMPK  IN 

LUMPKIN 


01!  PAULDING 

01  WHITFIFLD 
05  TWIGGS 

07  TERRELL 

02  DAWSON 
09  WAYNE 

08  WORTH 

07  SEMINOLE 

08  COFFEE 
04  DOUGL* S 


2799  06 
2839  05 
2844  05 
2966  05 
3028  07 
3060  03 
3115  02 
3147  01 
3271  04 
3295  01 


SCREVEN 

LALIRFNS 

LAURENS 

DODGE 

CALHOUN 

ELBERT 

GILMER 

PAULO  iNG 

SPALDING 

GORDON 


0 


of  Opened 

J  j  or  closed 
— ,  during  yr. 


^3  a)  1  43 
c  c  :  c  .. 

O  ^  ;   O  O 


Refer 

to 
tables 


24 


22 


20. 
o 


OCT 


OCT 


2  u 


SEP 


2 

3 

2 

C 

2 

C 

2 

3 

c 

2 

2 

3 

2 

c 

2 

3 

2 

c 

2 

c 

2 

3 

c 

2 

2 

3 

2 

3 

c 

2 

3 

c 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

c 

2 

3 

c 

2 

3 

2 

2 

2 

c 

2 

c 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

c 

2 

3 

c 

2 

3 
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STATION  INDEX 


CEORCIA 
1977 


Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

tn 

a. 
g 

d, 
"u 

0) 
Pn 

to 
> 

a  a 

0  d) 

O 

S  f 

i% 

82  34 

lis 

c 

83  15 

371 

49 

54 

12  3 

81  25 

20 

35 

40 

1  2  3  C 

82  02 

30 

30 

2  C 

82  08 

120 

24 

30 

1  2  3 

83  59 

600 

23 

24 

12  3 

85  03 

340 

77 

80 

12  3 

81  37 

92 

32 

39 

12  3 

85  05 

790 

6 

2 

83  51 

1170 

87 

93 

12  3 

82  36 

540 

22 

2 

81  55 

170 

72 

73 

12  3 

83  27 

570 

19 

2 

84  43 

860 

20 

20 

1  2  3 

84  56 

660 

15 

2  C 

84  34 

840 

C 

82  55 

690 

58 

58 

12  3 

83  28 

245 

94 

93 

12  3  G 

82  36 

250 

C 

83  43 

1445 

21 

21 

12  3 

82  48 

187 

21 

21 

12  3  G 

83  14 

515 

13 

13 

12  3 

83  51 

430 

C 

84  27 

1465 

35 

40 

1  2  3 

84  26 

1512 

C 

81  53 

100 

c 

81  51 

100 

1 

1 

NOV 

12  3  G 

81  93 

100 

21 

21 

12  3 

84  15 

1310 

C 

84  21 

930 

33 

2 

83  47 

450 

20 

2 

85  22 

850 

25 

2 

84  56 

730 

30 

85  17 

820 

34 

37 

1  2  3  C 

85  01 

715 

44 

59 

1  2  3  C 

83  08 

760 

25 

2  C 

82  28 

510 

39 

2 

82  24 

325 

74 

72 

1  2  3  C 

82  41 

120 

27 

62 

12  3 

84  47 

570 

21 

21 

1  2  3  C 

83  39 

354 

29 

29 

1  2  3  C 

83  56 

186 

21 

21 

12  3 

83  34 

920 

33 

2 

82  04 

120 

22 

22 

1  2  3 

82  14 

17! 

46 

2 

82  12 

280 

20 

20 

12  3  G 

83  15 

360 

89 

88 

12  3 

61  58 

195 

84 

89 

12  3 

81  30 

100 

22 

2 

83  43 

87S 

22 

2 

84  01 

327 

73 

2 

83  41 

659 

19 

19 

12  3 

84  37 

270 

21 

22 

12  3 

84  38 

273 

19 

2 

83  45 

340 

47 

48 

12  3 

82  38 

159 

32 

2 

81  58 

71 

21 

21 

12  3 

83  13 

238 

21 

21 

12  3 

81  28 

145 

21 

21 

12  3 

84  49 

990 

79 

83 

12  3 

84  16 

94C 

61 

2 

82  08 

10! 

21 

2 

82  51 

203 

C 

84  22 

500 

22 

22 

1  2  3  G 

84  32 

405 

21 

2 

83  35 

185 

83 

84 

12  3 

84  57 

650 

86 

2 

85  07 

820 

29 

2 

85  09 

620 

94 

117 

12  3 

85  16 

700 

C 

85  10 

637 

32 

32 

1  2  3  C 

82  49 

43S 

22 

22 

12  3 

81  17 

10 

21 

21 

12  3 

81  16 

22 

49 

49 

APR 

12  3 

81  12 

27 

27 

11 

1  2  34C 

80  51 

It 

28 

33 

MAR 

1  2  3 

83  06 

690 

73 

74 

1  2  3 

83  01 

530 

43 

2  C 

82  13 

260 

22 

2 

85  22 

800 

39 

2 

Station 


FARCa 

FITZGERAin 
FLEMING 
FOLKSTON  ?  SW 
FDLKSTON  9  SW 
FORSYTH  6  NNH 
FORT  GAINFS 
FORT  STEWART 
FRANKLIN  7 
GAINESVILLE 

GIBSON 
GLENNVILLf 
GODFREY  3  NE 
GREENVILLE  2  NNW 
HAMILTON  4  W 
HARALSON 
HARTWELL 
HAWKINSVILLE 
HAZLEHURST 
HELEN  I  ESE 

HDMERVILLF  3  WSW 
IRWINTON  A  WNW 
JACKSON  DAM 
JASPER   1  NNW 
JASPER 
JESUP 

JESUP  4  NF 
JESUP  8  S 
JOHNTOWN 
JONESBORO 

JULIETTE 
KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
LA  GRANGE 
LEXINGTON  1  NW 
LINCOLNTON 
LOUISVILLF  3  S 
LUMBER  CITY 
LUMPKIN  2  SE 

MACON  WSO  AP 

MARSHALLVILLE 

MAYSVILLE 

METTER 

MIDVILLE 

MIDVILLE   EXP  STA 
MILLEDGEVILLE 
MILLEN  4  N  ' 
HILLHAVEN-WADE  2  SE 
MONROE 

MONTEZUMA 
MONTICELLO 
MORGAN   1  W 
MORGAN  5  NW 
MOULTRIE  ?  ESE 
MOUNT  VERNON  3  WNW 
NAHUNTA 

NASHVILLE  5  SSE 
NEWINGTON  2  NE 
NEWNAN 

NORCROSS  3  NW 

PATTERSON 

PEARSON 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

PRESTON 

aUITMAN  2  NW 

RESACA 

RINGGOLD 

ROME 

ROME  8  SW 

ROME  WSO  AP 
SANDERSVILLE 
SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USOA  PL  GRON 
SAVANNAH  WSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SILDAM 
SPARTA  3  NW 
STILLMORE 
SUMMERVILLE  1  SSW 


o 

X 

(D 


3312 
3386 
3409 
3460 
3465 
3506 
3516 
3538 
3570 
3621 

3695 
3754 
3792 
3915 
4033 


4070  04 


4133 


4170  05 


4204 
4230 

4429 
4594 
4623  05 


4646 
4651 
4671 
4674 
4676 
4688 


4700  04 


4728 


4802  01 
4854  01 


4941 


<>949  04 


SI65 


5204  03 

5314  06 

5386  08 

5394  07 

5443  09 

5550  04 

5633  02 


5811 


9858  06 
9863  06 
9874  05 
588a  0«* 
S896|  06 


5971 


9979  04 
5988  05 
6038  07 
6043  07 
6O87  08 


03 


05 


01 


03 


06 


County 


02 


6126 
6219 
6237 


6323  06 
6335  04 


6407 
6838 
6879 
7087 
7201 
7276 
7430 
7489 
7600 
7605 

7610 
7777 
78081 
7842 
7847 
7860 
8064 
8223 
8351 
8436 


CLINCH 

BEN  HILL 

LIBERTY 

CHARL'I  ON 

CHARLTON 

MONROE 

CLAY 

LIBERTY 

HEARD 

HALL 

GLASCOCK 

TATTNALL 

MORGAN 

MERIWETHER 

HARR  IS 

COWETA 

HART 

PULASKI 

JEFF  DAVIS 

WHITE 

CLINCH 

WILKINSON 

BUTTS 

PICKENS 

PICKENS 

WAYNE 

WAYNE 

WAYNE 

DAWSON 

CLAYTON 

MONROE 
WALKER 
BARTOW 
WALKER 
TROUP 

OGLETHORPE 

LINCOLN 

JEFFERSON 

TELFAIR 

STEWART 

BIBB 

MACON 

JACKSON 

CANDLER 

BURKE 

BURKE 

BALDWIN 

JENKINS 

SCREVEN 

WALTON 

MACON 

JASPER 

CALHOUN 

CALHOUN 

COLQUITT 

WHEELER 

BRANTLEY 

BERRIEN 

SCREVEN 

COWETA 


02;  GWINNETT 
0^  PIERCE 

08  ATKINSON 
07  SUMTER 
07|  WEBSTER 

BROOKS 
GORDON 
01  CATOOSA 
01  FLOYD 
01  FLOYD 

01  FLOYD 

05  WASHINGTON 

09  MC  INiDSH 
09!  CHATHAM 


09 


09  CHATHAM 


01 


CHATHAM 


GREENE 
HANCOCK 


<D 
3 


n3 


1630 
1631 
231 
1530 
1530 
933 
331 
1131 
333 
3|34 

1133 
131 

1033 
633 
332 
6{33 

14134 
932 
131 
334 

1631 
1032 
933 
534 
534 
l|31 
131 
131 
934 
33 


^33 
1834 
S34 
^^34 
^33 
14133 
1433 
1132 
931 
332 


06  EMANUEL 


CHATTOOGA 


932  42 
632  27 

1034  15 

1132  24 

1132  49 

1132  53 

1033  06 

1132  52 

1432  56 

1033  47 

632  17 

933  18 
631  32 

631  36 
1631  10 
1032  12 
1331  11 
1631  08 
1432  37 

333  22 

333  58 

1331  23 

1331  IS 

6132  03 

632  04 
1630  48 
1^34  34 
1834  55 

434  15 

434  10 

12134  21 

U32  58 

31  24 

32  00 
32  08 

32  00 

33  32 

33  19 
32  26 

34  27 
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STATION  INDEX 


GEORGIA 
1977 


Station 


SUNNYSIOE 
SURRENCY  ?  WNW 
SHAINSBORH 
SWEET  GUM 
SYLVANIA 
TALBQTTDN   1  NE 
TAYLQRSVILLE 
THE  ROCK 
THOMASTON  2  S 
THOMASVILLE  <•  SE 

TIFTON  EXP  STATION 
TOCCOA 

TRAY  MOUNTAIN 

U  OF  GA  PLT  SCIFNCE  FM 

VALOQSTA  3  E 

VALDQSTA  k  NH 

WALESKA 

WARRENTON 

WASHINGTON 

HATKINSVILLE  ARS 


o 

0) 
T3 
C 


6460  04 


8476 
8496 


8504  02 
8517  06 


8535 


8600  01 


8657 
8661 


04 


County 


WAYCROSS  4  NE 
WAYNESBORO  2 
WEST  POINT 
WINDER   1  SSE 
WOODBURY 
WOODSTOCK 


NE 


8666!  07 

B703I  oel 

87401  03i 
H806  03 
8950  02! 
8972  08: 
897a!  08 


9077 
9141 
9157 
9169 

9186 
9194 
9291 
9466 
95O6 
9524 


SPALDING 

APPL ING 

EMANUEL 

FANNIN 

SCREVEN 

TALBOT 

BARTOW 

UPSON 

UPSON 

THOMAS 

TIFT 

STEPHENS 

TOWNS 

OCONEE 

LOWNDES 

LOWNDES 

CHEROKEE 

WARREN 

WILKES 

OCONEE 

PIFRCE 

BURKE 

TROUP 

BARROW 

MERIWETHER 

CHEROKEE 


0) 
3 


933  20 
131  44 

1132  35 
T34  58 

1432  45 
6(32  42 
5|34  05 
6|32  58 
6132  52 
830  48 

16|31  29 
1^34  35 

T34  48 
1033  52 
1630  51 
16130  52 

5|34  19 

1133  25 
14(33  44 
1033  52 

1331  19 

1433  07 
332  52 

1633  59 
6^32  59 
534  07 


(U 

■& 
C 
O 


a 

O 

> 

(1) 

w 


84  17 
82  14 

82  22 
84  13 
81  39 
64  32 
84  59 
84  14 
64  19 
63  54 

63  32 
63  19 

83  42 
63  32 
63  14 

83  20 

84  33 
62  40 
62  44 

83  26 

62  19 
81  59 

85  11 

63  43 

84  35 
84  31 


Years  of 
record 


a  a, 

a  I  u 
e2  I 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


9"!  J= 


c  a 

O  (1) 

o 


Refer 

to 
tables 


930 

75 

f  3 

200 

21 

21 

325 

23 

28 

1795 

254 

710 

76 

711 

f  0 

710 

36 

800 

665 

22 

22 

210 

87 

99 

371 

53 

55 

1019 

83 

96 

3900 

840 

7 

7 

250 

6 

26S 

1110 

29 

510 

62 

95 

630 

71 

94 

7S0 

145 

77 

83 

270 

46 

57 

575 

76 

84 

960 

21 

22 

800 

76 

1055 

39 

MAR 


34 
3 


34 
3 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Asheville,  N.C.  28801,  or  to  any  National 
Jeaiher  Seri?ce™Klce  nelTyoS      Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

AVERAGES:   Division  averages  in  the  annual   Issue  Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published   in  monthly  issues. 
DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and 
wind  movement  in  mi les . 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 
Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  oJ;  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches 
above  the  pan. 

NORIIALS  for  all  stations  are  cllmatological  normals  based  on  the  period  1941-1970.        "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on 
periods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  Issues  of  Cllmatological  Data. 


Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 
feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 
Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 
temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 

Sandy  loam,  cover-unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermometers 
unknown . 

Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 
unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermometers 
unknown . 

Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 
Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 
Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent,   to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 
Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph ,   Model  1120 . 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Calhoun  Exp  Station 
Experiment 
Hawkinsville 
Homervilie  3  WSW 
Midville  Exp  Station 
Plains  SW  Ga  Exp  Station 
Tifton  Exp  Station 


No  record. 

+    Also  on  earlier  date  (dates)   or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

E     Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

U    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  monthly  Cliraatological  Data  for  detailed 
dally  record. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however,    the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3- CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE  10-OCONEE 
11-OGEECHEE     12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 
C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G    Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  In  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  oe  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:    $5.10   a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55   additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801 .       Attn :     Publications . 
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14 

12 

15 

IS 

I  3 

1  4 

22 

.6 

50 

47 

36 

41 

57 

47 

53 

58 

56 

22 

22 

32 

32 

33 

35 

35 

39 

40 

37 

37 

30 

34 

39 

50 

43 

48 

26 

37 

26 

33 

30 

38 

.9 

MIN 

37 

26 

15 

16 

16 

26 

45 

51 

6 

9 

9 

10 

25 

22 

22 

19 

25 

28 

28 

24 

25 

25 

19 

20 

36 

13 

13 

12 

1  3 

14 

16 

21 

.5 

ROHE 

MBX 

46 

44 

42 

52 

49 

52 

61 

56 

46 

26 

35 

32 

33 

29 

35 

40 

40 

40 

39 

36 

36 

42 

49 

43 

50 

49 

37 

36 

36 

34 

37 

41 

.7 

MIN 

41 

26 

16 

13 

26 

41 

46 

46 

9 

12 

10 

19 

23 

22 

20 

19 

32 

28 

31 

25 

24 

25 

19 

29 

37 

1  4 

n 

16 

n 

13 

22 

23 

.9 

Rons  HSO  BP 

MAX 

49 

37 

4  3 

53 

4  9 

54 

60 

60 

25 

26 

32 

32 

34 

30 

35 

40 

40 

40 

38 

36 

35 

44 

52 

44 

SO 

37 

36 

36 

36 

33 

37 

40 

.4 

MIN 

37 

23 

19 

15 

27 

42 

36 

25 

10 

I  I 

12 

21 

30 

22 

23 

20 

33 

30 

33 

27 

27 

27 

21 

32 

37 

14 

1  7 

18 

18 

15 

25 

74 

.  I 

NORTH  CENIRBL 

02 

RLPHORETIB  5  SSH 

MBX 

48 

4  g 

35 

42 

52 

55 

54 

59 

60 

23 

24 

35 

35 

33 

25 

32 

41 

39 

4  3 

39 

32 

34 

45 

49 

42 

57 

27 

26 

27 

32 

36 

39 

.6 

MIN 

36 

24 

20 

IS 

15 

25 

42 

50 

12 

8 

10 

10 

19 

23 

19 

17 

21 

30 

29 

30 

24 

24 

20 

20 

33 

25 

16 

17 

16 

15 

16 

22 

.0 

BIHENS  WSO  BP 

MAX 

50 

40 

50 

52 

57 

5 1 

55 

6  1 

37 

29 

38 

37 

35 

35 

36 

4  3 

40 

SO 

41 

40 

41 

44 

48 

44 

63 

44 

39 

37 

37 

39 

42 

43 

.7 

MIN 

37 

28 

22 

20 

29 

44 

46 

37 

13 

14 

13 

21 

32 

25 

23 

22 

33 

33 

35 

30 

24 

28 

25 

33 

38 

23 

21 

20 

20 

18 

24 

26 

■  8 

BTLBNTB  HSO  BP 

MBX 

49 

37 

44 

53 

55 

54 

57 

60 

29 

25 

35 

3  3 

3  1 

29 

3  ] 

4  4 

46 

4  3 

4  3 

35 

36 

46 

53 

45 

6  I 

38 

39 

38 

35 

41 

40 

42 

.1 

MIN 

35 

25 

20 

22 

30 

42 

50 

29 

10 

I  I 

9 

21 

28 

17 

IB 

18 

35 

31 

35 

29 

26 

27 

26 

34 

35 

20 

19 

18 

n 

IB 

25 

25 

.  2 

8LBIRSVILLE  EXP  STB 

MBX 

47 

45 

3  1 

42 

50 

5 1 

50 

56 

56 

1 5 

I  8 

34 

35 

34 

22 

26 

38 

4  2 

45 

42 

26 

28 

38 

4  7 

48 

55 

20 

3 1 

28 

28 

3  3 

37 

.5 

MIN 

39 

21 

14 

9 

10 

28 

34 

40 

3 

3 

2 

2 

19 

20 

17 

10 

16 

26 

26 

25 

20 

IB 

15 

15 

34 

16 

9 

1  1 

1  1 

5 

6 

16 

.9 

BLUE  RIOGE 

MBX 

MIN 

COMMERCE  4  NNW 

MBX 

50 

49 

50 

46 

54 

53 

56 

57 

32 

38 

36 

35 

34 

37 

4  3 

41 

4  7 

39 

4  7 

4  3 

4  7 

4  3 

56 

35 

38 

42 

43 

.9 

MIN 

28 

29 

19 

20 

33 

44 

47 

12 

12 

14 

23 

28 

21 

21 

23 

31 

32 

33 

26 

27 

31 

20 

25 

27 

20 

20 

21 

17 

1  7 

27 

25 

.0 

OBHLONEOB 

MAX 

42 

46 

46 

49 

49 

48 

53 

57 

25 

38 

34 

35 

29 

32 

38 

39 

49 

36 

52 

39 

.5 

MIN 

40 

25 

22 

18 

19 

27 

43 

46 

8 

8 

9 

10 

24 

26 

19 

IB 

20 

31 

31 

32 

22 

22 

20 

21 

32 

22 

14 

16 

16 

I  3 

15 

22 

.2 

GOINESV ILLE 

MAX 

4  3 

46 

36 

45 

51 

50 

53 

54 

SB 

23 

28 

34 

34 

29 

40 

38 

40 

.3 

MIN 

39 

26 

20 

20 

27 

36 

43 

47 

9 

10 

I  1 

20 

28 

24 

20 

20 

26 

30 

33 

2fl 

23 

26 

22 

28 

34 

15 

?5 

17 

?6 

?5 

22 

24 

.2 

HELEN  1  ESE 

MBX 

46 

45 

52 

48 

47 

57 

55 

57 

50 

24 

40 

40 

35 

35 

29 

36 

39 

50 

44 

40 

36 

38 

46 

46 

47 

47 

35 

33 

27 

35 

37 

41 

.9 

MIN 

30 

25 

20 

15 

22 

26 

41 

42 

8 

8 

6 

17 

28 

23 

20 

17 

30 

30 

3' 

30 

23 

23 

17 

24 

35 

16 

17 

14 

16 

15 

20 

22 

.  4 

JPSPEH    1  NNM 

45 

39 

42 

50 

48 

49 

54 

58 

52 

22 

34 

32 

31 

29 

30 

37 

38 

45 

43 

29 

33 

43 

48 

41 

50 

45 

34 

34 

31 

32 

32 

39 

.7 

MIN 

39 

20 

16 

18 

35 

41 

45 

50 

4 

7 

7 

n 

27 

19 

17 

16 

32 

27 

28 

24 

21 

21 

20 

28 

32 

12 

12 

12 

I  3 

10 

1  7 

U  OF  Gfl  PLT  science 

FM 

MAX 

49 

44 

48 

51 

55 

53 

56 

60 

60 

27 

38 

36 

35 

33 

33 

42 

39 

50 

51 

37 

39 

43 

48 

4b 

52 

51 

38 

37 

36 

41 

40 

44 

2 

MIN 

41 

27 

21 

21 

28 

42 

46 

51 

12 

12 

1  1 

20 

30 

25 

22 

21 

31 

32 

35 

31 

24 

27 

24 

30 

36 

20 

20 

19 

19 

17 

24 

26 

4 

HINDER  1  SSE 

MBX 

46 

46 

49 

5 1 

55 

55 

56 

56 

56 

28 

35 

35 

40 

43 

3 

MIN 

33 

24 

22 

23 

29 

32 

42 

42 

12 

12 

10 

19 

30 

24 

20 

19 

29 

31 

34 

29 

23 

23 

23 

30 

30 

20 

IB 

IB 

12 

12 

24 

24 

2 

NORTHEAST 

03 

CLBTION   1  SSH 

MAX 

47 

4  4 

48 

49 

50 

47 

49 

54 

54 

28 

41 

38 

36 

35 

29 

34 

38 

48 

42 

2 

MIN 

38 

20 

14 

n 

20 

36 

35 

45' 

7 

B 

8 

17 

26 

27 

17 

15 

29 

28 

30 

30 

IB 

25 

17 

22 

33 

13 

18 

14 

1  3 

8 

1  7 

2 1 

5 

CORNELIB 

MAX 

46 

40 

47 

46 

46 

45 

49 

55 

55 

25 

30 

30 

32 

34 

39 

5 

MIN 

37 

21 

14 

16 

23 

41 

44 

46 

8 

7 

7 

17 

27 

22 

18 

17 

28 

25 

30 

29 

19 

27 

18 

24 

32 

16 

14 

14 

13 

9 

24 

22 

ELBERTON  2  N 

MAX 

50 

47 

46 

49 

56 

54 

53 

60 

59 

35 

38 

36 

38 

37 

38 

41 

41 

49 

46 

41 

41 

42 

46 

45 

47 

52 

39 

38 

38 

37 

44 

44 

7 

MIN 

41 

26 

16 

14 

22 

43 

42 

42 

16 

13 

8 

15 

29 

29 

21 

17 

32 

29 

33 

31 

23 

25 

18 

23 

36 

24 

19 

20 

18 

12 

18 

24 

40 

46 

48 

54 

48 

58 

41 

48 

38 

38 

40 

30 

30 

38 

40 

36 

38 

51 

45 

46 

36 

36 

46 

46 

50 

40 

42 

38 

36 

36 

38 

41 

8 

MIN 

29 

32 

28 

22 

28 

32 

36 

38 

I  4 

1  3 

12 

22 

28 

28 

22 

22 

28 

31 

32 

36 

2B 

23 

24 

29 

36 

21 

20 

17 

16 

IB 

16 

TOCCOB 

MAX 

SI 

40 

52 

52 

51 

49 

49 

60 

58 

32 

39 

39 

36 

35 

37 

39 

4  I 

51 

45 

45 

45 

36 

48 

41 

45 

45 

44 

38 

39 

40 

43 

44 

0 

MIN 

40 

28 

24 

24 

28 

43 

45 

44 

1  3 

12 

12 

21 

29 

27 

21 

21 

30 

32 

35 

34 

35 

32 

22 

29 

38 

20 

19 

21 

15 

IB 

26 

27 

0 

WASHINGTON 

MBX 

47 

42 

46 

49 

54 

62 

52 

58 

63 

28 

45 

46 

49 

49 

64 

42 

40 

40 

42 

45 

B 

. 

MIN 

37 

30 

20 

19 

18 

26 

41 

41 

18 

14 

1  1 

13 

18 

32 

20 

20 

23 

34 

32 

33 

24 

24 

23 

21 

28 

33 

21 

IB 

20 

17 

16 

HEST  CENTRAL 

04 

CARROLLTON 

MAX 

49 

42 

45 

54 

57 

57 

61 

62 

46 

35 

37 

33 

32 

33 

36 

44 

43 

38 

41 

37 

36 

42 

53 

44 

58 

57 

37 

37 

35 

38 

39 

43 

8 

MIN 

34 

25 

18 

IS 

23 

41 

50 

46 

1  1 

12 

12 

21 

29 

19 

19 

19 

33 

27 

32 

26 

24 

25 

22 

30 

38 

18 

19 

1  7 

18 

15 

25 

6 

COLUHBUS  HSO  BP 

MAX 

55 

42 

52 

S8 

66 

61 

70 

68 

37 

37 

4  1 

41 

39 

36 

42 

50 

53 

40 

45 

40 

45 

51 

56 

49 

68 

42 

46 

45 

43 

38 

50 

48 . 

6 

MIN 

37 

31 

25 

22 

30 

47 

51 

37 

19 

18 

18 

27 

35 

26 

25 

23 

36 

32 

38 

31 

30 

32 

31 

41 

42 

29 

25 

23 

24 

25 

33 

30. 

4 

EXPERIMENT 

MAX 

48 

50 

39 

47 

53 

61 

57 

51 

60 

27 

29 

37 

35 

34 

23 

35 

41 

46 

40 

39 

39 

39 

46 

49 

47 

63 

30 

40 

39 

36 

40 

43. 

1 

MIN 

38 

29 

21 

21 

33 

45 

53 

56 

14 

14 

12 

24 

31 

25 

20 

21 

35 

29 

36 

30 

26 

29 

26 

35 

36 

25 

20 

20 

20 

18 

29 

28. 

1 

GREENVILLE  2  NNH 

MAX 

MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 


6 


DAILY  TEMPERATURES 


DRY   OF  MONTH 

UJ 

O 
<E 

K 

STOT  ION 

1 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  i 

1  5 

16 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<r 

MAX 

46" 

61 

se 

'~70 

59 

^~32 

38 

'—^ 

~3S 

34 

36 

46 

45 

40 

39 

SO 

~62 

S9 

~38 

35 

46 

45 

46  7 

MIN 

39 

30 

21 

16 

24 

45 

53 

54 

16 

IS 

14 

23 

31 

26 

23 

20 

29 

28 

33 

29 

27 

26 

23 

36 

42 

22 

22 

20 

19 

IB 

31 

27.6 

MQOQmDi  I  U  I  I  I  F 

MAX 

52 

51 

57 

54 

So 

64 

58 

49 

40 

45 

43 

39 

40 

47 

SS 

54 

52 

46 

48 

SO 

52 

66 

64 

46 

46 

45 

49 

50  7 

MIN 

iO 

39 

30 

22 

25 

43 

46 

19 

IS 

18 

31 

32 

21 

37 

32 

30 

29 

29 

35 

44 

32 

22 

23 

22 

22 

34 

29.7 

NE  HNPN 

MAX 

49 

46 

45 

56 

62 

55 

60 

62 

56 

30 

37 

35 

35 

33 

36 

44 

46 

41 

40 

37 

37 

5 1 

45 

59 

55 

39 

39 

38 

39 

42 

44  .9 

MIN 

43 

27 

29 

18 

29 

44 

52 

55 

1  1 

13 

12 

22 

29 

20 

19 

21 

33 

28 

34 

26 

25 

28 

25 

36 

37 

19 

19 

18 

18 

17 

27 

26.9 

ISLBOHON   1  NE 

MBX 

S3 

50 

51 

57 

67 

67 

67 

66 

59 

39 

42 

39 

36 

36 

40 

46 

52 

48 

42 

42 

45 

52 

55 

52 

SB 

48 

41 

46 

46 

43 

47 

49.4 

MIN 

41 

30 

22 

15 

24 

43 

58 

16 

14 

14 

21 

32 

25 

23 

18 

37 

30 

35 

30 

28 

2B 

26 

36 

35 

22 

23 

22 

19 

21 

31 

27.4 

IMOMBSION  2  S 

MBX 

54 

S3 

55 

59 

66 

61 

63 

62 

57 

38 

44 

41 

37 

35 

42 

46 

53 

SO 

42 

40 

46 

S3 

56 

S3 

61 

59 

46 

45 

44 

47 

51 

SO.  3 

MIN 

44 

30 

23 

19 

26 

43 

53 

57 

17 

16 

15 

23 

32 

25 

23 

19 

36 

31 

34 

31 

28 

30 

27 

32 

42 

27 

22 

21 

21 

21 

31 

29.0 

HEST  POINT 

MBX 

MIN 

OS 

BUEr 

57 

56 

56 

69 

67 

66 

69 

61 

40 

42 

39 

40 

51 

53 

53 

SO 

51 

MIN 

43 

34 

20 

25 

35 

42 

46 

59 

25 

21 

17 

27 

35 

32 

26 

22 

40 

41 

38 

27 

29 

31 

36 

44 

37 

27 

27 

27 

28 

30 

32.4 

BYRON  EXP  STATION 

52 

57 

S3 

56 

61 

62 

66 

64 

36 

37 

35 

41 

49 

51 

48 

45 

49 

53 

60 

65 

38 

46 

40 

45 

48.1 

MIN 

39 

31 

22 

20 

23 

30 

43 

50 

16 

17 

14 

15 

23 

29 

22 

20 

23 

32 

32 

34 

28 

28 

26 

29 

35 

33 

21 

21 

21 

20 

23 

26.5 

49 

48 

S3 

60 

56 

58 

60 

58 

39 

36 

34 

34 

35 

44 

43 

46 

43 

36 

40 

45 

49 

46 

61 

56 

40 

38 

36 

42 

^1 

4S .  2 

MIN 

42 

28 

22 

IB 

28 

44 

49 

55 

14 

14 

12 

20 

30 

25 

23 

20 

32 

31 

31 

26 

29 

25 

33 

38 

24 

20 

20 

19 

19 

23 

27.3 

UUDL.  1  n    J  3 

56 

42 

53 

67 

65 

68 

34 

48 

39 

36 

42 

52 

62 

48 

45 

42 

45 

52 

54 

63 

67 

40 

46 

45 

42 

45 

49  9 

MIN 

38 

30 

21 

19 

21 

28 

40 

42 

20 

15 

13 

14 

19 

30 

21 

20 

22 

^* 

35 

3S 

23 

25 

26 

27 

34 

35 

22 

20 

21 

19 

20 

25.5 

E        T  HOM     1  U 

54 

52 

68 

65 

62 

48 

39 

37 

44 

50 

61 

50 

50 

S6 

63 

5B 

42 

45 

42 

46 

50 .9 

MIN 

41 

34 

25 

25 

33 

44 

46 

58 

22 

19 

17 

24 

33 

32 

25 

23 

40 

35 

36 

36 

29 

29 

30 

31 

49 

37 

25 

26 

25 

24 

34 

31  .9 

FQRSYTH  6  NNH 

50 

52 

52 

56 

62 

62 

36 

36 

38 

44 

50 

49 

43 

40 

49 

53 

55 

S3 

62 

51 

42 

40 

4  3 

36 

46.4 

MIN 

31 

30 

22 

15 

22 

41 

48 

57 

16 

16 

12 

18 

31 

26 

22 

^* 

32 

33 

31 

28 

28 

22 

32 

35 

28 

22 

21 

21 

27 

20 

27.0 

MflHK I NSV 1 LLE 

40 

43 

4S 

SO 

61 

48 

52  0 

MIN 

38 

32 

22 

19 

20 

28 

43 

43 

20 

17 

14 

14 

20 

30 

22 

19 

22 

33 

36 

28 

27 

29 

35 

36 

23 

23 

23 

22 

22 

26.4 

IRWlNTQN   4  HNH 

39 

44 

48 

49 

48 

48 

SO  2 

MIN 

4? 

40 

27 

27 

31 

40 

48 

52 

19 

20 

16 

30 

29 

30 

29 

39 

35 

35 

35 

33 

37 

36 

40 

48 

2? 

20 

22 

2? 

27 

32 

32.0 

Momu   ucn  QD 
HMLUri    HOU  Hr 

39 

43 

48 

57 

45 

46 

50 

SO  4 

MIN 

41 

32 

23 

19 

27 

45 

47 

44 

21 

19 

16 

22 

3S 

25 

25 

22 

41 

36 

39 

33 

32 

32 

29 

36 

45 

30 

25 

25 

24 

23 

34 

30.5 

n  ILLtULrtV  ILLt 

37 

35 

40 

45 

52 

40 

45 

52 

58 

64 

40 

4S 

42 

47  5 

MIN 

39 

31 

24 

?8 

17 

26 

45 

49 

22 

17 

14 

14 

18 

31 

24 

18 

18 

35 

34 

35 

27 

27 

27 

27 

33 

37 

23 

22 

23 

20 

20 

26.3 

nONI ICELLO 

MBX 

51 

50 

44 

SO 

5S 

62 

62 

62 

63 

33 

40 

38 

39 

36 

32 

38 

42 

48 

45 

40 

40 

42 

44 

51 

48 

60 

33 

44 

40 

40 

44 

45.4 

MIN 

30 

23 

22 

23 

24 

32 

43 

52 

14 

13 

14 

24 

25 

26 

22 

23 

24 

32 

33 

33 

26 

28 

25 

26 

33 

28 

20 

21 

20 

22 

23 

25.9 

SflNDERSVlLLE 

MAX 

53 

51 

49 

52 

65 

60 

59 

65 

59 

34 

38 

46 

37 

35 

39 

44 

54 

51 

42 

39 

43 

47 

49 

53 

62 

64 

44 

40 

39 

42 

46 

48.4 

MIN 

42 

32 

23 

IB 

26 

42 

43 

56 

20 

IB 

15 

19 

34 

28 

23 

21 

38 

35 

35 

35 

26 

28 

28 

32 

42 

30 

24 

23 

23 

20 

25 

29.2 

SILOBri 

MAX 

50 

49 

52 

S5 

63 

59 

58 

64 

59 

31 

41 

41 

3S 

35 

37 

46 

44 

52 

47 

40 

43 

45 

49 

49 

65 

58 

41 

39 

39 

42 

43 

47.5 

MIN 

41 

29 

22 

23 

30 

44 

48 

51 

15 

14 

1  1 

22 

31 

25 

22 

21 

32 

36 

32 

24 

27 

25 

31 

39 

27 

21 

21 

21 

16 

23 

27.7 

C  Mo  1     L  C  r(  1  H  ML 

06 

PPPL 1 NG  2  NH 

36 

33 

39 

43 

52 

MIN 

39 

30 

20 

IS 

16 

30 

45 

48 

% 

Vs 

1  1 

?6 

18 

30 

22 

18 

22 

32 

35 

33 

24 

27 

2? 

20 

30 

36 

21 

22 

22 

15 

20 

24  .9 

HU0U3 ' M    NOU  Mr 

37 

42 

46 

56 

50 

49  3 

MIN 

42 

32 

20 

?9 

26 

41 

43 

53 

22 

18 

14 

19 

36 

28 

24 

20 

38 

35 

38 

33 

25 

30 

25 

28 

44 

28 

24 

25 

23 

19 

20 

28.8 

BROOKLE  T    1  H 

40 

40 

50 

64 

58 

53 

52 

67 

S3  1 

MIN 

44 

34 

25 

29 

34 

4  I 

44 

53 

25 

20 

18 

22 

36 

34 

24 

21 

39 

40 

40 

39 

28 

32 

30 

34 

52 

34 

26 

27 

25 

23 

25 

32.2 

L OU [ SV I LLE   3  S 

SO 

40 

45 

57 

56 

39 

SO  E 

MIN 

42 

30 

22 

?8 

28 

42 

40 

5? 

?5 

16 

14 

19 

32 

30 

22 

20 

35 

35 

25 

29 

27 

32 

43 

27 

19 

25 

24 

2? 

27 

28.4 

HEIIER 

59 

40 

42 

50 

63 

52 

52 

57 

62 

54  1 

MIN 

34 

36 

25 

26 

39 

40 

39 

43 

21 

19 

25 

36 

25 

24 

23 

42 

40 

42 

29 

28 

27 

36 

36 

35 

35 

26 

35 

34 

23 

24 

31  .6 

KIDVILLE  EXP  STO 

65 

59 

65 

47 

59 

59 

MIN 

22 

21 

22 

42 

20 

18 

16 

17 

20 

22 

38 

35 

36 

36 

30 

32 

29 

29 

45 

37 

24 

22 

24 

27.7 

M I LLEN   4  N 

37 

43 

48 

60 

57 

61 

MIN 

42 

33 

?9 

?6 

27 

43 

40 

46 

23 

?9 

21 

35 

32 

24 

1 9 

38 

35 

38 

28 

26 

26 

29 

38 

26 

34 

23 

16 

29 

29.3 

NEHINCTON  2  NE 

57 

49 

57 

57 

67 

63 

39 

41 

50 

63 

60 

S2  3 

niN 

45 

35 

22 

20 

35 

44 

46 

S3 

22 

20 

IB 

19 

33 

34 

25 

21 

39 

39 

39 

33 

25 

28 

30 

36 

37 

34 

26 

27 

26 

19 

26 

30.9 

SHHINSBORO 

MAX 

60 

56 

51 

55 

69 

68 

66 

68 

60 

37 

41 

49 

44 

37 

42 

49 

62 

60 

48 

43 

47 

52 

54 

57 

62 

62 

47 

46 

42 

44 

SO 

S2.S 

MIN 

45 

34 

25 

25 

31 

45 

45 

57 

21 

18 

16 

20 

36 

32 

25 

25 

46 

37 

40 

38 

25 

28 

26 

32 

47 

39 

25 

25 

26 

21 

27 

31  .7 

MARRCNTON 

MAX 

49 

52 

49 

46 

52 

64 

62 

58 

65 

3S 

33 

38 

45 

38 

36 

40 

44 

51 

50 

42 

43 

44 

45 

49 

SS 

64 

39 

42 

39 

40 

42 

46.9 

MIN 

3B 

30 

23 

21 

21 

29 

42 

41 

17 

16 

14 

14 

21 

31 

22 

21 

21 

36 

36 

34 

26 

26 

27 

27 

32 

37 

23 

22 

24 

20 

20 

26.2 

MBINESBORO  2  NE 

MBX 

47 

53 

45 

SO 

SS 

67 

63 

64 

70 

33 

36 

42 

47 

48 

36 

42 

47 

56 

49 

49 

44 

46 

49 

SO 

61 

67 

41 

45 

46 

40 

46 

49.5 

MIN 

35 

34 

19 

16 

16 

26 

40 

40 

23 

17 

12 

17 

33 

22 

1  7 

1  7 

36 

36 

35 

21 

22 

25 

26 

31 

37 

23 

23 

23 

17 

17 

24.8 

SOUTMMEST 

07 

BLBBNY  3  SE 

MBX 

62 

55 

54 

58 

60 

68 

70 

67 

39 

45 

45 

42 

38 

42 

53 

63 

50 

53 

39 

47 

S3 

54 

SS 

68 

SO 

48 

45 

46 

S3 

S2.S 

MIN 

34 

23 

21 

22 

34 

45 

54 

20 

20 

21 

25 

32 

26 

21 

22 

34 

35 

36 

30 

30 

29 

40 

42 

39 

2S 

26 

28 

23 

28 

33 

29.9 

BrlERICUS  2  E 

KAX 

53 

59 

42 

52 

53 

66 

59 

68 

63 

34 

37 

41 

43 

40 

34 

41 

51 

60 

45 

45 

37 

47 

49 

S3 

60 

67 

42 

42 

44 

45 

43 

48.9 

MIN 

41 

33 

24 

24 

25 

31 

44 

56 

26 

IB 

16 

16 

24 

30 

2S 

25 

29 

34 

34 

32 

28 

31 

29 

29 

36 

34 

23 

23 

22 

22 

23 

28.6 

BBINBRIDGE   INT  PBPER  C 

MAX 

64 

SB 

53 

53 

59 

69 

75 

71 

60 

37 

39 

42 

44 

45 

44 

41 

54 

66 

49 

60 

59 

S3 

66 

61 

49 

50 

48 

46 

47 

53-9 

niN 

41 

36 

26 

25 

26 

36 

50 

60 

28 

22 

21 

22 

32 

28 

22 

22 

32 

34 

34 

34 

30 

37 

SO 

39 

29 

27 

26 

25 

30 

31  .9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 


7 


DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY   OF  MONTH 

o 
a 
q: 

d 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

I  5 

1  6 

1  7 

1 8 

1  9 

20 

2  1 

22 

2  3 

2  4 

25 

26 

27 

2  8 

29 

30 

BLflKELY 

MAX 

54 

62 

42 

53 

58 

70 

68 

66 

64 

36 

39 

41 

41 

41 

39 

42 

52 

63 

45 

54 

35 

45 

49 

50 

66 

71 

45 

49 

47 

46 

43 

50 

.8 

H  I  N 

40 

36 

25 

25 

28 

36 

45 

50 

25 

21 

19 

19 

28 

30 

24 

24 

28 

32 

32 

33 

30 

30 

31 

37 

43 

39 

26 

26 

25 

25 

27 

30 

.3 

CflMILLB 

MAX 

62 

58 

59 

SB 

69 

69 

70 

66 

58 

39 

41 

46 

44 

42 

41 

50 

63 

64 

57 

59 

45 

52 

54 

64 

68 

53 

49 

46 

45 

47 

47 

54 

.4 

40 

36 

24 

25 

33 

44 

50 

58 

26 

21 

21 

25 

38 

30 

26 

23 

33 

34 

4  1 

33 

31 

30 

34 

43 

43 

34 

26 

28 

25 

25 

37 

32 

.8 

COLQUIII  2  E 

MAX 

5S 

60 

44 

53 

58 

70 

70 

6B 

62 

38 

40 

43 

47 

43 

42 

41 

55 

65 

45 

59 

42 

50 

50 

52 

67 

72 

50 

47 

46 

46 

52 

.7 

41 

35 

24 

27 

31 

40 

49 

50 

25 

20 

20 

24 

32 

29 

23 

23 

31 

32 

33 

34 

30 

31 

35 

39 

47 

38 

26 

27 

26 

27 

30 

31 

.6 

CUTHBERT 

MAX 

60 

55 

52 

S8 

68 

65 

64 

64 

57 

36 

42 

41 

40 

39 

40 

51 

60 

53 

48 

46 

44 

52 

52 

51 

69 

65 

47 

45 

42 

41 

50 

51 

.5 

40 

34 

23 

27 

33 

45 

46 

57 

21 

20 

17 

25 

36 

29 

25 

25 

42 

31 

38 

31 

2B 

28 

32 

4  1 

47 

35 

24 

26 

23 

25 

32 

31 

.8 

FORT  CfilNES 

MAX 

60 

58 

58 

56 

66 

65 

65 

72 

57 

45 

40 

40 

41 

39 

40 

50 

59 

50 

49 

48 

43 

48 

52 

50 

67 

65 

47 

45 

45 

42 

48 

51 

.9 

MIN 

39 

34 

24 

25 

31 

46 

48 

56 

21 

20 

1  7 

26 

35 

29 

25 

25 

41 

29 

34 

31 

29 

29 

32 

40 

48 

33 

25 

25 

25 

26 

32 

31 

.6 

LunPKlN  2  SE 

MAX 

62 

49 

50 

55 

60 

65 

60 

60 

48 

42 

49 

50 

52 

48 

47 

42 

4B 

40 

50 

52 

53 

54 

54 

53 

56 

56 

43 

43 

51 

51 

.4 

MIN 

19 

27 

30 

21 

22 

23 

32 

34 

28 

24 

28 

29 

30 

31 

22 

23 

24 

27 

28 

27 

28 

26 

24 

26 

.4 

tlORGHN  1  U 

MAX 

61 

52 

56 

59 

70 

69 

69 

66 

60 

39 

41 

42 

43 

39 

42 

59 

63 

59 

59 

58 

46 

50 

50 

51 

49 

49 

47 

46 

45 

53 

51 

53 

.1 

MIN 

36 

32 

26 

28 

34 

44 

48 

59 

24 

22 

21 

26 

37 

33 

26 

24 

43 

32 

4  1 

34 

30 

31 

34 

29 

29 

28 

26 

34 

28 

32 

.4 

PLAINS  SH  Cfl  EXP  SIO 

MAX 

S4 

SB 

5 1 

52 

56 

67 

60 

67 

66 

33 

36 

43 

43 

39 

32 

4  1 

51 

59 

45 

45 

35 

45 

51 

53 

63 

66 

39 

46 

43 

42 

40 

49 

.  1 

40 

33 

23 

24 

27 

33 

44 

51 

19 

19 

16 

16 

27 

30 

25 

23 

27 

31 

32 

32 

28 

28 

31 

32 

40 

35 

24 

24 

23 

23 

23 

28 

.5 

THOnnSVILLE  4  SE 

MAX 

60 

61 

70 

75 

73 

73 

72 

42 

46 

47 

49 

44 

SI 

68 

65 

61 

60 

55 

66 

69 

67 

50 

50 

47 

48 

49 

58 

.4 

■  ■ 

28 

27 

36 

46 

52 

55 

26 

23 

24 

26 

4  1 

27 

23 

44 

34 

42 

36 

32 

44 

58 

37 

30 

28 

26 

26 

3B 

35 

.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

SSHBURN  3  ENE 

MAX 

54 

60 

42 

50 

55 

67 

63 

68 

62 

34 

36 

40 

46 

40 

33 

43 

52 

61 

46 

58 

38 

43 

48 

52 

63 

67 

4  1 

45 

42 

40 

42 

49 

.4 

M  1  N 

43 

36 

25 

25 

27 

36 

50 

51 

24 

21 

20 

20 

26 

32 

26 

26 

34 

35 

35 

34 

29 

30 

33 

33 

40 

39 

28 

26 

26 

25 

26 

3 1 

.0 

CORDELE 

MAX 

57 

57 

49 

54 

67 

64 

69 

71 

58 

36 

38 

44 

44 

39 

49 

61 

SB 

46 

45 

43 

43 

48 

51 

55 

67 

65 

44 

43 

45 

40 

47 

51 

.5 

M  1  N 

39 

33 

25 

23 

31 

42 

44 

45 

22 

19 

18 

23 

35 

25 

22 

26 

34 

29 

28 

31 

40 

50 

36 

25 

26 

24 

23 

35 

30 

.5 

DOUOLHS 

MAX 

53 

62 

45 

54 

58 

70 

72 

72 

67 

35 

40 

43 

50 

45 

40 

41 

53 

66 

54 

60 

42 

46 

54 

55 

67 

72 

48 

50 

44 

43 

46 

53 

.  1 

MIN 

43 

34 

24 

23 

23 

34 

45 

54 

25 

19 

18 

IB 

25 

33 

22 

21 

35 

35 

4  1 

29 

29 

33 

33 

37 

36 

25 

25 

24 

21 

21 

29 

.  6 

F ITZGERBLO 

MAX 

61 

60 

54 

58 

70 

67 

69 

65 

60 

38 

44 

48 

46 

39 

40 

50 

64 

62 

53 

58 

46 

53 

53 

62 

68 

69 

47 

47 

44 

45 

50 

54 

•  5 

M  I  N 

46 

36 

27 

27 

36 

49 

S3 

59 

25 

21 

19 

25 

37 

31 

25 

25 

42 

34 

4  1 

36 

36 

30 

33 

39 

55 

38 

27 

28 

26 

25 

36 

34 

.4 

HOMERVILLE  3  WSW 

MAX 

5S 

55 

65 

59 

70 

73 

70 

67 

61 

4  1 

45 

51 

48 

44 

39 

53 

66 

61 

61 

60 

46 

55 

54 

70 

73 

71 

50 

46 

45 

48 

50 

56 

•  2 

M  I  N 

41 

3B 

27 

27 

36 

41 

S2 

55 

29 

22 

23 

26 

42 

36 

25 

23 

43 

37 

42 

39 

32 

30 

37 

42 

60 

39 

30 

27 

25 

22 

36 

35 

.  0 

LUMBER  CITY 

MAX 

54 

61 

46 

56 

SB 

72 

62 

66 

63 

42 

40 

44 

48 

4  1 

40 

42 

58 

65 

56 

59 

42 

49 

54 

54 

65 

70 

45 

48 

45 

43 

46 

52 

.7 

M  I  N 

39 

36 

26 

21 

24 

31 

48 

57 

22 

22 

18 

21 

29 

36 

26 

22 

36 

38 

39 

41 

37 

29 

31 

33 

42 

41 

25 

28 

28 

22 

23 

3 1 

.  3 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

62 

55 

54 

SB 

71 

73 

70 

68 

S7 

39 

43 

45 

4  7 

42 

42 

50 

67 

60 

60 

58 

45 

52 

53 

66 

69 

63 

49 

45 

45 

47 

49 

55 

.0 

MIN 

39 

36 

24 

2S 

35 

45 

55 

56 

24 

20 

20 

24 

38 

30 

24 

22 

4  1 

33 

40 

34 

25 

30 

35 

38 

54 

37 

26 

27 

25 

23 

35 

32 

.9 

NfiSHVILLE  5  SSE 

MAX 

61 

62 

61 

71 

73 

73 

70 

52 

40 

45 

50 

43 

42 

4  1 

52 

64 

65 

64 

63 

47 

56 

55 

71 

71 

66 

51 

44 

42 

47 

51 

56 

.6 

MIN 

34 

24 

23 

33 

43 

53 

48 

24 

20 

20 

29 

39 

23 

23 

21 

41 

34 

39 

37 

29 

28 

29 

37 

42 

36 

27 

26 

24 

22 

35 

31 

.4 

OUITMRN  2  NH 

MAX 

60 

51 

SS 

60 

62 

60 

40 

45 

SO 

46 

38 

4  1 

54 

61 

53 

60 

50 

57 

48 

47 

47 

49 

46 

51 

.3 

MIN 

42 

27 

27 

32 

31 

26 

23 

22 

24 

29 

34 

26 

23 

27 

36 

37 

39 

31 

29 

40 

38 

39 

29 

29 

27 

26 

28 

34 

30 

.6 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

52 

60 

4  3 

54 

57 

69 

68 

70 

64 

34 

38 

42 

47 

42 

35 

39 

53 

64 

5 1 

59 

39 

45 

52 

53 

65 

69 

44 

47 

44 

42 

44 

51 

1 

M  I  N 

41 

37 

26 

26 

29 

39 

50 

55 

24 

21 

20 

20 

29 

33 

25 

25 

29 

35 

35 

38 

30 

30 

32 

35 

41 

38 

27 

27 

27 

25 

26 

3  [ 

5 

VflLDOSTB  3  E 

MAX 

57 

54 

56 

60 

72 

75 

74 

68 

SB 

42 

45 

52 

46 

42 

42 

54 

68 

62 

62 

59 

47 

55 

54 

6B 

72 

70 

50 

49 

46 

50 

47 

56 

6 

"          "  " 

M  I  N 

42 

38 

28 

29 

34 

4  1 

53 

S3 

23 

22 

23 

23 

35 

26 

26 

22 

47 

37 

4  I 

36 

33 

31 

39 

42 

62 

39 

29 

27 

25 

21 

36 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  fiP 

MAX 

62 

57 

55 

60 

70 

70 

67 

68 

59 

39 

45 

SO 

44 

40 

41 

51 

66 

59 

52 

60 

49 

54 

55 

63 

73 

69 

49 

46 

4  1 

47 

51 

55 

2 

M  I  N 

47 

37 

28 

27 

38 

47 

51 

58 

28 

22 

23 

25 

39 

30 

25 

25 

43 

39 

39 

36 

30 

32 

35 

39 

56 

35 

28 

29 

27 

25 

32 

BRUNSWICK 

MAX 

63 

54 

51 

56 

60 

71 

76 

75 

69 

4  1 

44 

44 

SB 

59 

46 

4  1 

57 

68 

64 

65 

48 

51 

60 

53 

67 

75 

55 

52 

49 

45 

49 

57 

0 

M  I  N 

46 

39 

32 

31 

34 

47 

51 

51 

32 

24 

24 

25 

34 

39 

20 

25 

25 

42 

24 

31 

33 

29 

35 

34 

45 

39 

27 

26 

29 

25 

26 

BRUNSWICK  FAA  AP 

MAX 

54 

SI 

49 

56 

65 

71 

63 

65 

62 

42 

4  1 

56 

59 

45 

40 

50 

68 

53 

64 

57 

49 

55 

SO 

64 

68 

55 

50 

48 

43 

42 

52 

54 

4 

M  I  N 

47 

40 

33 

35 

46 

49 

53 

58 

32 

26 

25 

31 

42 

31 

28 

27 

45 

43 

49 

40 

35 

34 

39 

46 

55 

36 

33 

33 

29 

26 

34 

FLEMING 

MAX 

M  I  N 

FOLKSTON  9  SH 

MAX 

62 

55 

56 

62 

71 

75 

69 

61 

44 

46 

62 

53 

47 

55 

69 

66 

64 

62 

49 

65 

56 

71 

76 

75 

51 

49 

46 

SO 

51 

59 

2 

MIN 

44 

3B 

29 

27 

40 

46 

30 

24 

23 

26 

50 

31 

22 

24 

30 

39 

39 

32 

30 

39 

40 

57 

23 

28 

20 

31 

FORT  STEWART 

MAX 

60 

57 

53 

60 

70 

71 

67 

72 

65 

41 

45 

SO 

49 

42 

42 

55 

66 

63 

55 

60 

51 

57 

57 

64 

70 

68 

50 

46 

42 

46 

54 

56 

5 

M  I  N 

44 

36 

27 

26 

39 

45 

51 

52 

27 

21 

20 

26 

40 

35 

25 

23 

40 

41 

42 

4  1 

31 

30 

33 

37 

52 

42 

28 

28 

27 

21 

30 

GLENNVILLE 

MAX 

60 

57 

53 

60 

70 

65 

66 

71 

62 

40 

44 

51 

47 

53 

41 

50 

65 

61 

50 

59 

54 

SO 

56 

64 

69 

64 

45 

46 

43 

46 

S3 

55 

3 

MIN 

4  1 

34 

26 

26 

37 

45 

50 

55 

28 

22 

20 

22 

39 

33 

25 

22 

4  1 

39 

40 

40 

32 

29 

33 

35 

53 

36 

27 

27 

26 

23 

33 

^ 

JESUP  4  NE 

MAX 

60 

54 

54 

60 

70 

70 

68 

73 

61 

42 

41 

50 

48 

40 

34 

54 

64 

60 

54 

60 

48 

56 

56 

62 

74 

72 

50 

46 

42 

46 

55 

6 

M  I  N 

49 

40 

30 

30 

40 

50 

SB 

58 

32 

22 

21 

28 

40 

34 

26 

24 

42 

42 

44 

40 

32 

32 

34 

39 

56 

42 

30 

30 

2B 

26 

36 

JESUP  8  S 

MAX 

61 

59 

S3 

68 

71 

73 

70 

72 

66 

41 

44 

51 

50 

43 

39 

55 

66 

64 

55 

60 

60 

57 

56 

62 

74 

74 

49 

44 

46 

46 

50 

57 

5 

M  I  N 

45 

40 

27 

25 

34 

44 

48 

61 

26 

22 

21 

24 

43 

25 

22 

39 

40 

40 

40 

32 

29 

34 

37 

53 

40 

28 

28 

26 

21 

30 

34 

NflHUNTA 

MAX 

61 

52 

56 

71 

71 

74 

73 

71 

66 

43 

40 

57 

56 

47 

42 

55 

68 

67 

64 

64 

60 

56 

60 

67 

75 

74 

55 

50 

46 

47 

52 

59 

4 

MIN 

40 

37 

27 

27 

27 

41 

45 

55 

29 

22 

^' 

22 

42 

36 

24 

21 

41 

38 

41 

40 

30 

29 

35 

38 

54 

45 

29 

29 

27 

21 

31 

33 

7 

SfiPELO  ISLAND 

MAX 

55 

52 

54 

54 

61 

67 

72 

65 

60 

47 

46 

SB 

50 

44 

40 

47 

67 

63 

64 

58 

50 

51 

54 

61 

70 

59 

51 

47 

50 

46 

53 

55 

4 

MIN 

45 

44 

34 

30 

35 

47 

52 

54 

31 

24 

22 

34 

36 

27 

26 

31 

43 

41 

41 

42 

33 

37 

41 

43 

52 

41 

30 

28 

25 

23 

29 

36 

2 

SAVANNAH  WSO  AP 

MAX 

SB 

50 

53 

58 

68 

68 

64 

71 

59 

40 

44 

52 

47 

41 

41 

52 

65 

55 

57 

SB 

49 

55 

54 

60 

65 

52 

49 

46 

41 

45 

54 

S3 

9 

MIN 

2  3 

42 

4  2 

4  3 

39 

32 

30 

33 

37 

52 

32 

27 

28 

26 

22 

29 

33. 

8 

SURRENCY  2  WNW 

MAX 

55 

54 

51 

SB 

67 

71 

71 

69 

69 

40 

43 

50 

47 

42 

40 

SO 

65 

64 

54 

59 

49 

55 

55 

61 

73 

72 

48 

48 

42 

46 

51 

55. 

5 

MIN 

43 

34 

25 

23 

34 

43 

42 

57 

20 

19 

21 

38 

32 

23 

21 

41 

37 

37 

39 

30 

27 

32 

33 

53 

39 

26 

28 

24 

20 

34 

32. 

3 

WfirCROSS  4  NE 

MAX 

54 

SB 

4B 

58 

63 

72 

74 

72 

69 

4  I 

44 

46 

53 

47 

44 

42 

52 

69 

60 

61 

46 

51 

57 

55 

52 

74 

52 

52 

48 

43 

SO 

55. 

1 

MIN 

42 

37 

26 

22 

24 

35 

46 

54 

29 

27 

21 

22 

30 

37 

25 

21 

25 

34 

38 

40 

32 

27 

31 

32 

40 

42 

26 

27 

27 

19 

29 

31  . 

3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

CEORCIB 

JRNUDRr  1978 


OBr  OF  MONTH 

X 

o 

STRT ION 

(Z 

a 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

n 

18 

19 

20 

?1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

30 

31 

a 

BYRON  EXP  SIS'  ION 

1  IN  1 

2 

hbx 

56 

56 

45 

48 

SO 

57 

57 

62 

59 

43 

38 

38 

39 

39 

41 

41 

42 

52 

SO 

42 

44 

51 

51 

52 

50 

57 

50 

48 

45 

45 

47 

48 

2 

MIN 

43 

39 

35 

35 

35 

35 

46 

50 

37 

34 

33 

33 

33 

36 

34 

34 

34 

40 

39 

40 

37 

37 

36 

36 

38 

42 

36 

35 

35 

34 

34 

36 

9 

A 

MfiX 

5  t 

53 

44 

44 

45 

51 

53 

57 

56 

42 

36 

35 

36 

38 

39 

38 

40 

47 

45 

40 

43 

48 

47 

48 

48 

54 

47 

45 

42 

4  1 

42 

45 

0 

HIN 

43 

40 

36 

35 

35 

36 

46 

49 

40 

34 

34 

33 

34 

36 

34 

34 

35 

40 

40 

40 

37 

37 

36 

37 

39 

43 

37 

3S 

35 

34 

34 

37 

4 

B 

MBX 

48 

50 

45 

42 

43 

47 

50 

S3 

57 

49 

42 

39 

39 

39 

39 

37 

39 

44 

43 

43 

43 

44 

43 

44 

48 

50 

48 

43 

40 

39 

39 

44 

2 

M  I  N 

4  3 

45 

4  1 

39 

40 

39 

46 

48 

48 

4  1 

39 

37 

36 

39 

43 

4  3 

40 

40 

37 

4  I 

4  3 

42 

42 

40 

36 

37 

37 

40 

5 

CALHOUN   EKP  STRTION 

I  I  N  1 

4 

MAX 

47 

47 

44 

43 

42 

43 

47 

51 

52 

50 

40 

38 

36 

38 

36 

39 

36 

39 

43 

39 

40 

4  3 

44 

45 

4  1 

4  4 

45 

4  1 

39 

37 

36 

42 

I 

HIN 

42 

40 

39 

38 

37 

38 

43 

47 

50 

40 

37 

36 

36 

36 

36 

35 

35 

37 

38 

39 

37 

37 

37 

37 

38 

41 

39 

36 

36 

36 

35 

38 

3 

EXPERIHENI 

1  IN  1 

2 

MBX 

49 

43 

46 

47 

49 

53 

51 

SS 

55 

42 

40 

41 

35 

36 

3S 

40 

39 

43 

44 

39 

37 

46 

47 

48 

40 

50 

42 

41 

41 

42 

43 

43 

8 

niN 

40 

36 

33 

33 

32 

35 

45 

51 

36 

33 

32 

32 

34 

34 

34 

33 

32 

36 

35 

35 

33 

33 

33 

31 

35 

35 

32 

32 

31 

32 

32 

34 

5 

4 

MAX 

46 

48 

46 

45 

43 

52 

52 

55 

56 

44 

4  1 

4  1 

38 

37 

37 

41 

39 

43 

43 

40 

38 

45 

45 

47 

42 

49 

43 

4  1 

42 

4  3 

43 

44 

2 

MIN 

42 

39 

37 

36 

36 

38 

47 

52 

42 

37 

36 

35 

37 

37 

36 

36 

36 

39 

39 

38 

36 

36 

37 

36 

39 

39 

36 

35 

34 

35 

35 

37 

8 

S 

nnx 

47 

48 

45 

44 

46 

49 

50 

54 

65 

48 

42 

42 

41 

40 

40 

40 

40 

42 

42 

42 

43 

42 

43 

44 

42 

47 

44 

41 

40 

41 

41 

44 

4 

MIN 

43 

44 

42 

4  1 

4  1 

42 

48 

50 

46 

42 

4  I 

40 

40 

40 

39 

39 

39 

40 

4  1 

42 

40 

39 

40 

40 

42 

42 

40 

39 

38 

38 

38 

4  1 

2 

HBHKINSVILLE 

1  IN  1 

4 

nnx 

S4 

60 

47 

S3 

59 

59 

63 

64 

62 

49 

47 

48 

43 

48 

45 

43 

50 

53 

57 

45 

SO 

- 

55 

53 

56 

SB 

S4 

52 

51 

42 

51 

52 

4 

MIN 

48 

45 

38 

38 

39 

39 

48 

48 

4  1 

38 

36 

36 

36 

37 

37 

41 

35 

44 

43 

45 

40 

39 

38 

43 

45 

38 

37 

36 

36 

35 

40 

0 

HOMERVILLE  3  HSU 

1  INI 

4 

MAX 

55 

54 

49 

49 

51 

56 

59 

61 

59 

51 

45 

45 

49 

49 

48 

44 

47 

57 

53 

53 

50 

49 

51 

50 

57 

62 

61 

SO 

47 

46 

46 

51 

7 

MIN 

51 

48 

43 

42 

40 

45 

49 

57 

49 

40 

38 

37 

36 

45 

38 

38 

37 

46 

46 

48 

44 

42 

42 

44 

46 

50 

42 

41 

39 

37 

37 

43 

1 

JE5UP  «  NE 

1  IN  1 

4 

MRX 

57 

57 

54 

55 

59 

61 

64 

63 

62 

47 

48 

47 

47 

45 

45 

47 

57 

57 

55 

S2 

55 

SI 

S6 

SS 

63 

62 

S3 

54 

54 

S3 

55 

54 

5 

MIN 

50 

45 

40 

39 

44 

56 

55 

55 

44 

38 

35 

39 

44 

40 

38 

36 

45 

47 

47 

49 

40 

40 

42 

44 

51 

47 

38 

34 

47 

37 

45 

43 

6 

MIOVILLE  EXP.  STBTION 

1  INI 

4 

MBX 

- 

- 

56 

47 

48 

53 

- 

- 

SI 

45 

42 

41 

40 

- 

- 

40 

41 

47 

52 

41 

- 

47 

SO 

S3 

54 

42 

44 

44 

MIN 

36 

35 

34 

35 

43 

36 

32 

33 

33 

35 

3 1 

39 

4  I 

23 

40 

30 

40 

42 

20 

36 

3S 

PLRINS  SH  Gfl  EXP  STfl 

I  1  N  1 

4 

MBX 

53 

55 

45 

47 

49 

55 

54 

60 

61 

46 

43 

44 

4  1 

42 

4  1 

42 

51 

48 

45 

44 

47 

SO 

48 

53 

58 

48 

47 

44 

44 

42 

48 

1 

MIN 

46 

45 

40 

37 

38 

40 

48 

49 

45 

41 

38 

37 

38 

40 

38 

36 

36 

43 

42 

43 

39 

36 

39 

38 

42 

46 

40 

37 

36 

35 

35 

40 

1 

T  If  ION   EXP   STflT  ION 

1  IN  1 

2 

MBX 

55 

60 

48 

59 

60 

63 

65 

66 

61 

53 

52 

54 

45 

46 

41 

49 

47 

59 

59 

54 

46 

58 

59 

54 

58 

63 

53 

52 

50 

S3 

52 

S4 

6 

MIN 

48 

44 

37 

36 

36 

42 

51 

56 

39 

36 

35 

35 

36 

40 

35 

35 

35 

43 

43 

45 

38 

38 

38 

40 

42 

43 

36 

35 

35 

35 

35 

39 

4 

4 

MBX 

53 

58 

48 

56 

56 

50 

61 

64 

60 

51 

49 

52 

45 

4S 

41 

46 

47 

56 

56 

52 

47 

54 

55 

52 

58 

60 

52 

49 

48 

49 

49 

52 

5 

MIN 

49 

45 

39 

39 

39 

44 

51 

56 

42 

38 

37 

37 

39 

40 

37 

36 

37 

44 

44 

46 

40 

40 

40 

42 

44 

4S 

38 

38 

37 

37 

38 

4  1 

2 

B 

MAX 

54 

56 

50 

53 

53 

57 

59 

61 

60 

53 

49 

50 

45 

47 

42 

46 

47 

S4 

53 

52 

SO 

52 

S3 

51 

57 

59 

S3 

48 

48 

48 

47 

51 

8 

MIN 

50 

49 

44 

44 

43 

45 

52 

56 

49 

42 

41 

41 

42 

42 

40 

40 

40 

45 

47 

48 

43 

43 

44 

45 

47 

50 

42 

42 

41 

40 

40 

44 

5 

SEE 

RE 
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NO 

E5 

FOL 

OH  I 

NC 
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EX 
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EVRPORflTION  AND  WIND 


DAY  OF  MONTH 

^  a:  o 

STflT ION 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

12 

1  3 

14 

1  5 

16 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

NORtHHEST  01 

CALHOUN  EXP  STATION 

HINO 
HAX 

.13 
1 

49 
42 

.09 
21 
49 
35 

.05 
6 
43 
34 

.05 
2 
44 

34 

4 
44 

37 

.  1  3 
1 

SO 
43 

.08 

57 
50 

SB 
54 

* 

• 

13 

3 

0 

42 

45 

12 

48 

31 

28 
55 

16 

28 

41 
43 

.07 
14 
44 

34 

.03 
14 
43 

37 

9 
46 

37 

94 

0 

2 

1 

5 

2 

483 

•        .  • 

CENTRRt,  05 

BUEY 

evAp 

UINO 

.OS 
12 

.03 

26 

.05 
5 

14 

.09 

e 

.27 
16 

25 

59 

.17 

1  30 

.13 

61 

.05 
5 

17 

38 

.OS 

97 

.07 
54 

.06 
64 

.01 

59 

.04 

42 

90 

.06 

60 

.03 
23 

.04 

31 

.10 
41 

.  1  1 
18 

65 

225 

.11 

69 

.10 
1  18 

.09 
1  3 

.08 

18 

.08 

28 

2.42B 

1529 

SOUTH  CENTRAL  08 

IIFTON  EXP  STATION 

EVAP 
UINO 
flAX 
HIN 

.04 

19 
54 
45 

.04 

35 
60 
40 

49 

32 

35 
54 
35 

.05 
32 
63 
36 

.03 

22 
65 
SO 

.05 
73 
68 
56 

150 

1  1  3 

74 

19 

50 
61 

.17 
100 
44 
35 

146 

47 

93 
45 
30 

.  1  1 
1  10 
61 
40 

62 
53 
39 

106 
53 
42 

102 
43 
33 

.06 
32 
62 
33 

.06 
26 
55 
35 

.05 
48 
52 
36 

.04 

105 
60 
39 

212 
64 
38 

134 

90 

98 

55 

28 
52 
33 

2297 
- 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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SNOWFALL   AND  SNOW  ON  GROUND 


STPTION 


CEORCin 

JRNURRr  1978 


DRY  OF  MONTH 


'0    11    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24    25   26   27   28   29    30  31 


NORTMHESI  01 
BLLfllOONfl  Dsn  2 

CBLHOUN  EXP  SinilON 

CBRIERSViLLE 

CEDBRIOHN 

DBLLBS  7  NE 

DBL ION 

LB  FBTEriE 

ROME 

ROME  H50  BP 

•  ■  ■ 

NORIM  CENTRAL  02 

BLPMBRETIB  S  SSW 
flIHENS  HSO  BP 

BTLBNIfl  HSO  BP 

BLBIRSVILLE  EXP  SIB 
DBHLONECn 
HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNH 

NORIMEBSI  03 
CLATION  1  SSH 

•  ■  • 

HESI  CENTRAL  Oi 

COLUnBUS  USO  AP 
GREENVILLE  2  NNH 

CENTRAL  OS 
FORSYTH  6  NNH 

HAHRINSVILLE 

nflCON  HSO  AP 

niLLEDCEVlLLE 

EAST  CENTRAL  06 
fiUGUSTfl  HSO  BP 

SOUThHEST  07 
BLBKELT 

TMOHBSVILLE    4  SE 

SOUTHEBSI  09 
BRUNSHICK   FBB  BP 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 
HTR  ECU  IV 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 
HTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 
HTR  EQUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOHFALL 
SN  ON  CND 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

SNOHFALL 
SN  ON  CNO 
HTR  EQUIV 

SNOHFALL 
SN  ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  CND 
HTR  EQUIV 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  CND 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBIION  INDEX 
1  1 


STnilON  INDEX 


STRTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
cr 
z 

CE 

or 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

£ 

Q. 

a. 

SPECIAL 

(SEE  NOTESI 

OBSERVER 

RBBEVILLE 

0010 

08 

WILCOX 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

8R 

c 

MRS  MRRY  E  CAMPBELL 

flOfllRSVILLE 

0041 

01 

BRRTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

700 

7R 

c 

MRS  RNNRVENE  G  SIDRLL 

RILEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

1  1 

82 

34 

240 

5P 

5P 

5P 

H 

HRYWOOO  E  BOYD 

flLBRNY  3  SE 

0140 

07 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7R 

7R 

H 

TOMMIE  BRRNTLEY 

RLLRTOONFI  DRM  2 

0181 

01 

BRRTOW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

8fl 

8R 

8fl 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

RLMR  FAR  RP 

0211 

09 

BflCON 

1  3 

3  1 

32 

82 

3  1 

1  98 

MID 

MID 

H 

ERR 

RLPHRRETTR  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

1  8 

1  040 

7R 

7R 

H 

SCOTT  C  CHRMBLEE 

RLPHRRETTR  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

1  10 

C 

TEDDY  R  WRLKER  SR 

RMERICUS  2  E 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

04 

84 

12 

450 

7fl 

7A 

H 

MRS  DflWN  E  MYERS 

RMERICUS  EXP  STfl  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

15 

450 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RPPLING  2  m 

031  1 

06 

COLUMB  I  R 

1  4 

33 

34 

82 

20 

370 

8A 

8A 

H 

LESTER  D  MORRIS 

flSHBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

1  5 

31 

43 

83 

37 

435 

8A 

8R 

H 

BILLY  J  WILLIAMS 

ATHENS  WSO  RP 

0435 

02 

CLRRKE 

1  0 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RTKINSON  2  E 

044  1 

09 

BRRNTLEY 

1  3 

31 

14 

81 

49 

70 

7A 

MRS  LRTRELLE  A  GURLEY 

RTLRNTfl  BOLTON 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7A 

CHARLIE  H  KEELING 

RTLRNTR  WSO  RP 

R 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL  WERTHER  SERVICE 

RUGUSTR  WSO  RP 

R 

0495 

06 

R  I  CHMOND 

1  4 

33 

22 

81 

58 

148 

MID 

MID 

c 

HJ 

NHTL  WERTHER  SERVICE 

BRINBRIOGE   INT  PRPER 

C 

0586 

07 

DECRTUR 

6 

30 

48 

84 

39 

190 

4P 

4P 

c 

I  NTERNRT I ONRL  PRPER  CO 

BRLL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1  1  00 

7R 

MRS  ESTELLE  GROGRN 

BERVERORLE   I  E 

0746 

01 

MURRRY 

1  2 

34 

56 

84 

50 

740 

8R 

J   MILBURN  WHERT 

BELLVILLE 

0787 

09 

EVANS 

1  1 

32 

09 

81 

58 

185 

c 

MRS  GRRCE  F  HERRN 

BLfllRSVILLE  EXP  STR 

0969 

02 

UN  I  ON 

7 

34 

51 

83 

56 

1917 

8R 

8R 

H 

GEORGIR  MTN  EXP  STN 

BLRKELY 

0979 

07 

EARLY 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7fl 

7R 

H 

LOWERY  S  STONE 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

FANN  I  N 

7 

34 

52 

84 

19 

1760 

7P 

7P 

H 

P  B  CRRRUTH 

BOWMRN 

1  132 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

12 

83 

02 

785 

7H 

GRRNETT  H  BARTON 

BROOKLET    1  W 

1  266 

06 

BULLOCH 

1  1 

32 

23 

8  1 

4  1 

1  90 

5P 

6P 

H 

WILLIRM  C  CROMLEY  JR 

BRUNSWICK 

1  340 

09 

GLYNN 

2 

31 

10 

81 

30 

13 

8R 

8R 

c 

H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  ERR  RP 

1  345 

09 

GLYNN 

2 

31 

09 

81 

23 

14 

MID 

MID 

H 

ERR 

BURTON  DRM 

14  13 

03 

RABUN 

1  4 

34 

47 

83 

33 

1770 

c 

GEORGIA  POWER  COMPANY 

BUTLER 

1425 

04 

TAYLOR 

6 

32 

33 

84 

1  4 

625 

7R 

THOMAS  F  MATHEWS 

BYRON  EXP  STRTION 

1448 

05 

PERCH 

9 

32 

40 

83 

44 

490 

8R 

8R 

8R 

SE  FRUIT  4   TREE  NUT  LRB 

CRLHDUN  EXP  STRTION 

1  474 

01 

GORDON 

1  2 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

6P 

5P 

CG 

NW  GR  EXP  STATION 

CRMILLR 

1500 

07 

MI TCHELL 

6 

31 

1  4 

84 

1  3 

175 

6P 

7R 

H 

CHARLES  L  KELLEY 

CRNTON 

1585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

1  4 

84 

30 

870 

8H 

C 

JOHN   T  HOLBROOK 

CRRNESVILLE   3  N 

1619 

03 

FRRNKL  I  N 

1  4 

34 

26 

83 

14 

910 

7R 

C 

MRS   JANICE   E  VQYLES 

CRRROLLTON 

164  0 

04 

CARROLL 

17 

33 

36 

85 

05 

995 

6P 

6P 

C 

H 

CITY  OF  CRRROLLTON 

CARTERS  2  SW 

1657 

01 

MURRRY 

12 

34 

35 

84 

43 

710 

8R 

RUFUS  P  DONALDSON 

CRRTERSVILLE 

1665 

01 

BRRTOW 

12 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RRDIU  STRTION  WKRW 

CARTERSVILLE   3  SW 

1670 

01 

BRRTOW 

5 

34 

09 

84 

5  1 

700 

7R 

GRRNVEL  P  TRTUM 

CAVE  SPRINGS  4  SSW 

1715 

01 

POLK 

4 

34 

03 

85 

21 

800 

c 

MRS  GRRDY  DEMPSEY 

CEDRRTOWN 

1732 

01 

POLK 

4 

34 

01 

85 

15 

785 

6P 

8R 

H 

RRLPH  H  RYERS 

CHRTSWORTH 

1856 

01 

MURRRY 

12 

34 

46 

84 

4  7 

765 

7R 

c 

MRS.   LOIS  J.  COLE 

CHICKRMRUGR  PRRK 

1906 

01 

WRLKER 

18 

34 

55 

85 

17 

760 

7R 

TVR-556 

CISCO  7  ENE 

1944 

01 

MURRRY 

12 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

CHRRLIE  L  SILVER 

CLRYTON   1  SSW 

1982 

03 

RABUN 

1  4 

34 

52 

83 

24 

1880 

5P 

5P 

H 

CRRROLL  LEE 

CLERMONT  3  WSW 

1 998 

02 

HALL 

3 

34 

2  7 

8  3 

4  9 

13  4  6 

c 

MRS  FRNNIE   M  O'KELLEY 

CLEVELRND 

2006 

02 

WH  I  TE 

3 

34 

36 

83 

46 

1570 

8R 

MISS  MRRY  LOU  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

M  I  LLER 

5 

31 

10 

84 

46 

153 

8R 

8R 

H 

GEORGIR  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS  WSO  RP 

R 

2166 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

31 

84 

56 

385 

MID 

MID 

c 

HJ 

WSO  COLUMBUS 

COMMERCE  4  NNW 

2180 

02 

JRCKSON  * 

10 

34 

15 

83 

29 

750 

7R 

7fl 

H 

CITY  OF  COMMERCE  WTR  PL 

COOL IDGE 

2238 

07 

THOMAS 

8 

31 

01 

83 

52 

250 

c 

C  W  ELLINGTON  JR 

CORDELE 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CO  POWER  COMM 

CORNEL  IR 

2283 

03 

HABERSHAM 

1  4 

34 

31 

83 

32 

1470 

5P 

7R 

H 

MRS  BOBBIE  C  FOSTER 

COVINGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

8R 

H 

JRCK   L  CHRPMRN 

CUMMING 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

12 

84 

08 

1  320 

8R 

MIIFS   M  wniFF 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

8A 

MRS  RZLEE  B  DRVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

451 

5P 

5P 

H 

CITY   OF  CUTHBERT 

DAHLONEGA 

2475 

02 

LUMPK  I  N 

3 

34 

32 

83 

59 

1  430 

7R 

7fl 

H 

MRS  JOE  W  WOODWRRD 

DAHLONEGR  3  NNW 

2479 

02 

LUMPK  I  N 

12 

34 

35 

84 

00 

1  390 

c 

JRMES  E  FORTNER 

ORLLflS  7  NE 

2485 

01 

PAULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1  I  00 

7R 

7R 

c 

H 

L  DOUGLRS  GRIFFITH 

ORLTON 

2493 

01 

WHI TF I  ELD 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

8A 

8A 

H 

MRS  RNNR  G  ANDREWS 

DRNVILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

ERRL   T  SMITH 

DRWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7A 

GEORGE  H  CHRRTIER 

DflWSONVILLE 

2578 

02 

DRWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1370 

7R 

c 

MRS   THELMR  F  COX 

DOCTORTOWN   I  WSW 

2716 

09 

WRYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7R 

R  C  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

255 

c 

ROY   R  HILL 

DONRLSONVILLE    1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

1  35 

8fi 

ROBERT  P  RRMSTRONG 

DOUGLAS 

2783 

08 

COFFEE 

1  3 

31 

31 

82 

50 

225 

7R 

7R 

H 

JOHNNY   S  PHILLIPS 

DOUGLASVILLE 

2791 

04 

DOUGLRS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8R 

LEONR  B  THOMPSON 
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DOVER 

2799 

05 

SCREVEN 

1  1 

32 

35 

81 

43 

103 

8A 

WARREN  W  WYANT 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

215 

8A 

8A 

H 

WILIFORD  P  NALLEY 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

10 

32 

33 

82 

54 

204 

C 

CITY  OF  DUBLIN 

EflSTMRN   I  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

12 

400 

8A 

8A 

H 

GA  FORESTRY  COMM 

EDISON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

31 

34 

84 

44 

305 

C 

JESSE  L  NEWTON 

ELdLK  I  UN  N 

3060 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7A 

H    U    nL  LLHIN 

ELL  IJflY 

3 1  I  5 

02 

GILMER 

12 

34 

4  1 

84 

29 

1300 

7  A 

ALFORD  G  DOVER 

embry 

3147 

01 

PAULDING 

17 

33 

52 

84 

59 

1200 

8A 

MISS  JANET  E  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

16 

84 

17 

925 

8A 

8A 

8A 

GH 

UNIV  OF  GA  EXP  STATION 

FfilRMOUNT 

3295 

01 

GORDON 

12 

34 

26 

84 

42 

740 

8A 

MRS  ONEDA  F  VINCENT 

FflRGO 

3312 

08 

CL INCH 

16 

30 

4  I 

82 

34 

lis 

C 

ST  REGIS  PAPER  CO 

F  I  TZGERflLO 

3386 

08 

BEN  HILL 

16 

31 

43 

83 

IS 

371 

5P 

5P 

H 

CITY  FIRE  DEPT 

FLEMING 

3409 

09 

L IBERTY 

2 

31 

53 

81 

25 

20 

4P 

4P 

C  H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FOLKSTON  3  SW 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82 

02 

30 

8A 

C 

LOTT  W  TURNER 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

rUKoTIM    b  NNW 

3506 

05 

M  n  M  D  n  c 
nUNKUt 

9 

33 

07 

8  3 

59 

600 

6P 

6P 

H 

LI  IT    Ur  rUKoYIn 

FORT  GfllNES 

35  1  6 

07 

CLAY 

3 

3  1 

36 

85 

03 

340 

6P 

5P 

H 

MRS  MAYME  R  HAYES 

FORT  STEWART 

3538 

09 

L  IBERTY 

1  1 

31 

52 

81 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FRHNKL IN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT  L  WILSON 

GRINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

51 

1  170 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  A  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASCOCK 

1  1 

33 

1  4 

82 

36 

540 

7R 

MRS  SUSAN  G  BRADDY 

GLENNVILLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

31 

56 

81 

55 

170 

6P 

6P 

H 

DON  P  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33 

28 

83 

27 

570 

7A 

ROBERT  H  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON  4  W 

4033 

04 

HARRIS 

3 

32 

45 

84 

56 

560 

7A 

c 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HHRHLbUN 

4070 

04 

p  m  1  c  T  n 
L  UWt  1 H 

6 

33 

1  4 

84 

3  4 

840 

C 

MDC    DiiTlj    t    ^riDi  c 
nKo    KU 1 H    1  UHbLt 

HflRTWELL 

4133 

03 

HART 

14 

34 

2  I 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

RALPH  D  SCOTT 

HflWK I NSV  I  LLE 

4170 

05 

PULASK I 

9 

32 

17 

83 

28 

245 

8A 

8A 

GH 

MRS  CLIFFORD  MC  LENDON 

HPIZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

I 

3! 

52 

82 

36 

250 

C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

HELEN   1  ESE 

4230 

02 

WHI  TE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

6P 

6P 

H 

COMER  L  VANDIVER 

HOMERVILLE  3  WSW 

4429 

08 

CL  INCH 

16 

31 

02 

82 

48 

187 

6P 

5P 

GH 

UNION  BAG-CAMP  CORP 

IRWINTON   4  WNW 

4594 

05 

WILKINSON 

10 

32 

50 

83 

1  4 

515 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

JACKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

51 

430 

c 

GEORGIA  POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1465 

6P 

8A 

H 

HOWARD  L  DILBECK 

JASPER 

4551 

02 

PICKENS 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

c 

AMICALOLA  EL  MSHP  CORP 

JESUP 

4671 

09 

WAYNE 

I 

31 

37 

8  1 

53 

1  00 

C 

PITV     rtC  ICCllD 

L 1 1 Y   Ur  JtoUr 

JESUP  4  NE 

4674 

09 

WAYNE 

1 

3  1 

39 

81 

51 

100 

M  I  0 

M  1 0 

G 

RAYONIER  INC 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

31 

29 

81 

53 

100 

5P 

5P 

H 

BRUNS  PULP  4  PAPER  CO 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84 

15 

1310 

c 

MRS  LAVERNE  C  KINCAIO 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

31 

84 

21 

930 

8A 

CICERO  W  SWINT 

JUL lETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7A 

MRS  DOROTHY   I  MERCER 

KENSINGTON 

4802 

01 

WALKER 

18 

34 

47 

85 

22 

850 

7A 

TVA-722 

KINGSTON 

4854 

01 

BARTOW 

5 

34 

1  4 

84 

56 

730 

7A 

MRS  ELIZABETH  D  BROWN 

LA  FAYETTE 

494  1 

01 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

17 

820 

8A 

8A 

C  H 

CHARLES  M  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

01 

715 

5P 

7A 

C  H 

RAY   J  RELIHAN 

LEXINGTON   1  NW 

5165 

03 

OGLE  THORPE 

1  4 

33 

53 

83 

08 

760 

8A 

C 

JOSEPH   A  CAREY 

L  INCOLNTON 

5204 

03 

LINCOLN 

14 

33 

47 

82 

28 

510 

8A 

JAMES  C  BLACKWELL 

LOUISVILLE  3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

C  H 

GLASCOCK-JEFF  UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

31 

55 

82 

41 

120 

7A 

7A 

H 

MRS  NETTIE  S  WHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

SP 

C  H 

PERRY   T  USHER 

MACON  WSO  AP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MARSHALLV ILLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

56 

186 

5P 

5P 

H 

CITY   OF  MARSHALLVILLE 

MAYSVILLE 

5633 

02 

JACKSON 

10 

34 

1  5 

83 

34 

920 

7A 

MRS  FLORENCE   Y  SAILERS 

METIER 

581  1 

06 

CANDLER 

I  1 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METIER 

MIDVILLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

49 

82 

14 

175 

7A 

PHILIP   I  GAMBRELL 

MI  DV  ILLE  EXP  STA 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

1  2 

280 

6P 

6P 

GH 

bt   GH  BKHNLH  EXP  5TN 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

7A 

7A 

H 

MRS  WILLETTE  B  HORNE 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENKINS 

1  1 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

5P 

H 

KERMI T  J  CHANCE 

MILLHRVEN-WflDE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

55 

81 

30 

100 

8A 

MILTON  R  REDDICK 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7A 

CITY  F  IRE  DEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8A 

GEORGE  FOWLER 

MONT ICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

4  1 

655 

7A 

7A 

H 

POSTMASTER 

MORGAN   1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN  PUB  WORKS  CAMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7R 

CLARENCE  W  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQUI TT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

5P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28601,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  BS^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     Durinj;  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation, 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  Is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  * 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  19S6. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soli  thermometers  max  and  mln 

temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tho" mo- 

meters  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 
Midvllle  Exp  Station         :  Sandy  loam,  cover,  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tbermo- 

metcrs  unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermoKraph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Frlez  air  and  dis- 
tance thermograph ,   Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 

-f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J     'Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
*   DRAINAGE  CODE:     1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     S-aiATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  ll-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CL I MATO LOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  nay  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   S5.55  additional  for  foreign  mailing;  40p  single  copy;  30^  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Conmerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.  26801.       Attn:  Publications. 
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9 

-11.2 

76 

1  4 

2  1 

22* 

639 

0 

0 

19 

0 

2  .87 

-  1  .29 

.88 

1 

.0 

0 

6 

3 

0 

BHERICUS  2  E 

S3.I 

28.3 

40 

7 

-10.6 

71 

14 

18 

8* 

574 

0 

0 

24 

0 

2.70 

-  I  .57 

1  .30 

2 

I 

I 

9 

3 

2 

2 

BBINBRIDGE   INT  PBPER  C 

55. 3M 

33. IM 

44 

2M 

72 

14 

25 

7* 

582 

0 

0 

15 

0 

2.71 

.62 

16 

.0 

0 

7 

2 

0 

BLBKELT 

54  . 1 

30  .9 

42 

5 

- 10  .5 

71 

26> 

20 

1  1 

624 

0 

0 

17 

0 

2  .52 

-  2.08 

.97 

2 

.0 

0 

s 

2 

0 

CBMILLB 

S4.9 

34.1 

44 

s 

-10.0 

70 

13 

26 

24* 

567 

0 

0 

13 

D 

3.47 

-  .73 

1  .19 

18 

.0 

0 

8 

2 

2 

COLQUITT  2  E 

55. 0 

32  .9 

44 

0 

72 

26- 

24 

7 

583 

0 

0 

1  1 

0 

2. 80 

.68 

2 

.0 

0 

7 

3 

0 

CUTHBERT 

55  .7 

33  .0 

44 

4 

77 

26 

20 

7 

571 

0 

0 

1 7 

0 

3.16 

.92 

28 

.0 

0 

5 

3 

0 

FORT  OfllNEi 

55.5 

32.5 

44 

0 

-  8.6 

70 

26. 

21 

8 

593 

0 

0 

1 9 

0 

3.18 

-   1  .63 

.0 

0 

LUMPnlN  2  SE 

nORGBN  1  H 

PLBINS  SW  Gfl  EXP  STB 

52  .0 

29  .8 

40 

g 

70 

26* 

19 

7 

667 

0 

0 

21 

0 

2  .64 

1  .21 

2 

.0 

0 

5 

2 

1 

THOMflSVILLE  4  SE 

57  .5 

34  .6 

45 

2 

-  8.0 

70 

1  3' 

24 

7 

522 

0 

0 

1  3 

Q 

3  .72 

.34 

.95 

1  8 

I 

0 

B 

3 

0 

DIVISION 

43 

3 

-10.0 

2.98 

-  1.31 

T 

SOUTH  CENTRBL  08 

BSHBURN  3  ENE 

50  .4 

32  . 1 

41 

3 

68 

1 4 

2 1 

8* 

660 

0 

0 

16 

0 

1  .84 

.59 

18 

.0 

0 

6 

2 

0 

CORDELE 

54  .4M 

32.511 

43 

5M 

-  8.4 

69 

25* 

20 

7 

598 

0 

0 

18 

0 

3.29 

-  .69 

I  .10 

2 

.0 

0 

6 

3 

1 

OOUCLBS 

53.7 

29.7 

4  1 

7 

-10.6 

72 

14 

18 

8* 

644 

0 

0 

1  g 

0 

2.14 

-   1  .97 

.66 

2 

T 

0 

6 

2 

0 

FITZGERBLD 

55. 0 

34.3 

44 

7 

-  8.7 

71 

13 

20 

7 

562 

0 

0 

13 

0 

3.36 

-  .36 

1  .03 

18 

.0 

0 

6 

3 

1 

HOHERVILLE  3  HSW 

57. D 

33.8 

45 

4 

74 

13 

23 

23* 

543 

0 

0 

15 

0 

3.06 

.70 

9 

.0 

0 

6 

3 

0 

LUMBER  CITY 

53  .5M 

30  .7M 

42 

in 

73 

1  4 

21 

7 

635 

Q 

Q 

20 

0 

.56 

IB 

.0 

0 

2 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

54  .5 

32  .6 

43 

6 

-10.9 

73 

13 

20 

7 

594 

Q 

Q 

1  g 

0 

2.79 

-   1  .42 

.75 

28 

.0 

0 

7 

2 

0 

NBSHVILLE  5  SSE 

56.5 

31  .7 

4  4 

I 

71 

13 

19 

7 

577 

Q 

0 

1  g 

0 

3.36 

.95 

18 

.0 

0 

6 

4 

0 

QUITMBN  2  NM 

54  .0 

33.8 

43 

g 

-10.3 

76 

13 

23 

6 

583 

Q 

Q 

1  3 

Q 

3.68 

-  .42 

1  .05 

16 

.0 

0 

6 

4 

1 

TIFTON  EXP  STATION 

52  .7 

32 . 1 

42 

4 

-  9.5 

70 

1  4 

2 1 

7 

623 

0 

0 

15 

0 

2  .29 

-   1  .52 

.  69 

2 

.0 

0 

6 

2 

0 

VBLDOSTB  3  E 

56  .9 

33  .7 

45 

3 

77 

1  3 

2  I 

1 5 

546 

0 

Q 

1 5 

0 

3.74 

.85 

I  8 

.0 

0 

6 

4 

0 

DIVISION 

43 

-  9.6 

2.96 

-  .98 

T 

■       ■  ■ 

SOUTHEBST  09 

BLMB  FBB  BP 

54.4 

33  .6 

44 

0 

-  8  ■  S 

74 

1  3 

22 

7 

582 

□ 

0 

1  4 

Q 

2  .62 

•  96 

.70 

18 

.0 

0 

7 

2 

0 

BRUNSWICK 

55.9 

34  .5M 

45 

2M 

-  10.7 

76 

14 

24 

7* 

536 

0 

0 

J  3 

Q 

3.19 

.06 

1  .30 

9 

.0 

0 

6 

2 

1 

BRUNSWICK  FBB  BP 

S3.0 

37.6 

45 

3 

75 

13 

25 

7 

543 

0 

0 

7 

0 

3.21 

.63 

28 

.0 

0 

6 

4 

0 

FLEMING 

FOLKSTON  9  SW 

59 . 0 

34  .  1  M 

46 

en 

77 

I  3 

2  1 

23 

5  1 0 

0 

0 

15 

0 

3.19 

.79 

g 

.0 

0 

6 

3 

0 

FORT  STEWBRT 

56.6 

34.1 

45 

4 

-  8.2 

75 

13 

22 

7 

543 

0 

0 

13 

0 

2.06 

-   1  .03 

.64 

18 

.0 

0 

6 

1 

0 

GLENNVILLE 

SS.9 

34  .0 

45 

0 

-  8.3 

73 

13 

22 

7 

SS7 

0 

0 

14 

0 

3.02 

-  .29 

.70 

2 

.0 

0 

6 

4 

0 

JESUP  4  NE 

55. D 

35.6 

4S 

3 

74 

13 

26 

23* 

547 

0 

0 

12 

0 

2.64 

1  .19 

18 

.0 

0 

4 

2 

1 

JESUP  8  S 

56.9 

33.0 

45 

0 

75 

14. 

22 

7 

557 

0 

0 

16 

0 

3.33 

.93 

18 

.0 

0 

6 

2 

0 

NBHUNTB 

57.8 

31  .8M 

44 

BM 

78 

13 

21 

23 

560 

0 

0 

13 

0 

3.10 

.75 

9 

.0 

0 

8 

2 

0 

SBPELO  ISLAND 

54.2 

35.5 

44 

9 

74 

13 

24 

7 

557 

0 

0 

10 

0 

2.70 

.88 

9 

.0 

0 

5 

3 

0 

SBVBNNBH  HSO  BP  R 

53.1 

34  .0 

43 

6 

-  8.5 

73 

13 

21 

7 

S94 

0 

0 

14 

0 

3.14 

.28 

.94 

2 

.0 

0 

7 

2 

0 

SURRENCT  2  HNH 

56.5 

31  .4 

44 

0 

73 

14. 

20 

23* 

580 

0 

0 

17 

0 

2.62 

.63 

18 

.0 

0 

6 

3 

0 

WBYCROSS  4  NE 

55.8 

29.9 

42 

9 

-10.8 

75 

14 

22 

24* 

613 

0 

0 

19 

0 

2.99 

-  .45 

.94 

18 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

44 

8 

-  8.7 

2.91 

-  .31 

.0 
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DniLY  PRECIPITATION 


Sir 


ill  1 


l>:l  1 


li ' 


STflT ION 


NQBTMtCST  I 

fiDftlBSVILLE 
ALLATOONA  0AM  3 

ecAveRDALE  1  e 

CALMOUN  EXP  STATION 
CARTERS  2  SW 

LftHTEHSVILUe 
CAHTERSVJLLE  3  SW 
CEOARTQWN 
CHATSUORTH 
CHICKArmuGA  PARK 

CURHYVILLE  3  U 
OALLflS  7  ME 
DAL  TON 
EMBRV 
FAIRMOUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FftrETTE 
RESACA 
RINGGOLD 

HOI-E 

ROrC  USO  AP 
SUr»tRVILLE  1  SSU 
TftYtOHSVILLE 


NORTH  CENTRRL 

ALPMARETTA  5  SSM 
ATHENS  WSO  AP 
ATLANTft  BOLTON 
ftTLANTfl  WSO  AP 
BALL  GROUND 

6LAIHSVILLE  EXP  STft 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COMTCRCE    <  NNW 

CUMMIMG 
OAHL ONEGA 
OAWSONVILLE 
ELL  IJAY 
GAINESVILLE 

HELEN   1  esE 

JASPER    1  NNW 

MftYSVILLE 

MONROE 

NORCROSS  3  NU 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  ' 
UALESKA 
WINDER  1  SSC 
WOODSTOCK 


NORTHEAST 

BOWMAN 

CABNESVILLE   3  I 
CLAYTON    1  SSW 
CORNEL lA 
EL6ERT0N  2  N 

HARTtCLL 
LEXINGTON    1  NW 
LINCOLNTON 
TDCCOA 
WASHINGTON 


WEST  CENTRAL 


CARROLL  TON 
COLUMBUS  WSO  Al 
DOUGLASVILLE 
EXPERirCNT 

FBANKLIN  2 
GREENVILLE  2  Ni 
HAMILTON  A  U 
JONESBORO 
LA  GRANGE 

MRHSHALLVILLE 

MONTEZUMA 

NEWNAN 

TAL BOTTOM  1  NE 
THOmsTDN  2  S 


6YH0N  EXP  STATION 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 

EASTMAN  1  W 
FORSYTH  6  NNW 
GODFREY  3  NE 
MAfcKINSVlLLE 
IRWINTON    4  WNW 

JUL lETTE 

MACON  WSO  AP 

MILLEDGEVILLE 

MONTICELLO 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

SANOEflSVILLE 
SILOAM 
SPARTA  3  NW 


DRY   OF  MONTH 


01112    1314  15    161718    19  20  2 


.10  .05  .09 
.01      .06  .09 


22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT  I  ON 


EAST  CENTOftL 

APPL ING  1 
AUGUSTft  MO  «P 
BROO^LCT  1  w 
DOVtQ 
GIBSON 

LOUISVILLE  3  S 

rCTTER 

MIDVKLE 

HIOVILLE  EXP  STA 
tilLLCN  1 

MRLMAVEN-WftOE    3  '. 
NEUINQTON  3  NE 
STKLMOdE 
SUAINSBOQO 
MARSENTQN 

MAVTlESaORO  3  NC 


SOUTHiCST  0 

ALBANY  3  SE 
ArCQICUS  3  E 
6AINBBI0GE   INT  PSPES  I 
BL AKEL V 
CAMILLA 

COLQUITT  2  E 

CUTMBEOT 

DAWSON 

DOMALSONVJLLE   1  S 
FOOT  GAINES 

LU^VKIN  3  SE 
f«QGAN    1  U 

usaoaH  b  Nw 

Plains  sw  ga  exp  sta 

PRESTON 


TMOMBSVILLE 


SE 


SOUTM  CENTRAL 

ADBCVILLE 
ASMBUBN  3  ENE 
COROELE 
DOUGLAS 
FITZGERALD 

HOrcavi,.LE  3  WSki 
LUPBER  CITY 
mULTQIC  3  Ese 
NASHVILLE  5  SSE 
QUITMAN  a  NW 


SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AP 
ATKINSON  2  E 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAR  AP 
OQCTQQTQkM  I  WSW 

FLEMING 
FOLKSTON  3  SW 
FOLKSTON  9  SW 
FOflT  STEWART 
GLENNVILLE 

JESUP  4  NE 
JESUP  e  S 
NAHLlNTfl 
PATTERSON 


SAVANNAH  mSO  AP 

sumcNCY  3  ymu 
wArcoass  a  ne 


DRY  OF  MONTH 


10  11 


3  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 
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DRILY  TEMPERniURES 


OEORCin 

FEBRUBRr  1978 


DRY   OF  MONTH 

o 
a 

(r 

STRT I  ON 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•         ■  ■ 

NORTHWEST 

01 

BLLnTOONfi  DBfl  2 

MBX 

38 

42 

43 

49 

28 

32 

38 

47 

58 

S3 

38 

52 

57 

50 

33 

37 

42 

66 

54 

4S.2 

MIN 

24 

29 

28 

1 6 

1  1 

I  ] 

1 6 

24 

24 

34 

29 

29 

38 

1 9 

1  9 

1  9 

26 

24 

27 

23  .5 

CBLHOUN  EXP  STBIION 

MBX 

50 

44 

40 

47 

46 

32 

34 

39 

48 

49 

S3 

59 

64 

59 

53 

59 

64 

S3 

45 

46 

43 

37 

40 

55 

69 

63 

53 

SO 

49.8 

MIN 

23 

3 1 

27 

20 

2 1 

1  7 

1  1 

1 6 

1  7 

27 

25 

22 

43 

34 

30 

37 

39 

36 

29 

1 5 

24 

1  9 

2  1 

25 

23 

32 

24 

35 

25  .8 

CBRTERSVILLE 

MBX 

43 

43 

43 

45 

46 

36 

33 

39 

47 

48 

54 

58 

62 

60 

54 

59 

58 

52 

43 

45 

45 

36 

39 

54 

67 

66 

52 

50 

49.2 

M  I  N 

26 

32 

30 

2 1 

2 1 

1  7 

1  2 

1 6 

20 

25 

20 

22 

42 

34 

30 

38 

39 

36 

30 

I  4 

25 

1  9 

3 1 

26 

23 

33 

2 1 

38 

26  .5 

CEOBRTOHN 

MBX 

43 

43 

42 

48 

51 

34 

32 

40 

49 

51 

54 

61 

68 

56 

54 

61 

57 

50 

44 

50 

44 

36 

42 

56 

72 

66 

S3 

50 

SO. 3 

M  I  N 

27 

33 

24 

20 

2 1 

1 8 

1  4 

1 6 

1  9 

24 

20 

23 

34 

34 

30 

37 

31 

39 

29 

1 6 

25 

IB 

23 

25 

25 

34 

25 

38 

25  .8 

DBLLB5  7  NE 

MAX 

35 

41 

45 

40 

45 

49 

30 

32 

39 

49 

50 

54 

60 

66 

38 

54 

60 

48 

45 

44 

47 

35 

37 

41 

54 

68 

50 

55 

46.9 

M  I  N 

26 

28 

24 

1  9 

20 

1  7 

1  1 

1  2 

1  4 

23 

22 

22 

29 

33 

28 

30 

37 

36 

29 

1 5 

22 

1 9 

20 

25 

28 

34 

22 

25 

24  .0 

OBLION 

MAX 

35 

42 

39 

37 

46 

43 

27 

31 

38 

48 

47 

SO 

56 

58 

38 

51 

SB 

S3 

43 

43 

47 

35 

36 

40 

54 

68 

46 

51 

45. 0 

M  I  N 

22 

22 

28 

22 

23 

1 7 

1 0 

1  0 

1  7 

24 

25 

27 

29 

34 

32 

34 

36 

38 

28 

1 7 

1 7 

20 

20 

26 

26 

30 

25 

26 

24  .4 

LB  FBTETTE 

MBX 

37 

42 

41 

36 

49 

45 

29 

32 

39 

49 

49 

46 

58 

62 

43 

52 

56 

58 

47 

46 

49 

35 

37 

41 

57 

69 

48 

46.5 

MIN 

23 

24 

28 

1  9 

2  1 

1  7 

1 0 

1  8 

1 8 

1 8 

24 

28 

34 

33 

33 

37 

36 

27 

1  4 

24 

1 8 

20 

25 

27 

28 

20 

24 

23 .5 

ROME 

MAX 

43 

46 

40 

45 

50 

35 

35 

40 

49 

51 

55 

59 

62 

59 

5  3 

60 

57 

52 

48 

48 

42 

39 

4  1 

54 

70 

62 

54 

49 

49.9 

MIN 

24 

34 

24 

18 

19 

15 

1  1 

14 

17 

23 

19 

22 

33 

33 

27 

35 

35 

36 

29 

14 

24 

19 

21 

23 

22 

31 

22 

39 

24.4 

ROUE  WSO  BP 

MBX 

43 

44 

39 

46 

45 

30 

35 

40 

48 

50 

55 

61 

65 

44 

64 

60 

SS 

49 

46 

46 

34 

38 

40 

55 

69 

50 

S3 

43 

47.8 

"          ■  ■ 

M  I  N 

25 

32 

27 

2 1 

22 

1  8 

I  3 

1  7 

1  6 

26 

25 

25 

37 

32 

28 

37 

37 

35 

28 

1 8 

26 

20 

25 

25 

24 

34 

26 

37 

26 .4 

NORTH  CENTRAL 

02 

BLPHBRETTB  5  SSW 

MAX 

38 

45 

45 

42 

44 

49 

29 

35 

38 

48 

50 

53 

60 

46 

37 

53 

SB 

48 

47 

43 

45 

35 

36 

4  I 

52 

66 

49 

54 

45.9 

M  I  N 

23 

28 

24 

20 

20 

1  7 

1  2 

I  I 

1 5 

2  1 

20 

20 

25 

34 

26 

25 

37 

33 

27 

1  7 

I  7 

1 9 

1 9 

27 

25 

26 

2 1 

21 

22  .5 

BTHENS  WSO  BP 

MAX 

47 

50 

41 

43 

52 

35 

38 

37 

48 

51 

57 

64 

45 

43 

54 

54 

50 

48 

48 

48 

41 

38 

47 

57 

69 

56 

55 

45 

48.6 

M  I  N 

30 

33 

30 

25 

22 

1 9 

1  5 

24 

29 

28 

27 

33 

27 

39 

39 

38 

39 

BTLBNTB  WSO  BP 

MAX 

43 

48 

42 

47 

55 

32 

35 

40 

52 

54 

58 

64 

67 

43 

56 

61 

46 

50 

46 

48 

40 

40 

45 

58 

72 

54 

56 

46 

49.9 

M  I  N 

29 

29 

28 

25 

26 

1  9 

1  4 

22 

3 1 

27 

27 

28 

4  3 

31 

28 

41 

38 

36 

30 

2  1 

27 

2  1 

25 

27 

34 

30 

28 

38 

28 .7 

BLBIRSVILLE  EXP  STH 

MBX 

31 

41 

44 

37 

46 

43 

21 

37 

40 

45 

47 

48 

58 

48 

33 

52 

55 

54 

48 

43 

42 

33 

28 

36 

49 

63 

42 

53 

43.5 

MIN 

1  7 

1 9 

23 

20 

22 

1  3 

5 

6 

1  2 

1 6 

I  4 

1  7 

1  4 

30 

26 

27 

27 

29 

26 

1  3 

I  6 

1 S 

1  3 

24 

1 9 

25 

1  4 

19 

18*6 

BLUE  RIDGE 

MAX 

M  I  N 

COMMERCE  4  NNW 

MAX 

43 

50 

49 

51 

45 

48 

39 

40 

36 

48 

53 

58 

64 

42 

44 

54 

56 

49 

54 

48 

36 

39 

41 

46 

57 

68 

61 

57 

49.1 

M  I  N 

28 

32 

33 

25 

27 

20 

1 2 

20 

22 

30 

26 

29 

30 

36 

26 

29 

43 

32 

38 

28.2 

OBHLDNEOB 

MAX 

36 

41 

47 

36 

41 

47 

26 

42 

38 

49 

51 

55 

61 

41 

38 

51 

54 

55 

46 

47 

45 

34 

33 

39 

53 

66 

47 

54 

45. S 

MIN 

24 

24 

29 

20 

22 

1  6 

]  1 

1  1 

20 

22 

24 

2  7 

27 

34 

24 

24 

31 

32 

22 

23.6 

GBINESVILLE 

MAX 

39 

40 

49 

37 

43 

48 

30 

38 

38 

48 

50 

55 

62 

41 

40 

53 

56 

53 

47 

48 

44 

34 

35 

42 

51 

66 

62 

52 

46.1 

M  I  N 

27 

3 1 

28 

2 1 

2 1 

1  7 

1 2 

20 

25 

2  3 

2  1 

25 

34 

34 

24 

30 

32 

36 

32 

25.8 

HELEN  1  ESE 

MAX 

41 

50 

49 

48 

SO 

33 

42 

40 

48 

49 

51 

60 

60 

41 

51 

54 

55 

54 

48 

46 

38 

31 

40 

52 

64 

61 

54 

49 

48.5 

MIN 

21 

30 

32 

1  6 

20 

1  7 

9 

1  6 

I  7 

1 8 

20 

2  3 

3  3 

33 

24 

32 

29 

33 

32 

JBSPER  1  NNW 

MBX 

40 

47 

37 

44 

46 

30 

37 

39 

48 

49 

52 

61 

58 

41 

53 

58 

55 

53 

46 

45 

38 

34 

38 

50 

66 

56 

55 

45 

47.2 

M  I  N 

23 

29 

23 

20 

22 

30 

27 

37 

32 

36 

20 

35 

23.9 

U  OF  Gfl  PLT  SCIENCE 

FM 

MAX 

45 

50 

49 

43 

51 

48 

36 

37 

48 

51 

56 

63 

62 

47 

47 

46 

37 

43 

'^5 

69 

55 

54 

54 

50.0 

MIN 

28 

31 

31 

22 

22 

19 

1  3 

23 

27 

27 

28 

30 

36 

36 

27 

39 

38 

36 

29 

22 

23 

20 

22 

28 

33 

37 

26 

37 

28.2 

HINDER  1  SSE 

MBX 

44 

48 

48 

43 

52 

48 

39 

38 

47 

50 

56 

61 

60 

42 

S3 

54 

53 

48 

47 

47 

45 

44 

53 

54 

68 

65 

53 

53 

SO. 5 

■          ■  ■ 

M  I  N 

28 

3  1 

27 

23 

22 

1  3 

1  3 

1 9 

2 1 

26 

26 

25 

26 

34 

26 

38 

36 

35 

20 

19 

20 

27 

28 

27 

29 

28 

37 

26.1 

NORTHERST 

03 

CLBYTON  1  SSW 

MBX 

42 

47 

47 

43 

47 

34 

42 

42 

47 

51 

52 

62 

62 

43 

52 

53 

54 

52 

56 

44 

42 

34 

39 

52 

64 

59 

S3 

51 

48.8 

MIN 

1  9 

3 1 

27 

1  6 

20 

1  5 

1  1 

I '4 

1  6 

1  6 

1 8 

24 

28 

32 

27 

30 

26 

31 

16 

25 

25 

27 

19 

31 

22.8 

CORNELIA 

MAX 

38 

49 

43 

42 

46 

32 

40 

34 

47 

48 

53 

65 

SB 

40 

49 

53 

52 

47 

48 

42 

37 

31 

36 

55 

66 

58 

49 

45 

46  .5 

M  I  N 

23 

29 

28 

1  7 

1 8 

1  4 

7 

1  9 

?2 

20 

1 8 

23 

34 

32 

20 

36 

26 

31 

23 

27 

34 

31 

23.8 

ELBERTON  2  N 

MBX 

44 

44 

40 

42 

51 

46 

39 

38 

47 

50 

55 

61 

59 

49 

53 

53 

55 

S3 

49 

48 

46 

39 

49 

58 

69 

66 

55 

S3 

50.4 

M  I  N 

26 

32 

37 

1  9 

1  6 

20 

1 2 

1 5 

26 

2 1 

1  7 

2 1 

29 

34 

21 

33 

31 

33 

35 

25 . 1 

HBRIHELL 

MBX 

45 

40 

46 

46 

46 

50 

40 

38 

48 

48 

46 

63 

42 

50 

45 

48 

48 

46 

55 

45 

38 

48 

44 

58 

68 

68 

58 

59 

49.2 

MIN 

30 

30 

32 

24 

28 

20 

37 

26 

36 

30 

36 

25 

29 

26 

28 

29 

38 

28  .0 

TOCCOB 

MBX 

43 

50 

46 

43 

52 

42 

43 

38 

49 

53 

59 

66 

58 

53 

49 

48 

44 

38 

42 

58 

69 

52 

54 

50 

50.7 

MIN 

24 

31 

31 

21 

21 

20 

13 

22 

28 

27 

24 

30 

36 

36 

28 

38 

32 

36 

31 

34 

25 

21 

25 

26 

31 

38 

26 

32 

28.1 

WBSHINGTON 

MBX 

45 

46 

46 

44 

44 

54 

39 

41 

38 

50 

59 

59 

66 

55 

51 

46 

49 

57 

48 

47 

50 

45 

42 

45 

59 

70 

62 

57 

50.5 

■          ■  ■ 

M  I  N 

24 

24 

24 

20 

1 6 

1 9 

1  4 

1  5 

26 

27 

24 

23 

24 

37 

28 

28 

34 

3B 

27 

25 

19 

16 

26 

32 

36 

26 

26 

25  ■  3 

WEST  CENIRBl 

04 

CBRROLLTON 

MBX 

40 

45 

45 

48 

51 

33 

33 

36 

52 

53 

56 

64 

65 

55 

55 

60 

46 

49 

46 

48 

4  1 

38 

44 

57 

68 

60 

55 

50 

49.8 

23 

36 

35 

36 

23 

34 

23 

37 

25  .8 

LULUnDUS    rl9U  Mr 

49 

53 

58 

4  1 

36 

4  1 

5 1 

56 

60 

67 

7  1 

49 

59 

57 

55 

SS 

50 

51 

44 

46 

54 

62 

69 

62 

59 

53 

53.4 

MIN 

32 

32 

31 

30 

27 

21 

20 

28 

34 

26 

25 

29 

43 

33 

28 

45 

43 

39 

30 

26 

27 

24 

23 

28 

29 

39 

30 

43 

30.9 

EXPERIMENT 

MAX 

41 

43 

46 

43 

45 

53 

34 

33 

37 

SO 

53 

56 

63 

66 

39 

54 

55 

48 

48 

44 

47 

40 

40 

48 

56 

68 

54 

55 

48.5 

MIN 

29 

32 

29 

24 

24 

19 

14 

23 

28 

26 

23 

27 

44 

36 

28 

39 

38 

39 

30 

23 

26 

21 

21 

26 

30 

39 

25 

30 

28.3 

GREENVILLE  2  NNW 

MAX 

MIN 

30 

35 

25 

22 

20 

19 

14 

22 

30 

25 

20 

25 

22 

35 

25 

40 

33 

40 

30 

20 

23 

22 

19 

26 

31 

35 

22 

40 

26  .8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DniLY  TEMPERATURES 


CEORGIO 
FEBRuanr 


DAY  OF  MONTH 

o 
<z 

a: 

STOT ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

1  c 
1  O 

1  D 

1  ' 

1  R 
1  0 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 

LR  CRflNGE 

MAX 

43 

43 

46 

53 

36 

33 

40 

49 

52 

56 

61 

66 

62 

54 

58 

SI 

SI 

SO 

49 

45 

40 

49 

58 

69 

65 

SS 

SS 

51  -2 

MIN 

29 

34 

26 

24 

22 

19 

16 

22 

31 

23 

21 

27 

38 

35 

25 

39 

36 

36 

29 

19 

26 

21 

29 

23 

29 

39 

25 

39 

27.9 

MflRSMflLL  V  I LLE 

47 

46 

47 

49 

5 1 

4  1 

47 

54 

57 

68 

70 

70 

68 

66 

52 

74 

7 1 

60 

57 

57.6 

MIN 

32 

34 

29 

30 

29 

20 

20 

18 

30 

28 

30' 

30 

28 

29 

26 

26 

22 

36 

42 

35 

38 

46 

40 

43 

30 

28 

29 

41 

31  .1 

NEHNRN 

MAX 

44 

44 

43 

47 

54 

40 

33 

39 

5 1 

57 

57 

63 

67 

62 

55 

59 

54 

49 

45 

42 

40 

4  1 

45 

56 

71 

64 

57 

51 

51.1 

niN 

27 

31 

26 

24 

23 

17 

13 

18 

29 

25 

23 

29 

43 

34 

27 

38 

37 

36 

29 

20 

29 

19 

22 

24 

31 

37 

26 

38 

27.7 

IPLBOTION  1  NE 

MAX 

44 

43 

49 

52 

SB 

57 

38 

40 

49 

57 

62 

69 

70 

69 

51 

56 

54 

SB 

60 

52 

45 

45 

51 

63 

71 

65 

SB 

56 

55.1 

NIN 

31 

35 

27 

24 

20 

19 

16 

27 

30 

25 

21 

24 

41 

35 

36 

39 

36 

39 

30 

22 

23 

20 

IB 

28 

28 

43 

26 

41 

28.7 

TMONBSION  2  S 

MAX 

46 

46 

50 

53 

SB 

SO 

38 

41 

S3 

59 

62 

69 

70 

67 

63 

58 

59 

SS 

61 

SI 

46 

46 

53 

61 

77 

67 

60 

55 

56-3 

niN 

29 

34 

29 

25 

21 

20 

16 

27 

30 

28 

27 

25 

36 

38 

27 

40 

39 

43 

32 

24 

21 

22 

IB 

28 

33 

27 

39 

28.8 

WEST  POINT 

HRX 

46 

42 

43 

47 

SO 

56 

39 

31 

41 

SO 

S6 

59 

65 

69 

43 

56 

61 

54 

52 

47 

50 

40 

44 

52 

62 

69 

59 

57 

51  .4 

MIN 

31 

32 

26 

25 

23 

19 

IB 

18 

26 

23 

21 

25 

28 

35 

25 

25 

39 

38 

28 

20 

22 

21 

21 

24 

25 

39 

25 

28 

26.2 

CENTRAL 

OS 

RILEY 

MAX 

46 

4  1 

46 

47 

53 

52 

42 

42 

48 

54 

60 

65 

72 

S9 

57 

S6 

56 

57 

S3 

52 

44 

43 

SO 

SB 

69 

65 

60 

59 

53-8 

niN 

30 

36 

31 

28 

23 

26 

20 

25 

26 

28 

25 

28 

34 

42 

28 

36 

40 

40 

38 

30 

26 

27 

24 

28 

36 

44 

29 

44 

31  .1 

BTRON  EXP  STATION 

HAX 

47 

47 

45 

48 

49 

56 

39 

38 

40 

48 

54 

60 

67 

71 

SO 

58 

46 

54 

S3 

49 

S3 

5 1 

44 

S3 

60 

7  1 

6 1 

57 

52  .5 

MIN 

30 

33 

28 

26 

22 

20 

17 

19 

28 

28 

28 

30 

37 

36 

25 

30 

4  I 

4  1 

32 

28 

26 

22 

23 

29 

32 

45 

28 

33 

29.2 

GOV INGTON 

MAX 

47 

50 

45 

45 

53 

44 

37 

38 

50 

53 

58 

64 

65 

61 

55 

56 

S3 

48 

48 

49 

40 

40 

47 

57 

70 

60 

56 

SO 

51  .4 

MIN 

29 

32 

29 

25 

22 

20 

15 

25 

30 

24 

24 

27 

42 

37 

28 

40 

38 

38 

30 

20 

25 

20 

20 

28 

3' 

39 

27 

38 

28.7 

DUBLIN  3  S 

MAX 

SO 

49 

42 

49 

48 

55 

42 

39 

40 

43 

55 

60 

66 

70 

53 

59 

48 

58 

53 

51 

55 

52 

SO 

51 

60 

71 

67 

68 

53  .7 

MIN 

30 

31 

26 

24 

20 

21 

IS 

16 

25 

24 

21 

23 

25 

36 

24 

25 

38 

40 

33 

31 

24 

21 

19 

24 

28 

29 

25 

27 

25.9 

ERSTMRN  1  H 

MAX 

SO 

50 

46 

48 

4B 

55 

42 

40 

4  1 

51 

56 

63 

66 

69 

59 

SB 

49 

52 

54 

47 

50 

49 

SO 

54 

65 

69 

64 

60 

53.8 

MIN 

31 

31 

31 

28 

26 

23 

20 

26 

31 

31 

28 

31 

41 

38 

29 

40 

42 

46 

35 

34 

30 

25 

2S 

30 

35 

46 

32 

44 

32.5 

FORSTTH  5  NNH 

MAX 

49 

50 

47 

49 

55 

55 

37 

38 

50 

56 

60 

66 

70 

65 

57 

53 

57 

51 

49 

SO 

47 

42 

50 

60 

7 1 

65 

57 

55 

54  .0 

MIN 

20 

33 

27 

19 

IB 

20 

16 

16 

29 

24 

19 

22 

33 

21 

26 

33 

32 

37 

31 

21 

21 

22 

16 

26 

25 

41 

23 

39 

25.4 

MRHK INSV I LLE 

MAX 

55 

48 

44 

50 

57 

57 

39 

39 

4  1 

46 

69 

71 

55 

60 

SO 

54 

55 

SO 

53 

52 

47 

55 

63 

7  1 

68 

61 

54  .2 

MIN 

30 

34 

28 

27 

21 

21 

17 

19 

27 

26 

26 

37 

27 

27 

4  1 

4  1 

35 

31 

25 

24 

20 

25 

28 

44 

29 

31 

28. 5 

IRHINTON   4  MNH 

MAX 

47 

42 

50 

46 

48 

43 

35 

40 

4  1 

4  4 

58 

57 

64 

61 

60 

60 

62 

60 

54 

52 

48 

40 

40 

45 

60 

62 

68 

60 

51  .7 

MIN 

30 

36 

31 

30 

31 

30 

19 

28 

29 

32 

31 

40 

44 

43 

32 

45 

46 

45 

42 

38 

33 

23 

20 

30 

35 

40 

32 

44 

34.3 

fIfiCON   HSO  flP 

MAX 

SO 

46 

50 

5 1 

56 

42 

39 

42 

SO 

56 

60 

68 

70 

52 

59 

48 

55 

55 

52 

54 

50 

46 

54 

6 1 

7 1 

64 

S6 

53 

54  .0 

MIN 

34 

31 

29 

27 

22 

23 

19 

26 

33 

29 

24 

26 

43 

33 

27 

44 

44 

44 

35 

31 

30 

25 

23 

30 

31 

41 

30 

44 

31  .4 

tllLLEDGEVILLE 

MAX 

47 

50 

43 

47 

48 

55 

39 

38 

39 

50 

55 

60 

67 

68 

48 

SB 

47 

56 

5 1 

52 

S3 

50 

43 

53 

49 

73 

50 

60 

52  .2 

MIN 

31 

32 

26 

25 

19 

19 

17 

16 

28 

28 

20 

20 

25 

40 

27 

27 

40 

42 

33 

27 

21 

22 

19 

26 

25 

25 

28 

27 

26.3 

nONTICELLO 

MRX 

4S 

43 

46 

45 

50 

52 

35 

38 

38 

50 

54 

58 

65 

69 

45 

SB 

51 

48 

SO 

49 

50 

46 

42 

48 

68 

60 

SB 

59 

50.7 

MIN 

30 

33 

23 

24 

25 

20 

15 

16 

26 

29 

27 

28 

29 

38 

28 

29 

40 

39 

30 

25 

26 

21 

22 

30 

31 

37 

30 

31 

27.9 

SRNDERSVILLE 

MRX 

46 

41 

45 

44 

52 

48 

37 

38 

47 

52 

SB 

64 

66 

63 

55 

50 

56 

51 

49 

50 

50 

41 

SO 

58 

71 

64 

S6 

S2 

51  .9 

MIN 

30 

33 

26 

25 

19 

23 

17 

24 

30 

27 

24 

26 

35 

41 

27 

39 

42 

40 

34 

32 

25 

23 

21 

31 

32 

41 

26 

42 

29.8 

SILORM 

MRX 

46 

47 

45 

46 

SS 

43 

38 

38 

50 

54 

59 

65 

62 

62 

56 

54 

55 

49 

49 

SO 

45 

40 

48 

58 

71 

59 

58 

51 

51  .9 

•          ■  ■ 

MIN 

2B 

29 

27 

23 

22 

21 

14 

26 

29 

26 

23 

29 

39 

39 

25 

38 

40 

4  1 

29 

25 

27 

21 

20 

29 

34 

43 

28 

39 

29.  1 

ERST  CENTRAL 

06 

APPL ING  2  NW 

MRX 

42 

39 

46 

42 

39 

48 

46 

44 

49 

55 

43 

57 

65 

58 

55 

56 

45 

S3 

49 

47 

SO 

47 

46 

46 

59 

72 

63 

56 

SO  .6 

MIN 

22 

25 

30 

29 

22 

20 

19 

IB 

20 

22 

17 

20 

30 

35 

20 

22 

38 

37 

32 

30 

20 

23 

22 

19 

27 

40 

20 

33 

25.4 

AUGUSTA  HSO  AP 

MRX 

47 

43 

47 

47 

52 

4  1 

4  I 

4  1 

51 

52 

57 

66 

64 

54 

57 

45 

59 

50 

48 

50 

50 

42 

48 

60 

7  1 

63 

57 

48 

51.8 

MIN 

30 

27 

26 

25 

19 

21 

14 

24 

31 

25 

21 

25 

32 

32 

25 

40 

42 

45 

36 

31 

22 

23 

21 

26 

26 

35 

31 

41 

28.4 

BROOKLET   I  H 

MRX 

49 

4  1 

45 

45 

53 

49 

39 

51 

42 

52 

59 

65 

70 

68 

52 

50 

55 

55 

5 1 

48 

54 

44 

S3 

56 

66 

65 

63 

54 

53*5 

MIN 

31 

35 

30 

27 

26 

27 

20 

25 

30 

33 

25 

30 

39 

42 

28 

42 

4  1 

4S 

41 

36 

26 

26 

21 

30 

32 

43 

34 

42 

32.4 

LOUISVILLE  3  S 

MRX 

48 

44 

46 

46 

S3 

51 

37 

40 

47 

52 

59 

65 

68 

67 

55 

SS 

57 

SB 

50 

50 

47 

42 

49 

58 

68 

70 

70 

56 

53  .9 

MIN 

31 

32 

26 

25 

22 

24 

17 

25 

29 

28 

24 

2B 

43 

42 

26 

40 

41 

40 

35 

32 

40 

24 

23 

32 

36 

37 

31 

41 

31  .2 

nETTER 

MAX 

49 

50 

50 

50 

55 

50 

49 

51 

49 

60 

58 

67 

72 

71 

57 

56 

57 

55 

5 1 

SO 

S3 

48 

S3 

60 

70 

70 

70 

59 

S6  .8 

MIN 

34 

33 

34 

33 

23 

21 

19 

21 

26 

28 

34 

30 

30 

51 

29 

40 

42 

46 

40 

37 

32 

31 

23 

29 

38 

40 

41 

43 

33.1 

nlDVILLE  EXP  STB 

MRX 

49 

49 

42 

54 

51 

52 

52 

48 

65 

74 

62 

59 

54 

49 

62 

65 

MIN 

30 

33 

28 

24 

17 

18 

28 

30 

32 

40 

27 

40 

40 

34 

26 

24 

21 

27 

31 

33 

29.2 

nlLLEN  4  N 

MAX 

46 

45 

46 

46 

49 

50 

47 

40 

46 

S3 

60 

60 

65 

59 

S4 

46 

60 

55 

56 

50 

55 

46 

50 

60 

72 

72 

60 

55 

53  .7 

MIN 

27 

35 

29 

27 

29 

30 

15 

24 

32 

38 

20 

24 

39 

36 

23 

40 

42 

42 

39 

34 

23 
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45 

49 
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52 

59 
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57 
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60 

63 
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54 

58 

55 

57 

56 

56 

SI 

65 

68 

70 

11 

56 

4 

M  1  N 

4  t 

43 

38 

37 

36 

37 

35 
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37 

36 

34 

44 

40 

39 

47 

47 

45 

38 

39 

38 

37 

38 

37 
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39 

39 

6 
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1  IN  1 

4 
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47 

45 

48 

47 

SO 

51 

48 

42 

40 

46 

52 

54 

56 

S8 

57 

SS 

48 

55 

53 

53 

48 

54 

SI 

52 

57 

61 

59 

6 1 

51 

7 

MIN 

43 

42 

45 

40 

39 

38 

36 

36 

36 

39 

40 

39 

40 

44 

42 

42 

48 

46 

50 

47 

42 

39 

38 

37 

40 

42 

46 

46 

41 

6 

JESUP  4  NE 

1  INI 

4 

nnx 

55 

49 

48 

51 

56 

55 

S3 

48 

45 

56 

57 

62 

62 

63 

63 

61 

55 

57 

55 

53 

S3 

53 

53 

65 

65 

63 

67 

56 

7 
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44 

44 

39 

36 

37 

38 

37 

39 

39 

40 

39 

40 

40 

47 

43 

46 

49 

50 

48 
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38 

38 

36 

40 

44 
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47 

52 

42 

4 
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47 

45 
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43 
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38 
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45 
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EVRPORflTION  AND  WIND 


CEORCIO 
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SNOWFALL   AND  SNOW  ON  GROUND 


FEBRUBRY  1978 
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1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IE 

16 

n 

18 

IS 

2C 

21 

22 

?: 

24 

2E 

2i 

2" 

2f 

i  2? 

3C 

31 

SOUTH  CENTRRL  08 
DOUCLnS 

SNOHFBLL 
SN  ON  ON 

I 

3 
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STATION  INDEX 


STRT  I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

a 
z 

cr 

or 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

UJ 

U 
0. 

Q. 

CE 
> 

—  o 
UJ  ,  , 

a.  u 

1/7  VI 

ABBEVILLE 

0010 

08 

WILCOX 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

8A 

c 

MRS  MARY  E  CAMPBELL 

ODfllRSVILLE 

0041 

01 

BARTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

700 

7A 

c 

JACK  W  BIRD 

PIILEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

1  1 

82 

34 

240 

5P 

5P 

5P 

H 

HRYWOOO  E  BOYD 

RLBRNY  3  SE 

0140 

07 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7R 

7A 

H 

TOMMIE  BRANTLEY 

fiLLRTOONPI  DFIM  2 

0181 

01 

RQRTnUI 
D  n  r\  1  u  H 

34 

10 

84 

44 

975 

8R 

8R 

8A 

C 

H 

II  S  CORPS  OF  FNGINFFRS 

□  IMQ     CQQ  QP 
HLnH    rHH  Hr 

U  ^  1  1 

n  Q 

BflCON 

13 

1 

"5  0 
o  c. 

J  1 

MID 

MID 

M 

FAR 

RLPHRRETTR  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7R 

7R 

H 

SCOTT  C  CHAMBLEE 

flLPHPRETTfl  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

110 

c 

TEDDY  R  WALKER  SR 

RMERICUS  2  £ 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

04 

84 

12 

450 

7fl 

7R 

H 

MRS  DAWN  E  MYERS 

RMERICUS  EXP  STfl  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

450 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

fiPPLlNG  2  m 

031  1 

06 

COLUMBIA 

1  4 

33 

34 

82 

20 

370 

8fl 

8fl 

H 

LESTER  0  MORRIS 

flSHBURN  3  ENE 

0408 

08 

TURNER 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

8A 

8A 

H 

BILLY  J  WILLIAMS 

RTHENS  WSO  flP 

0435 

02 

CLARKE 

10 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ATKINSON  2  E 

044  1 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

14 

81 

49 

70 

7A 

MRS  LATRELLE  A  GURLEY 

PlTLRNTfi  BOLTON 

0444 

02 

Fill  T  nw 

r  U  L  1  U  IN 

■J 

33 

49 

84 

29 

880 

7R 

PHRRI  IF   H   KFFI  ING 

H 1 LHN 1 H    WoU  Hr 

R 

045  1 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

MID 

MID 

r 
L 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

flUGUSTR  WSO  RP 

R 

0495 

06 

RICHMOND 

14 

33 

22 

81 

58 

148 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BRINBRIOGE    INT  PRPER 

C 

0586 

07 

DECATUR 

6 

30 

48 

84 

39 

190 

4P 

4P 

c 

INTERNATIONAL  PAPER  CO 

BRLL  GROUND 

06D3 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1  100 

7fl 

MRS  ESTELLE  GROGAN 

BERVERDRLE   1  E 

0746 

01 

MURRAY 

12 

34 

56 

84 

50 

740 

8fl 

J  MILBURN  WHEAT 

BELLVILLE 

0787 

09 

EVANS 

1  1 

32 

09 

81 

58 

185 

c 

MRS  GRACE  F  HEARN 

8LRIRSVILLE  EXP  STfl 

0969 

02 

UNION 

7 

34 

51 

83 

56 

1917 

8A 

8fl 

H 

GEORGIA  MTN  EXP  STN 

BLflKELY 

0979 

07 

EARLY 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7A 

7fl 

H 

LOWERY  S  STONE 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

FANNIN 

7 

34 

52 

84 

19 

1760 

7P 

7P 

H 

P  B  CRRRUTH 

BOWMRN 

1  132 

03 

F  1  RF  R  T 

L  L  □  L.  n  1 

I  A 

34 

12 

83 

02 

785 

7fi 

GARNETT  H  BARTON 

BRuuKLtl    1  W 

1266 

06 

BULLOCH 

1  1 

32 

2  3 

8  1 

4  1 

1  90 

6P 

6P 

H 

WILLIAM  C  CROMLEY  JR 

BRUNSWICK 

1340 

09 

GLYNN 

2 

31 

10 

81 

30 

1  3 

8A 

8fl 

c 

H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAR  RP 

1345 

09 

GLYNN 

2 

31 

09 

81 

23 

14 

MID 

MID 

H 

FAA 

BURTON  DflM 

14  13 

03 

RABUN 

1  4 

34 

47 

83 

33 

1770 

c 

GEORGIA  POWER  COMPANY 

BUTLER 

1425 

04 

TAYLOR 

6 

32 

33 

84 

1  4 

625 

7R 

THOMAS  F  MATHEWS 

BYRON  EXP  STRTION 

1448 

05 

PERCH 

9 

32 

40 

83 

44 

490 

8A 

8A 

8A 

G 

SE  FRUIT  4  TREE  NUT  LAB 

CRLHOUN  EXP  STRTION 

1  474 

01 

GORDON 

12 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

6P 

6P 

CO 

NW  GA  EXP  STRTION 

CRMILLR 

150D 

07 

MI  TCHELL 

6 

31 

14 

84 

13 

175 

6P 

7A 

H 

CHRRLES  L  KELLEY 

CRNTON 

1585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

14 

84 

30 

870 

8A 

C 

JOHN  T  HOLBROOK 

CRRNESVILLE   3  N 

1619 

03 

r  i\  n  IN  A  L  11^ 

34 

26 

83 

14 

910 

7A 

c 

MRS  JRNICE  E  VOYLES 

CflRROLL  TON 

1640 

04 

CRRROLL 

17 

33 

36 

85 

05 

995 

6P 

6P 

c 

H 

CITY  OF  CARROLLTON 

CflRTERS  2  SW 

1657 

01 

MURRAY 

12 

34 

35 

84 

43 

710 

8A 

RUFUS  P  DONALDSON 

CflRTERSVILLE 

1665 

01 

BARTOW 

12 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WKRW 

CflRTERSVILLE  3  SW 

1670 

01 

BARTOW 

5 

34 

09 

84 

51 

700 

7A 

GRANVEL  P  TATUM 

CRVE  SPRINGS  4  SSW 

1715 

01 

POLK 

4 

34 

03 

85 

21 

800 

c 

MRS  GRROY  DEMPSEY 

CEDRRTOWN 

1732 

01 

POLK 

4 

34 

01 

85 

15 

785 

BP 

8A 

H 

RRLPH  H  AYERS 

CHRTSWORTH 

1856 

01 

MURRAY 

12 

34 

46 

84 

47 

765 

7A 

c 

MRS  LOIS  J  COLE 

CHICKRMflUGR  PRRK 

1906 

01 

WALKER 

18 

34 

55 

85 

17 

760 

7A 

TVA-565 

CISCO  7  ENE 

1  944 

01 

MURRAY 

12 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

CHARLIE  L  SILVER 

CLAYTON   1  SSW 

1982 

03 

n  M  u  U  IN 

1  A 

34 

52 

83 

24 

1880 

5P 

5P 

H 

rfiRRfll  1     1  FF 

CLERMONT  3  WSW 

1  998 

02 

HRLL 

3 

34 

27 

83 

49 

1  346 

c 

MRS  FRNNIE  M  O'KELLEY 

CLEVELAND 

2006 

02 

WHI  TE 

3 

34 

36 

83 

46 

1570 

8A 

MISS  MRRY  LOU  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

10 

84 

46 

153 

8A 

8A 

H 

GEORGlR  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS  WSO  RP 

R 

2166 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

31 

84 

56 

385 

MID 

MID 

c 

HJ 

WSO  COLUMBUS 

COMMERCE  4  NNW 

2180 

02 

JRCKSON 

10 

34 

15 

83 

29 

750 

7A 

7A 

H 

CITY  OF  COMMERCE  WTR  PL 

COOL  I DGE 

2238 

07 

THOMRS 

8 

31 

01 

83 

52 

250 

c 

C  W  ELLINGTON  JR 

CORDELE 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CO  POWER  COMM 

CORNEL  I fl 

2283 

03 

HRBERSHRM 

1  4 

34 

31 

83 

32 

1470 

5P 

7A 

H 

MRS  BOBBIE  C  FOSTER 

COV  INGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

8A 

H 

JACK   L  CHRPMRN 

GUMMING 

2408 

02 

c  n  D  C  V  T  U 

r  UK  o  T  In 

J 

34 

12 

84 

08 

1  320 

8A 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

8H 

MRS  RZLEE  B  ORVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RRNDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

DflHLONEGA 

2475 

02 

LUMPK  IN 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

7A 

7A 

H 

MRS  JOE  W  WOODWRRO 

DAHLONEGR  3  NNW 

2479 

02 

LUMPK  IN 

12 

34 

35 

84 

DO 

1  390 

c 

JRMES  E  FORTNER 

DALLAS  7  NE 

2485 

01 

PflULDINO 

5 

33 

59 

84 

45 

1  100 

7A 

7A 

c 

H 

L  DOUGLAS  GRIFFITH 

DALTON 

2493 

01 

WHI TF lELD 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

8A 

8R 

H 

MRS  ANNA  G  ANDREWS 

DRNV ILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

EARL   T  SMITH 

DRWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7R 

GEORGE  H  CHARTIER 

DRWSONVILLE 

2578 

02 

DRWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1  370 

7R 

c 

MRS   THELMA  F  COX 

DOCTORTOWN   I  WbW 

2716 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7fl 

R  C  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

ROY  A  HILL 

DONALSONVILLE    1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

135 

8fl 

ROBERT  P  ARMSTRONG 

DOUGLAS 

2783 

08 

COFFEE 

13 

31 

31 

82 

50 

225 

7A 

7fl 

H 

JOHNNY   S  PHILLIPS 

DOUGLflSVILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

64 

45 

1219 

8R 

LEONA   B  THOMPSON 
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STnrioN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
a 

cr 
or 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION  , 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVflP  . 

SPEClfiL 
ISEE  NOTES  1 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

1  1 

32 

35 

81 

43 

103 

8A 

WARREN  W  WYANT 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

1  0 

32 

30 

82 

54 

215 

8fl 

8A 

H 

W  I  L  I  FORD  P  NALLEY 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

1  0 

32 

33 

82 

54 

204 

C 

CITY  OF  DUBL I N 

EASTMAN   1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

12 

400 

8A 

8A 

H 

GA  FORESTRY  COMM 

EDISON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

31 

34 

84 

44 

305 

C 

JESSE  L  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

14 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7A 

A  D  MC  CLAIN 

ELL  I  JflY 

3115 

02 

GI  LMER 

1  2 

34 

41 

84 

29 

1  300 

7A 

ALFORD  G  DOVER 

EMBRY 

3147 

01 

PAULD I NG 

I  7 

33 

52 

84 

59 

1200 

8A 

MISS  JANET  E  ALLGOOD 

EXPER I MENT 

3271 

04 

SPALD I NG 

6 

33 

16 

84 

17 

925 

8A 

8A 

8A 

GH 

UNIV  OF  GA  EXP  STATION 

Ffl I RMOUNT 

3295 

01 

GORDON 

I  2 

34 

26 

84 

42 

740 

8A 

MRS  ONEDA  F  VINCENT 

FflRGO 

3312 

08 

CLINCH 

I  6 

30 

4  I 

82 

34 

115 

C 

ST  REGIS  PAPER  CO 

F I TZGERflLD 

3386 

08 

BEN  HILL 

I  6 

31 

43 

83 

15 

371 

5P 

5P 

H 

CITY  FIRE  DEPT 

FLEM  I  NG 

3409 

09 

LIBERTY 

2 

31 

53 

81 

25 

20 

4P 

4P 

C  H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FOLKSTON  3  SW 

3450 

09 

CHARLTON 

1  5 

30 

48 

82 

02 

30 

8A 

c 

LOTT  W  TURNER 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH  6  NNW 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

07 

83 

59 

600 

BP 

6P 

H 

CITY   OF  FORSYTH 

FORT  GfilNES 

3516 

07 

CLAY 

3 

31 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

H 

MRS  MAYME  R  HAYES 

FORT  STEWART 

3538 

09 

LIBERTY 

1  1 

31 

52 

81 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FRANKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT  L  WILSON 

GA I NESV  I  LLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

51 

1  170 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  A  SELLERS 

G I BSON 

3695 

06 

GLASCOCK 

1  I 

33 

1  4 

82 

36 

540 

7A 

MRS  SUSAN  G  BRADDY 

GLENNV  I  LLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

31 

56 

81 

55 

170 

6P 

6P 

H 

DON  P  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

1  0 

33 

28 

83 

27 

570 

7A 

ROBERT  H  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

5 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON   4  W 

4033 

04 

HARR I  5 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7A 

c 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

04 

COWETA 

6 

33 

1  4 

84 

34 

840 

Q 

MRS  RUTH  T  GABLE 

HARTWELL 

4133 

03 

HART 

I  4 

34 

21 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

RALPH  D  SCOTT 

HAWK  I NSV I LLE 

4170 

05 

PUL ASK  I 

9 

32 

17 

83 

28 

245 

8A 

8A 

GH 

MRS  CLIFFORD  MC  LENDON 

HAZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

31 

52 

82 

36 

250 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

HELEN   1  ESE 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

6P 

6P 

H 

COMER  L  VANOIVER 

HOMERVILLE   3  WSW 

4429 

08 

CLINCH 

1 6 

31 

02 

82 

48 

187 

6P 

6P 

GH 

UNION  BAG-CAMP  CORP 

I RW I NTON  4  WNW 

4594 

05 

W I LK  I  NSON 

1  0 

32 

50 

83 

14 

515 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

JACKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

51 

430 

c 

GEORGIA  POWER  COMPANY 

JASPER   I  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1  465 

6P 

8A 

H 

HOWARD  L  DILBECK 

JASPER 

4651 

02 

PICKENS 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

c 

AMICALOLA  EL  MSHP  CORP 

JESUP 

467  I 

09 

WAYNE 

1 

3 1 

37 

8  1 

5  3 

1 00 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  4  NE 

4574 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

100 

6P 

6A 

G 

RAYONIER  INC 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

31 

29 

81 

53 

100 

5P 

5P 

H 

BRUI.'S  PULP  &  PAPER  CO 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84 

15 

1310 

C 

MRS  LAVERNE  C  KINCAID 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

31 

84 

21 

930 

8A 

CICERO  W  SWINT 

JUL  lETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7A 

MRS  DOROTHY   I  MERCER 

KENS  I  NOT  ON 

4802 

01 

WALKER 

1  8 

34 

47 

85 

22 

850 

7A 

TVA-722 

K I NGSTON 

4854 

01 

BARTOW 

5 

34 

1  4 

84 

56 

730 

7A 

MRS  ELIZABETH  D  BROWN 

LA  FAYETTE 

494  I 

01 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

17 

820 

8A 

8A 

C  H 

CHARLES   M  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

01 

715 

5P 

7A 

C  H 

RAY   J  RELIHAN 

LEXINGTON    I  NW 

5165 

U  -J 

OGLETHORPE 

14 

J  J 

ft  ^ 

uo 

/  ou 

OH 

r 

JOSEPH  A  CAREY 

L I NCOLNTON 

5204 

03 

L  I  NCOLN 

1  4 

33 

47 

82 

28 

510 

8A 

JAMES  C  BLACKWELL 

LOU  I  SV  I  LLE  3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

C  H 

GLASCOCK- JEFF  UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

31 

55 

82 

4  1 

120 

7A 

7A 

H 

MRS  NETTIE   S  WHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

C  H 

PERRY   T  USHER 

MACON  WSJ  AP  R 

5443 

05 

B  1  BB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MARSHALLVILLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

56 

1  86 

5P 

5P 

H 

CITY   OF  MARSHALLVILLE 

MflYSV I LLE 

5633 

02 

JACKSON 

1  0 

34 

15 

83 

34 

920 

7A 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 

METTER 

581  1 

06 

CANDLER 

1  I 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

MIDVILLE 

5858 

06 

BURKE 

I  1 

32 

49 

82 

1  4 

175 

7A 

PHILIP    I  GAMBRELL 

MIDVILLE   EXP  STA 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GA  BRANCH  EXP  STN 

M I LLEDGEV I LLE 

5874 

05 

BALDW I N 

1  0 

33 

06 

83 

15 

360 

7A 

7A 

H 

MRS  WILLETTE  B  HORNE 

M I LLEN  4  N 

5882 

06 

JENK I NS 

I  1 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KERMIT  J  CHANCE 

M I LLHAVEN-WADE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

56 

81 

30 

100 

8A 

MILTON  R  REDDICK 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7A 

CITY  FIRE  DEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8A 

GEORGE  FOWLER 

MONT  ICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

4  1 

655 

7A 

7A 

H 

POSTMASTER 

MORGAN   1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN  PUB  WORKS  CAMP 

MORGAN  5  NW 

5043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7A 

CLARENCE  W  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQU; TT 

15 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

nUUN 1    VtKNUN   3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

1  0 

32 

12 

82 

38 

155 

7A 

GARLAND  L  GILLIS 

NAHUNTA 

6219 

09 

BRANTLEY 

1  3 

31 

1  1 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

31 

08 

83 

13 

238 

5P 

5P 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

37 

81 

28 

145 

6P 

6P 

H 

MRS   MARY   A  POLK 

SEE  REFERENCE 
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STATION  INDEX 


GEORCIR 
FEBRUfiRY 


1978 


STRT  I  ON 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  RNO 
TRBLES 


OBSERVER 


NEWNRN 

NORCROSS  3  NW 

PATTERSON 

PERRSON 

PLAINS  SW  Gfl  EXP  SIP 

PRESTON 

QUITMRN   2  NW 

RESfiCfl 

RINGGOLD 

ROME 

ROME  8  SW 

ROME  WSO  flP  F 

SRNDERSVILLE 

SflPELO  ISLAND 

SflVRNNRH  WSO  RP  F 

SILORM 

SPRRTfl  3  NW 

ST ILLMORE 

5UMMERVILLE   1  SSW 

SURRENCY  2  WNW 

SWfllNSBORO 
SWEET  GUM 
SYLVRNIfl 
TRLBOTTON   1  NE 
TRYLORSVILLE 
THE  ROCK 
THOMRSTON  2  S 
THOMASVILLE  4  SE 
TIFTON  EXP  STATION 
TOCCOR 

TRRY  MOUNTRIN 

U  OF  GR  PLT  SCIENCE  FM 

VALDOSTA  3  E 

VALDOSTA  4  NW 

WALESKA 

WARRENTON 

WASHINGTON 

WATKINSVILLE  ARS 

WRYCROSS  4  NE 

WRYNESBORO  2  NE 

WEST  POINT 
WINDER   1  SSE 
WOODBURY 
WOODSTOCK 


6335 
6407 
6836 
6879 
7087 
7201 
7276 
7430 
7489 
7600 

7605 
7610 
7777 
7808 
7847 
8064 
8223 
8351 
8436 
8476 

8496 
8504 
8517 
8535 
8600 
8657 
8661 
8666 
8703 
8740 

8806 
8950 
8972 
8974 
9077 
9141 
9157 
9169 
9186 
9194 

9291 
9466 
9506 
9524 


COWETR 

GWINNETT 

PIERCE 

RTKINSON 

SUMTER 

WEBSTER 

BROOKS 

GORDON 

CRTOOSR 

FLOYD 

FLOYD 
FLOYD 

WRSHINGTON 
MC  INTOSH 
CHRTHAM 
GREENE 
HRNCOCK 
EMANUEL 
CHATTOOGA 
APPL ING 

EMANUEL 

FANNIN 

SCREVEN 

TALBOT 

BARTOW 

UPSON 

UPSON 

THOMAS 

TIFT 

STEPHENS 

TOWNS 

OCONEE 

LOWNDES 

LOWNDES 

CHEROKEE 

WRRREN 

WILKES 

OCONEE 

PIERCE 

BURKE 

TROUP 
BRRROW 
MERIWETHER 
CHEROKEE 


33  22 

33  58 
31  23 

31  18 

32  03 
32  04 

30  48 

34  34 
34  55 
34  15 

34  10 
34  21 

32  58 

31  24 

32  08 

33  32 

33  19 
32  26 

34  27 

31  44 

32  35 
34  58 
32  45 
32  42 
34  05 
32  58 

32  52 

30  48 

31  29 
34  35 

34  48 

33  52 
30  51 

30  52 

34  19 
33  25 
33  44 
33  52 

31  15 
33  07 

32  52 

33  59 
32  59 

34  07 


84  49 
84  16 
82  08 

82  51 
84  22 

84  32 

83  35 

84  57 

85  07 

85  09 

85  16 
85  10 

82  49 
81  17 

81  12 

83  06 

83  01 

82  13 
85  22 
82  14 

82  22 

84  13 

81  39 
84  32 
84  59 
84  14 
84  19 

83  54 
83  32 
83  19 

83  42 
83  32 
83  14 

83  20 

84  33 

82  40 

82  44 

83  26 

82  19 
81  59 

85  1  1 

83  43 

84  35 
84  31 


990 
940 
105 
205 
500 
405 
185 
650 
820 
620 

700 
637 
435 
10 
46 
690 
530 
260 
800 
200 

325 
1795 
254 
710 
710 
800 
665 
210 
371 
1019 

3900 
840 
250 
265 

1110 
510 
630 
750 
145 
270 

575 
960 
800 
1055 


6P 


8A 


8A 


6P 


MID 
6P 
5P 

MID 
6P 


5P 


7P 


8A 


MID 
6P 
5P 

MID 
7R 
BR 
7fl 
7A 
5P 

7P 


GH 
H 

H 

C 

C  HJ 
H 
H 

MID|C  HJ 
H 


8R 


5P 


H 
H 
GH 

H 


JAMES  0  HRRDIN  JR 
MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 
STATE  DIV  OF  FORESTRY 
COUNTY  AGENTS  OFFICE 
SW  CA  BRANCH  EXP  STA 
MRS  FLORENCE  C  PUGH 
WILL  I  AM  0  LEY 
JOSEPH  W  HOLLAND 
TVA-721 

JOHN  W  MAOOOX  JR 

JACK  MONTGOMERY 
NRTL  WERTHER  SERVICE 
RROIO  STRTION  WSNT 
UNIV  OF  Gfl  MRRINE  INST 
NRTL  WEATHER  SERVICE 
MRS  MABLE  C  CRUMPTON 
HOWARD  R  GARRETT 
JESSE  W  RflUTON 
EVRN  D  BOWMRN 
UNION  BAG  CAMP  PAPER 

RADIO  STATION  WJRT 
MRS   INEZ  HRMPTON 
LLOYD  H  BRZEMORE 
LRWRENCE  R  MINOR  SR 
THOMRS  F  COUSINS 
CECIL  HRRRIS 
RRDIO  STRTION  WSFT 
STRTE  DIV  OF  FORESTRY 
GR  COflSTRL  PLAIN  EX  STN 
HENRY  0  MC  OONRLD 

TVR-154 

UNIV  OF  GR  COL  OF  RGRI 
RROIO  STATION  WJEM 
RADIO  STATION  WGRF 
DOYLE  B  SMITH 
HENRY  C  WHEELER  JR 
WILLIRM  T  THORNTON 
RGRI  RESERRCH  SERVICE 
ERNEST  L  SWERT 
MISS  DORIS  E  LEWIS 

CAM  B  LANIER  JR 
CECIL  H  GRIDER 
ALLEN  C  LONGINO 
WILL lAM  C  BOOTH 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"'  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations, 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  limes  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylifiht  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at   7:00  a.ni,,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowtall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

'  "  feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermo- 

meters unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  G?  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,   4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph.  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph ,  Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE- THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table.   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equippgi*  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      {These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

0  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE;      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-00STANAUL.'V     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.   MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA:       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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44 

41 

36 

43 

35 

34 

37 

40 

39 

35  .7 

CBLHOUN  EXP  STBTION 

MBX 

46 

43 

42 

37 

49 

59 

S3 

51 

45 

56 

66 

66 

73 

74 

7  1 

69 

47 

57 

74 

75 

74 

70 

77 

78 

7S 

60 

45 

68 

78 

75 

83 

62.5 

MIN 

39 

31 

33 

24 

17 

24 

30 

45 

41 

40 

31 

SO 

41 

55 

45 

42 

25 

24 

30 

49 

43 

41 

33 

38 

47 

4  1 

36 

35 

33 

46 

37 

37  ,0 

CflRIERSVILLE 

MBX 

4S 

44 

39 

36 

52 

59 

S4 

SO 

42 

56 

67 

66 

73 

74 

72 

70 

46 

54 

74 

75 

73 

69 

77 

76 

75 

63 

43 

67 

76 

74 

62 

62.1 

MIN 

39 

33 

32 

25 

15 

24 

24 

42 

36 

38 

29 

48 

40 

54 

41 

43 

26 

26 

33 

36 

46 

36 

31 

38 

S3 

42 

36 

34 

3  t 

39 

36 

35-7 

CEDflRTOWN 

MBX 

46 

44 

39 

39 

52 

59 

55 

51 

45 

52 

69 

69 

76 

77 

75 

65 

49 

62 

76 

76 

75 

71 

60 

80 

77 

65 

45 

66 

76 

76 

65 

63.7 

MIN 

40 

31 

34 

26 

15 

24 

30 

45 

39 

37 

30 

49 

40 

SS 

41 

43 

26 

24 

34 

36 

46 

37 

33 

40 

49 

4  1 

37 

34 

33 

40 

39 

36  .6 

DSLLBS  1  NE 

MBX 

42 

47 

37 

38 

37 

52 

61 

52 

43 

40 

57 

66 

67 

74 

75 

74 

52 

47 

57 

74 

74 

71 

72 

78 

78 

77 

44 

45 

69 

78 

7S 

59.8 

MIN 

37 

30 

31 

25 

13 

20 

25 

34 

37 

37 

29 

34 

39 

47 

43 

45 

26 

23 

24 

36 

45 

39 

34 

34 

43 

4  1 

35 

33 

36 

41 

40 

34  .2 

OBLTON 

MBX 

42 

43 

36 

40 

36 

49 

59 

54 

46 

45 

52 

62 

62 

72 

72 

67 

49 

45 

75 

71 

72 

68 

76 

78 

75 

42 

44 

66 

78 

70 

56.3 

MIN 

28 

31 

31 

22 

16 

20 

27 

36 

41 

39 

30 

31 

40 

41 

46 

43 

29 

24 

4  1 

45 

39 

35 

39 

43 

41 

36 

37 

36 

39 

39 

35  .0 

LB  FBTETTE 

MBX 

42 

46 

36 

41 

36 

51 

60 

54 

50 

45 

53 

64 

64 

73 

75 

69 

47 

48 

56 

76 

75 

71 

67 

78 

76 

73 

42 

43 

67 

79 

73 

59. 1 

MIN 

34 

31 

32 

2S 

14 

24 

26 

41 

43 

41 

30 

34 

39 

40 

41 

43 

26 

23 

24 

38 

36 

36 

34 

38 

44 

40 

37 

37 

33 

42 

46 

34  .6 

ROME 

MBX 

49 

42 

40 

41 

51 

59 

51 

'■9 

44 

56 

67 

67 

75 

75 

73 

68 

51 

62 

75 

76 

73 

73 

79 

79 

78 

56 

46 

73 

60 

76 

85 

63.6 

MIN 

38 

30 

31 

25 

16 

24 

29 

42 

36 

36 

31 

46 

39 

55 

42 

40 

27 

23 

29 

35 

41 

39 

31 

37 

49 

42 

36 

34 

32 

43 

40 

35. 5 

ROME  WSO  BR 

MAX 

48 

41 

40 

37 

52 

57 

52 

SO 

43 

56 

66 

68 

75 

75 

72 

50 

47 

57 

75 

76 

72 

72 

76 

79 

75 

48 

45 

70 

80 

75 

84 

61  .9 

MIN 

40 

32 

30 

23 

17 

25 

31 

43 

41 

34 

32 

48 

41 

54 

4S 

38 

27 

26 

31 

36 

42 

40 

32 

39 

48 

39 

37 

36 

34 

46 

39 

36  -4 

NORTH  CENTRAL 

02 

BLPHBRETTB  S  SSW 

MBX 

40 

51 

37 

42 

39 

50 

61 

55 

42 

40 

57 

65 

67 

74 

74 

54 

4  7 

SS 

74 

73 

72 

73 

76 

78 

65 

61 

45 

69 

77 

75 

60.0 

MIN 

36 

29 

29 

25 

14 

14 

23 

29 

35 

35 

30 

34 

39 

40 

42 

40 

26 

24 

26 

39 

40 

40 

34 

34 

4  I 

40 

35 

30 

30 

33 

38 

32.4 

BTHENS  WSO  BP 

MAX 

60 

40 

44 

45 

50 

63 

61 

49 

39 

63 

67 

68 

74 

76 

77 

65 

5 1 

54 

75 

74 

73 

74 

79 

79 

69 

SI 

55 

70 

80 

77 

82 

64.0 

MIN 

38 

32 

32 

28 

20 

30 

35 

36 

36 

38 

34 

50 

46 

60 

49 

40 

31 

28 

35 

43 

50 

46 

43 

49 

44 

41 

36 

34 

41 

47 

46 

39.4 

BTLBNIB  WSO  BP 

MAX 

53 

38 

42 

42 

52 

66 

56 

51 

40 

61 

67 

71 

74 

77 

78 

59 

5  3 

58 

77 

73 

74 

74 

79 

79 

77 

47 

46 

73 

60 

76 

82 

63.8 

MIN 

34 

32 

31 

26 

16 

30 

38 

37 

36 

36 

32 

51 

46 

55 

47 

40 

28 

28 

39 

47 

SO 

44 

44 

52 

47 

40 

38 

36 

43 

52 

44 

39.4 

BLBIRSVILLE  EXP  STB 

MAX 

39 

45 

35 

38 

33 

49 

59 

54 

50 

54 

46 

64 

60 

63 

69 

70 

5 1 

37 

53 

69 

71 

67 

70 

74 

73 

62 

51 

39 

67 

77 

69 

56.7 

MIN 

34 

26 

30 

20 

7 

15 

24 

30 

44 

37 

28 

29 

34 

34 

35 

39 

27 

18 

25 

32 

39 

37 

30 

35 

43 

44 

32 

31 

29 

34 

30 

30.7 

BLUE  RIOGE 

MBX 

MIN 

COMMERCE  i  NNW 

MAX 

49 

40 

39 

43 

50 

64 

57 

43 

64 

58 

69 

71 

74 

76 

67 

S 1 

56 

76 

76 

74 

75 

79 

80 

58 

51 

54 

73 

82 

79 

63.4 

MIN 

37 

26 

30 

27 

36 

35 

35 

36 

46 

49 

31 

33 

45 

48 

40 

35 

34 

OBHLONEGB 

MBX 

39 

49 

34 

43 

39 

48 

61 

55 

43 

42 

54 

63 

64 

67 

74 

59 

45 

52 

71 

73 

70 

73 

75 

77 

64 

46 

46 

70 

76 

74 

58  .7 

MIN 

33 

31 

27 

25 

14 

15 

26 

32 

36 

37 

30 

31 

40 

41 

44 

43 

29 

23 

24 

31 

37 

39 

40 

39 

42 

42 

33 

28 

29 

40 

42 

33.0 

GRINESVILLE 

MBX 

41 

S3 

34 

44 

41 

SO 

60 

54 

40 

46 

58 

66 

65 

72 

72 

74 

59 

46 

58 

72 

75 

71 

75 

76 

76 

52 

45 

48 

70 

79 

77 

59.6 

MIN 

36 

29 

28 

26 

16 

24 

30 

38 

35 

36 

30 

42 

40 

54 

43 

42 

30 

25 

29 

36 

42 

39 

40 

42 

51 

40 

34 

30 

37 

44 

41 

35.6 

HELEN  1  E5E 

MAX 

51 

43 

44 

40 

55 

54 

S4 

S2 

42 

S4 

64 

64 

64 

74 

75 

71 

45 

60 

75 

73 

71 

70 

77 

75 

72 

47 

SO 

75 

77 

75 

76 

61  .9 

MIN 

36 

28 

28 

25 

13 

21 

29 

40 

35 

38 

26 

41 

35 

54 

46 

38 

31 

21 

29 

34 

37 

41 

33 

37 

46 

42 

32 

28 

33 

36 

40 

34.1 

JASPER  I  NNW 

MAX 

48 

36 

35 

39 

50 

59 

55 

51 

43 

55 

63 

65 

69 

72 

72 

61 

43 

52 

72 

72 

69 

71 

77 

76 

70 

SS 

48 

66 

7fi 

73 

81 

60.5 

MIN 

36 

29 

29 

21 

1  3 

26 

35 

43 

37 

35 

30 

46 

42 

53 

43 

36 

2S 

19 

33 

44 

42 

38 

41 

46 

46 

29 

32 

31 

36 

48 

44 

35.6 

U  OF  OB  PLT  SCIENCE 

FM 

MAX 

57 

53 

43 

44 

50 

63 

62 

SO 

40 

62 

65 

68 

74 

75 

75 

74 

51 

55 

74 

74 

74 

77 

79 

79 

76 

51 

S4 

72 

81 

80 

84 

65.1 

MIN 

37 

31 

30 

29 

16 

28 

35 

36 

35 

36 

33 

50 

43 

57 

49 

49 

31 

27 

33 

45 

46 

44 

43 

51 

46 

40 

35 

31 

40 

48 

45 

38.9 

HINDER  1  SSE 

MAX 

SI 

53 

41 

43 

49 

60 

60 

51 

43 

60 

65 

67 

72 

74 

75 

72 

51 

54 

74 

74 

72 

72 

77 

79 

75 

59 

53 

77 

78 

79 

83 

64.3 

■          ■  ■ 

MIN 

36 

30 

29 

27 

n 

24 

34 

35 

35 

37 

29 

38 

44 

57 

44 

46 

27 

24 

19 

40 

42 

40 

43 

45 

40 

31 

33 

36 

45 

44 

43 

36.0 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON  1  SSH 

MBX 

51 

50 

43 

40 

47 

61 

60 

51 

41 

59 

63 

64 

62 

72 

73 

71 

69 

69 

75 

75 

70 

47 

53 

70 

77 

75 

80 

61  .6 

MIN 

33 

26 

25 

25 

16 

22 

27 

37 

34 

36 

31 

39 

34 

S3 

41 

39 

28 

w 

2S 

34 

37 

35 

33 

36 

45 

42 

36 

33 

33 

33 

34 

33.0 

CORNELIA 

MAX 

52 

45 

41 

41 

46 

60 

S3 

46 

37 

58 

66 

64 

67 

73 

72 

69 

71 

77 

75 

71 

43 

52 

71 

78 

7S 

81 

61  .0 

MIN 

34 

26 

26 

24 

1  1 

22 

30 

35 

33 

36 

28 

45 

40 

55 

45 

39 

27 

19 

28 

39 

41 

35 

36 

40 

41 

38 

33 

27 

35 

37 

38 

33.6 

ELBERTON  2  N 

MBX 

61 

57 

44 

45 

SO 

64 

61 

55 

40 

65 

70 

69 

72 

77 

76 

74 

56 

69 

76 

78 

75 

75 

60 

60 

77 

53 

56 

72 

61 

76 

63 

66.9 

MIN 

35 

32 

30 

31 

IS 

21 

29 

35 

34 

37 

28 

45 

38 

41 

41 

43 

29 

25 

26 

34 

43 

39 

35 

40 

46 

39 

36 

28 

33 

36 

34 

34.3 

HARTHELL 

MBX 

57 

48 

42 

45 

46 

63 

60 

38 

38 

50 

56 

69 

71 

76 

77 

77 

65 

68 

69 

75 

74 

73 

80 

60 

75 

60 

58 

70 

78 

82 

83 

64.7 

MIN 

40 

29 

29 

29 

20 

29 

32 

32 

34 

34 

34 

33 

47 

56 

SO 

48 

28 

45 

50 

46 

46 

46 

48 

45 

38 

35 

45 

46 

45 

39.5 

lOCCOR 

MAX 

88 

55 

47 

47 

49 

64 

S5 

52 

41 

64 

66 

68 

69 

76 

76 

69 

49 

54 

76 

77 

73 

73 

79 

79 

69 

59 

59 

73 

62 

77 

85 

65.2 

MIN 

37 

27 

28 

27 

23 

31 

34 

38 

38 

33 

45 

49 

47 

46 

45 

31 

28 

37 

42 

45 

44 

43 

43 

44 

41 

37 

32 

45 

46 

43 

38.3 

WASHINGTON 

MBX 

44 

62 

42 

43 

44 

52 

65 

64 

so 

39 

63 

70 

70 

53 

57 

75 

77 

75 

75 

80 

79 

67 

61 

58 

71 

80 

75 

64.2 

■          ■  ■ 

MIN 

37 

36 

31 

30 

19 

17 

28 

35 

34 

34 

33 

31 

42 

39 

46 

46 

31 

29 

29 

37 

44 

50 

39 

37 

55 

45 

37 

31 

32 

42 

41 

36.1 

WEST  CENTRAL 

0< 

CBRROLLTON 

MAX 

49 

42 

42 

40 

52 

62 

54 

51 

45 

54 

67 

66 

74 

75 

74 

62 

49 

57 

74 

73 

71 

73 

76 

77 

75 

70 

47 

71 

78 

76 

83 

63.3 

MIN 

38 

31 

32 

25 

15 

23 

29 

41 

38 

34 

30 

48 

40 

55 

39 

40 

36 

24 

35 

37 

46 

41 

32 

41 

42 

41 

34 

30 

30 

39 

36 

35.6 

COLUMeuS  HSO  BP 

MAX 

58 

SB 

46 

47 

54 

63 

56 

62 

46 

56 

69 

74 

76 

60 

61 

6S 

59 

61 

76 

77 

78 

75 

60 

78 

81 

61 

56 

71 

61 

81 

86 

67.5 

MIN 

38 

38 

37 

29 

22 

28 

35 

48 

39 

37 

33 

54 

49 

57 

56 

41 

32 

30 

35 

42 

49 

49 

43 

49 

SO 

45 

38 

33 

40 

49 

46 

41  .0 

EXPERIMENT 

MAX 

46 

52 

41 

43 

41 

51 

63 

57 

46 

38 

58 

64 

66 

74 

75 

76 

59 

S3 

68 

73 

73 

73 

72 

78 

72 

77 

55 

49 

71 

78 

77 

62.0 

MIN 

39 

33 

32 

27 

17 

29 

35 

46 

3S 

32 

32 

52 

47 

57 

47 

56 

29 

26 

42 

46 

SI 

44 

40 

49 

57 

44 

36 

33 

38 

47 

46 

40-1 

GREENVILLE  2  NNW 

MAX 

53 

55 

52 

45 

63 

65 

63 

60 

55 

65 

64 

70 

75 

83 

80 

65 

56 

75 

75 

83 

60 

78 

70 

65 

75 

79 

79 

85 

68.4 

MIN 

33 

30 

35 

26 

22 

25 

30 

45 

40 

35 

40 

S3 

30 

42 

4S 

45 

22 

35 

32 

45 

55 

41 

35 

41 

45 

45 

35 

33 

35 

44 

37.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


6 


DniLY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DRY   OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

A 

s 

6 

7 

B 

9 

ID 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2* 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BVEI 

LR  CRHNCE 

NBX 

52 

SO 

40 

40 

47 

62 

56 

58 

53 

55 

66 

69 

75 

75 

76 

66 

63 

56 

74 

75 

75 

75 

76 

74 

61 

78 

62 

72 

79 

76 

83 

66.0 

niN 

42 

35 

34 

28 

23 

26 

31 

46 

38 

35 

30 

55 

41 

57 

43 

45 

28 

28 

39 

41 

46 

46 

34 

43 

42 

43 

37 

29 

35 

41 

40 

38-1 

MBRSHdLlVlLLE 

NRX 

57 

56 

47 

50 

56 

S6 

55 

54 

49 

6 1 

75 

73 

79 

72 

69 

65 

70 

75 

75 

76 

80 

79 

77 

70 

66 

66 

77 

80 

63 

67.4 

niN 

43 

36 

35 

32 

29 

30 

29 

40 

29 

33 

24 

47 

31 

54 

53 

50 

32 

30 

26 

39 

54 

53 

40 

52 

40 

36 

40 

34 

39 

42 

46 

36.6 

NEHNPN 

nax 

52 

47 

44 

SI 

55 

66 

S7 

54 

44 

65 

70 

70 

76 

77 

78 

71 

54 

56 

75 

77 

75 

73 

60 

81 

60 

71 

49 

71 

80 

79 

64 

66.6 

niN 

39 

32 

32 

26 

17 

27 

36 

44 

36 

35 

30 

49 

45 

54 

44 

44 

25 

24 

36 

43 

46 

42 

36 

44 

S3 

42 

35 

33 

39 

46 

44 

36.2 

TPlBOTTON  I  NE 

HBX 

56 

55 

45 

47 

56 

67 

62 

58 

52 

58 

70 

73 

78 

84 

81 

71 

58 

62 

77 

77 

78 

77 

82 

62 

83 

69 

56 

75 

62 

60 

66 

66  .9 

NIN 

46 

32 

36 

27 

16 

25 

29 

46 

38 

38 

32 

52 

42 

55 

52 

46 

29 

26 

28 

46 

46 

35 

46 

50 

45 

43 

29 

35 

51 

41 

36.9 

IHOtinSTON  2  S 

HBX 

SB 

55 

45 

50 

57 

67 

62 

56 

49 

60 

69 

73 

79 

76 

62 

77 

58 

62 

77 

76 

76 

79 

64 

60 

62 

76 

62 

76 

85 

OS 

91 

70.0 

niN 

41 

35 

34 

29 

29 

24 

31 

46 

37 

36 

30 

52 

43 

54 

46 

50 

31 

27 

26 

36 

47 

46 

37 

45 

SO 

46 

36 

30 

36 

47 

41 

39.0 

MESI  POINT 

HBX 

SO 

54 

54 

45 

45 

55 

62 

60 

60 

44 

55 

66 

72 

73 

76 

76 

70 

57 

6 1 

75 

74 

75 

73 

79 

77 

78 

52 

S3 

72 

60 

61 

64.6 

.  ■ 

niN 

41 

37 

35 

30 

18 

22 

28 

33 

40 

3S 

33 

34 

43 

42 

42 

44 

29 

29 

36 

40 

44 

47 

35 

36 

47 

44 

36 

30 

36 

40 

42 

36.5 

CENTRBL 

05 

BlLEt 

nnx 

NIN 

BYRON  EXP  STBIION 

NBX 

52 

57 

50 

47 

46 

54 

66 

62 

60 

42 

60 

65 

75 

75 

74 

60 

71 

58 

56 

76 

75 

75 

75 

60 

79 

79 

66 

56 

64 

79 

78 

65.7 

NIN 

40 

36 

34 

29 

20 

25 

31 

41 

36 

35 

31 

40 

45 

41 

54 

SS 

31 

26 

34 

41 

51 

47 

41 

47 

57 

46 

38 

32 

39 

50 

44 

39.3 

COVINGTON 

NBX 

S6 

47 

43 

44 

54 

66 

60 

49 

39 

62 

66 

69 

78 

77 

76 

73 

54 

56 

76 

77 

77 

76 

81 

82 

79 

53 

53 

73 

81 

79 
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57 

60 

59 

42 

38 

45 

66 

54 

46.5 

MOMERVILLE  3  HSH 

MBX 

6  1 

63 

54 

52 

56 

68 

75 

72 

6 1 

57 

66 

74 

76 

74 

75 

7 1 

66 

59 

72 

76 

79 

78 

84 

82 

83 

8  1 

7  I 

68 

77 

80 

8 1 

71  .0 

MIN 

47 

38 

49 

37 

27 

30 

31 

58 

54 

41 

35 

46 

55 

SB 

56 

62 

37 

34 

32 

36 

52 

49 

48 

55 

59 

60 

39 

34 

38 

44 

43 

44.6 

LUMBER  CITY 

MAX 

68 

52 

47 

44 

56 

6B 

76 

65 

47 

53 

67 

75 

79 

65 

BO 

72 

58 

61 

74 

78 

79 

80 

85 

85 

83 

67.9 

riiN 

34 

43 

35 

24 

23 

32 

37 

45 

40 

36 

40 

43 

65 

55 

55 

39 

32 

32 

39 

46 

53 

46 

49 

59 

59 

42.0 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

59 

60 

60 

49 

55 

67 

74 

63 

64 

54 

69 

77 

74 

70 

75 

74 

58 

59 

7  I 

76 

79 

80 

83 

83 

82 

75 

66 

67 

78 

80 

84 

69.8 

MIN 

46 

38 

46 

33 

25 

29 

33 

55 

50 

37 

48 

54 

55 

56 

52 

37 

36 

34 

38 

SI 

54 

48 

50 

54 

54 

40 

35 

38 

48 

47 

44  .0 

NASHVILLE  5  5SE 

MBX 

57 

61 

61 

51 

55 

65 

72 

73 

62 

58 

69 

74 

75 

75 

76 

74 

70 

59 

72 

77 

77 

80 

84 

82 

82 

79 

69 

69 

81 

8 1 

86 

71  .2 

MIN 

45 

36 

46 

35 

24 

29 

35 

46 

50 

38 

37 

48 

57 

57 

53 

SO 

31 

34 

36 

37 

57 

50 

47 

57 

55 

57 

40 

35 

37 

44 

44 

43  .5 

QUITMAN  2  NH 

MAX 

61 

61 

67 

54 

56 

57 

77 

63 

62 

54 

68 

75 

78 

70 

75 

76 

68 

70 

72 

76 

79 

78 

84 

84 

83 

74 

60 

67 

78 

8  1 

70.3 

MIN 

42 

40 

36 

27 

30 

35 

36 

54 

40 

35 

42 

49 

58 

56 

59 

64 

38 

35 

39 

41 

52 

52 

52 

56 

57 

51 

35 

42 

49 

46 

44.9 

IIFTON   EXP  STATION 

MAX 

57 

59 

58 

54 

46 

54 

64 

71 

64 

53 

66 

73 

73 

65 

76 

69 

57 

58 

69 

74 

76 

77 

81 

81 

80 

72 

60 

68 

78 

79 

67.1 

MIN 

46 

42 

43 

34 

26 

28 

36 

45 

36 

38 

39 

40 

54 

55 

56 

3B 

36 

38 

36 

52 

53 

49 

54 

59 

58 

41 

36 

4  1 

48 

52 

43.6 

VBLDOSTA  3  E 

MAX 

62 

63 

6 1 

51 

58 

68 

77 

71 

69 

69 

75 

78 

77 

76 

71 

69 

62 

67 

76 

77 

79 

85 

82 

81 

73 

65 

68 

78 

81 

82 

71  .7 

■          ■  ■ 

MIN 

50 

38 

37 

24 

28 

34 

35 

33 

37 

53 

59 

59 

56 

63 

33 

31 

32 

35 

48 

44 

45 

48 

37 

32 

38 

42 

45 

41  .3 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FBB  BP 

MAX 

60 

57 

54 

47 

56 

67 

73 

64 

60 

51 

67 

73 

78 

69 

77 

73 

57 

60 

72 

77 

77 

78 

81 

81 

83 

75 

63 

69 

77 

79 

83 

69.0 

MIN 

45 

39 

43 

30 

26 

32 

34 

55 

45 

41 

36 

48 

53 

59 

59 

3 

40 

35 

34 

39 

54 

55 

47 

55 

62 

SB 

40 

34 

40 

53 

42 

44.5 

BRUNSWICK 

MAX 

58 

62 

61 

67 

64 

62 

54 

51 

67 

77 

70 

80 

79 

78 

59 

SB 

70 

74 

BO 

79 

78 

79 

79 

80 

64 

67 

66 

74 

69.2 

MIN 

49 

44 

44 

30 

41 

48 

44 

39 

42 

52 

57 

60 

63 

40 

38 

38 

44 

51 

54 

51 

54 

61 

61 

44 

39 

46 

52 

48 

47.6 

BRUNSHICK  FAB  BP 

MAX 

62 

55 

65 

46 

47 

6 1 

66 

6 1 

54 

50 

59 

75 

64 

66 

75 

77 

59 

52 

65 

67 

76 

75 

70 

75 

76 

75 

64 

62 

69 

69 

74 

64  .9 

MIN 

47 

46 

46 

36 

31 

33 

43 

45 

48 

46 

42 

SO 

57 

SB 

61 

50 

4  1 

39 

37 

44 

57 

56 

53 

56 

62 

62 

46 

43 

46 

52 

46 

47.7 

FLEMING 

MAX 

65 

80 

72 

67 

58 

73 

77 

78 

BO 

78 

80 

78 

78 

70 

68 

75 

78 

80 

MIN 

58 

60 

39 

32 

30 

40 

49 

5  1 

47 

SO 

57 

63 

42 

35 

39 

42 

39 

FOLKSTON  9  SH 

MBX 

66 

65 

66 

62 

60 

57 

8 1 

58 

59 

69 

75 

77 

82 

83 

79 

76 

66 

72 

78 

78 

78 

85 

84 

86 

82 

69 

71 

79 

81 

83 

73.6 

MIN 

49 

34 

48 

39 

28 

29 

33 

42 

35 

43 

48 

62 

6  1 

64 

34 

37 

32 

47 

52 

SB 

57 

39 

35 

40 

46 

44 

43.7 

FORT  STEWART 

MBX 

60 

57 

58 

49 

55 

69 

75 

68 

63 

51 

70 

75 

76 

71 

82 

77 

63 

60 

74 

78 

78 

82 

82 

81 

79 

79 

73 

71 

BO 

BO 

33 

70.9 

MIN 

41 

40 

44 

37 

27 

29 

36 

53 

44 

42 

37 

47 

SO 

57 

58 

52 

39 

34 

33 

40 

50 

S3 

50 

53 

59 

60 

4  1 

36 

4  1 

51 

44 

44  .5 

GLENNVILLE 

MAX 

60 

52 

50 

46 

56 

67 

75 

64 

61 

52 

68 

73 

70 

68 

82 

76 

70 

66 

73 

79 

79 

79 

83 

82 

81 

77 

70 

70 

81 

80 

82 

70.  1 

MIN 

45 

41 

44 

35 

25 

30 

36 

53 

43 

40 

37 

48 

49 

58 

57 

59 

32 

34 

34 

52 

52 

55 

49 

S3 

60 

SO 

35 

4  1 

5  1 

53 

44 

45.0 

JESUP  4  NE 

MAX 

60 

59 

54 

52 

54 

56 

74 

69 

62 

53 

63 

72 

76 

74 

60 

80 

70 

60 

72 

73 

78 

82 

B2 

80 

82 

74 

76 

70 

79 

80 

82 

70.6 

MIN 

52 

36 

40 

38 

30 

32 

44 

58 

44 

44 

38 

48 

54 

62 

60 

62 

40 

36 

34 

44 

50 

SB 

52 

60 

64 

60 

40 

40 

44 

56 

46 

47.3 

JESUP  8  S 

MBX 

60 

60 

59 

48 

56 

67 

75 

69 

61 

49 

66 

74 

78 

76 

78 

78 

66 

59 

72 

78 

78 

80 

82 

82 

82 

77 

67 

69 

78 

82 

70.3 

MIN 

48 

37 

46 

34 

27 

28 

35 

51 

4B 

40 

35 

43 

52 

59 

58 

60 

34 

31 

30 

37 

50 

48 

46 

52 

58 

68 

3B 

36 

37 

4  1 

43  .2 

NAHUNTA 

MBX 

60 

60 

63 

55 

55 

68 

75 

69 

66 

54 

60 

72 

70 

75 

75 

75 

70 

59 

72 

76 

79 

81 

B2 

82 

83 

78 

77 

71 

77 

BO 

B2 

71  .0 

MIN 

40 

38 

47 

37 

28 

29 

35 

55 

50 

42 

42 

45 

50 

50 

57 

65 

39 

33 

30 

36 

50 

50 

47 

52 

62 

58 

39 

35 

49 

4  1 

4  1 

44  .3 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

61 

61 

60 

53 

53 

58 

68 

64 

58 

45 

57 

75 

70 

74 

70 

77 

73 

69 

69 

69 

67 

73 

74 

66 

53 

74 

66 

63 

69 

70 

72 

65.8 

MIN 

50 

44 

47 

40 

30 

33 

40 

54 

45 

44 

41 

46 

SO 

53 

54 

56 

37 

36 

37 

51 

SO 

52 

54 

50 

57 

54 

40 

41 

42 

45 

50 

45.9 

SAVANNAH   HSO  AP 

MAX 

57 

50 

56 

44 

52 

66 

72 

63 

49 

49 

66 

73 

73 

68 

80 

70 

59 

56 

72 

77 

78 

80 

80 

80 

78 

79 

62 

67 

78 

78 

78 

67.4 

MIN 

40 

37 

44 

31 

27 

29 

37 

49 

43 

42 

39 

49 

52 

58 

60 

49 

39 

36 

37 

48 

56 

55 

S3 

53 

61 

56 

42 

38 

41 

52 

45 

45.1 

SURRENCr  2  MNW 

MAX 

60 

58 

50 

45 

55 

67 

72 

68 

62 

50 

65 

73 

77 

74 

77 

76 

70 

57 

65 

76 

78 

79 

82 

82 

82 

77 

70 

69 

79 

BO 

81 

69.6 

MIN 

47 

38 

43 

33 

23 

30 

33 

50 

45 

39 

35 

46 

47 

59 

53 

53 

36 

28 

29 

38 

SI 

49 

45 

55 

56 

59 

36 

33 

37 

46 

40 

42 . 3 

WArCROSS  4  NC 

MAX 

67 

62 

61 

61 

45 

58 

69 

76 

62 

54 

52 

69 

75 

79 

75 

78 

71 

59 

60 

74 

78 

81 

82 

84 

84 

85 

79 

64 

71 

79 

81 

70.2 

MIN 

44 

40 

40 

37 

24 

24 

29 

36 

51 

45 

35 

35 

42 

55 

SB 

58 

38 

35 

32 

32 

47 

51 

4B 

48 

55 

59 

38 

33 

33 

47 

42 

41  .6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


OniLY  SOIL  TEMPERRTURES 

CCORCIB 

nnRCH  1978 


r 

onr 

OF  nONTH 

o 

SIO' ION 

a. 
a 

c 

1 

? 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1 1 

1? 

1 3 

14 

IS 

16 

n 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2» 

29 

30 

31 

a 

£ 

B'RON  EXP  StSTION 

1  IN  1 

2 

MBX 

SI 

60 

51 

49 

55 

59 

71 

55 

58 

47 

59 

65 

72 

75 
53 

72 
59 

81 

59 

75 
46 

68 

68 

75 

78 

75 

7T 

8C 

76 

81 

74 

66 

75 

80 

81 

68.2 

1 

nnx 

MIN 

50 
46 

56 
45 

49 
43 

47 

39 

51 
36 

54 

36 

60 
38 

51 
42 

56 
46 

46 
43 

55 
42 

60 
42 

65 
51 

69 
51 

57 
58 

74 

56 

70 
45 

54 
44 

63 
44 

68 
46 

71 
50 

75 
55 

71 
53 

73 
53 

73 
56 

76 
59 

69 

52 

64 
48 

69 
48 

73 
SI 

75 
56 

63.4 
47.6 

niN 

49 

47 

46 

43 

41 

41 

43 

45 

49 

46 

46 

46 

53 

63 
54 

63 
59 

68 
58 

66 
53 

SO 

to 

s? 

55 

s; 

51 

se 

55 

tl 

51 

53 

53 

s; 

5f 

s?.s 

CniHOUN  EXP  STRTION 

1  INI 

4 

MAX 

niN 

4S 
44 

47 
42 

42 
41 

42 

36 

46 

37 

49 

38 

51 
39 

46 
42 

46 

46 

46 
46 

51 
42 

57 
43 

59 
49 

59 
49 

69 
54 

68 
53 

56 
46 

52 
43 

60 
45 

63 
45 

62 
48 

62 

so 

67 
SO 

69 
50 

65 
52 

64 
54 

54 
48 

50 
45 

65 
46 

61 
48 

70 
50 

S6.2 
4S.9 

EXPERIMENI 

1  IN  1 

2 

nnx 

46 

54 

43 

44 

SI 

57 

61 

47 

46 

41 

56 

63 

63 

69 
46 

71 
50 

74 

50 

66 
40 

59 

68 

72 

75 

7E 

7E 

8C 

7: 

81 

6: 

62 

76 

7! 

8C 

63.7 

4 

nnx 
niN 

47 
45 

53 
43 

44 

41 

45 

38 

51 
37 

56 
37 

59 
40 

49 
45 

49 
42 

42 
41 

55 
41 

60 
41 

60 
49 

66 
49 

69 
53 

72 
52 

65 
45 

S9 
43 

65 
47 

69 
52 

72 
SI 

72 
S3 

73 
SI 

77 
SI 

70 
56 

78 
58 

65 
50 

61 
47 

73 
47 

7S 
52 

77 
56 

62.2 
46.9 

fllN 

48 

46 

44 

42 

41 

41 

43 

47 

46 

44 

45 

44 

50 

59 
51 

63 
56 

65 
56 

61 

51 

48 

48 

54 

55 

56 

57 

S6 

5S 

6C 

se 

53 

52 

56 

5! 

lo.s 

MflWKINSVILLE 

niN 

50 

48 

38 

38 

38 

40 

39 

42 

47 

46 

43 

42 

52 

76 
52 

70 
60 

78 
59 

71 
41 

45 

45 

52 

S3 

53 

55 

- 

S3 

56 

S3 

51 

S4 

SI 

4B.4 

HOMERVILLE  3  wsw 

niN 

50 

48 

47 

49 

47 

45 

44 

50 

57 

51 

47 

47 

55 

66 
58 

61 
58 

70 
58 

65 
54 

49 

48 

50 

50 

se 

57 

57 

61 

52 

54 

51 

51 

52 

55 

11.3 

JE5UP  4  NE 

rtiN 

60 
54 

59 
47 

49 

44 

58 
39 

42 

65 
46 

57 

54 

SO 

49 

44 

57 

75 
60 

77 
61 

76 
66 

70 
47 

48 

SO 

53 

54 

62 

62 

65 

66 

65 

se 

56 

se 

62 

63 

54. S 

MIOVILLE  EXP.  SIBIION 

1  IN  1 

4 

HRX 
niN 

54 
48 

56 
41 

50 
45 

54 

39 

57 
40 

58 
44 

55 
48 

54 
45 

63 
42 

69 
47 

67 
59 

74 

52 

67 
46 

70 
45 

76 
52 

73 
59 

78 
59 

79 
57 

77 
S3 

67 
50 

74 

SI 

80 
S6 

79 
S8 

66.6 
49.4 

PLPINS  SM  Cfl  EXP  sm 

1  IN  ) 

4 

nnx 

MIN 

53 
48 

58 
49 

55 
46 

50 
43 

50 
40 

55 
38 

61 
42 

54 
46 

58 
52 

52 
47 

53 
44 

62 
46 

64 
54 

71 
52 

69 
59 

74 

59 

65 
50 

63 
47 

66 
46 

70 
50 

72 
S3 

74 
S4 

7S 
S8 

77 
56 

77 
60 

80 
62 

76 
58 

70 
55 

73 
52 

77 

se 

60 
60 

6S.6 
51  .0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STOTION  INOEX 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


GEORCin 

NBRCH  1976 


STRT ION 


OOY   OF  MONTH 


8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23  24   25   26   27   28   29   30  31 


NORTHWEST  01 
RLLBTOONB  OOn  2 

CHLHOUN  EXP  SlflTlON 

NORTH  CENTRAL  02 
U  OF   on  PLT   SCIENCE  FH 


SOUTH  CENTRBL  09 
TIFION  EXP  STATION 


SOUTHEAST 
SAVANNAH  HSO  BP 


II  I 


lltl  < 

ml  I 


EVAP 
HI  NO 

EVAP 

HBX 

niN 


NINO 
HBX 

niN 


HINC 
fIBX 

niN 


HINC 
nAX 

niN 


23  .00  .02 


.29 
113 


•  22 
176 


.13 
165 
60 
38 


2.76B 
1645 


.16 
64 


.  1  1 
71 


4  .358 
1863 
71  .4 


1 .858 
2345 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 
1  0 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  «orci« 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHHESI  01 
CBRTERSVILLE 

CEDRRTOHN 

OflurON 

ROUE  HSO  BP 

NORIM  CENtRBL  02 
RTHENS  HSO  BP 

BTLBNTB  HSO  BP 

BLBIRSVRLE  EXP  STB 
□BHLONECB 
HELEN  1  ESE 
JBSPER  1  NNH 

NORThEBSI  03 
CLBrlON  1  SSH 

tOCCOB 

hesi  central  0< 
columbus  hso  bp 

CENTRRl  05 
HBCON  HSO  BP 

SNOHf BLL 
SN  ON  GND 

SNOHF BLL 
SN  ON  CNO 

SNOHf BLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 
HIR  EOUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 
HTR  EOUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 
HTR  EQUIV 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 
HTR  EQUIV 

T 
I 

I 

T 
T 

1  .5 

T 
T 

1  .0 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

I 
I 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  5TBTI0N  INDEX 


1  1 


STATION  INDEX 


GEORCIO 

MRRCH  1978 


STflTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

iU 
C3 

a 
z 

a. 
en 
a 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRTION 
TIME  RNO 
TRBLES 

PRECIP. 

> 

SPECIfiL 
ISEE  NOTES  1 

OBSERVER 

ABBEVILLE 

0010 

08 

W  I  LCOX 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

8R 

C 

MRS  MARY  E  CAMPBELL 

flDfilRSVILLE 

004  1 

01 

BRRTOW 

I  2 

34 

22 

84 

56 

700 

7R 

c 

JRCK  W  BIRO 

flILEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

1  0 

32 

1  1 

82 

34 

240 

5P 

5P 

5P 

H 

HAYWOOD  E  BOYD 

OLBHNY  3  SE 

0140 

07 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7R 

7fl 

H 

TOMMIE  BRANTLEY 

RLLRTOONfl  DflM  2 

0181 

01 

BRRTOW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

8R 

8A 

8fi 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

flLMfl  FFIfl  flP 

0211 

09 

BACON 

13 

3  1 

32 

82 

3  I 

1  98 

MID 

M  I  D 

H 

FAA 

RLPHflRETTR  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7R 

7A 

H 

SCOTT  C  CHRMBLEE 

RLPHORETTfi  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

1  10 

c 

TEDDY  R  WALKER  SR 

RMERICUS  2  E 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

04 

84 

12 

450 

7R 

7A 

H 

MRS  DRWN  E  MYERS 

RMERICUS  EXP  STR  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

450 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RPPLING  2  NW 

031  1 

06 

COLUMB I  A 

1  4 

33 

34 

82 

20 

370 

8R 

8R 

H 

LESTER  D  MORRIS 

RSHBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

1  6 

31 

43 

83 

37 

435 

8R 

BR 

H 

BILLY   J  WILLI AMS 

RTHENS  WSO  flP 

0435 

02 

CLARKE 

I  0 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ATKINSON  2  E 

044  1 

09 

BRANTLEY 

1  3 

31 

14 

81 

49 

70 

7R 

MRS  LATRELLE  A  GURLEY 

RTLRNTR  BOLTON 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7fi 

CHARLIE  H  KEELING 

RTLRNTR  WSO  flP 

R 

04  51 

02 

FULTON 

6 

3  3 

39 

84 

26 

1010 

MID 

M  I  D 

Q 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RUGUSTfl  WSO  RP 

R 

0495 

06 

R I CHMOND 

1  4 

33 

22 

81 

58 

1  48 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

BRINBRIOGE    INT  PRPER 

C 

0586 

07 

DECATUR 

6 

30 

48 

84 

39 

190 

4P 

4P 

c 

INTERNATIONAL  PAPER  CO 

BRLL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1  100 

7R 

MRS  ESTELLE  GROGRN 

BERVERDALE   1  E 

0746 

01 

MURRAY 

1  2 

34 

56 

84 

50 

740 

8R 

J  MILBURN  WHERT 

BELLVILLE 

0787 

09 

EVANS 

I  1 

32 

09 

81 

58 

185 

c 

MRS  GRRCE  F  HERRN 

BLfllRSVILLE  EXP  STR 

0969 

02 

UN  I  ON 

7 

34 

51 

83 

55 

1917 

8fl 

8A 

H 

GEORGIR  MTN  EXP  STN 

BLRKELY 

0979 

07 

EARLY 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7A 

7R 

H 

LOWERY  S  STONE 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

F ANN  I  N 

7 

34 

52 

84 

19 

1760 

7P 

7P 

H 

P  B  CARRUTH 

BOWMRN 

1  1  32 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

12 

83 

02 

785 

7R 

GARNETT  H  BARTON 

BROOKLET   1  W 

1266 

06 

BULLOCH 

1  1 

32 

2  3 

8 1 

4  1 

1  on 

1  3  u 

6P 

D  r 

H 

WILLIAM  C  CROMLEY  JR 

BRUNSW  I  CK 

1340 

09 

GLYNN 

2 

31 

10 

81 

30 

13 

8A 

8fl 

c 

H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AP 

1345 

09 

GL  YNN 

2 

31 

09 

81 

23 

14 

MID 

MID 

H 

FAR 

BURTON  DAM 

14  13 

03 

RABUN 

1  4 

34 

47 

83 

33 

1  770 

c 

GEORGIR  POWER  COMPRNY 

BUTLER 

1425 

04 

TAYLOR 

6 

32 

33 

84 

14 

625 

7R 

THOMRS  F  MATHEWS 

BYRON  EXP  STATION 

1448 

05 

PEACH 

9 

32 

40 

83 

44 

490 

8A 

8R 

8A 

SE  FRUIT  4  TREE  NUT  LRB 

CRLHOUN  EXP  STATION 

1474 

01 

GORDON 

1  2 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

BP 

6P 

CG 

NW  GR  EXP  STATION 

CRMILLA 

1500 

07 

M  I  TCHELL 

6 

31 

1  4 

84 

I  3 

175 

6P 

7R 

H 

CHARLES  L  KELLEY 

CANTON 

1  585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

14 

84 

30 

870 

8A 

c 

JOHN  T  HOLBROOK 

CRRNESVILLE  3  N 

1519 

03 

FRRNKL IN 

14 

34 

26 

83 

1  4 

910 

7R 

c 

MRS  JANICE  E  VOYLES 

CRRROLLTON 

I  640 

04 

CRRROLL 

17 

^  R 
J  u 

CjO 

n  Q 

u  o 

Q  Q  Q 

y  y  o 

6P 

o  r 

c 

H 

CITY  OF  CARROLLTON 

CARTERS  2  SW 

1657 

01 

MURRRY 

1  2 

34 

35 

84 

43 

710 

8A 

RUFUS  P  DONALDSON 

CRRTERSV ILLE 

1665 

01 

BARTOW 

I  2 

34 

ID 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

01 

BARTOW 

5 

34 

09 

84 

51 

700 

7R 

GRRNVlL  P  TATUM 

CAVE  SPRINGS  4  SSW 

1715 

01 

POLK 

4 

34 

03 

85 

21 

800 

c 

MRS  GRADY  DEMPSEY 

CEDRRTOWN 

1732 

01 

POLK 

4 

34 

01 

85 

1  5 

785 

6P 

8R 

H 

RRLPH  H  RYERS 

CHRTSWORTH 

1856 

01 

MURRAY 

1  2 

34 

46 

84 

47 

755 

7R 

c 

MRS  LOIS  J  COLE 

CHICKRMRUGR  PRRK 

1906 

01 

WALKER 

I  8 

34 

55 

85 

17 

750 

7fl 

TVR-566 

CISCO  7  ENE 

1944 

01 

MURRAY 

1  2 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

CHARLIE  L  SILVER 

CLRYTON   1  SSW 

1982 

03 

RABUN 

1  4 

34 

52 

83 

24 

1880 

5P 

5P 

H 

CARROLL  LEE 

CLERMONT  3  WSW 

1  998 

02 

HALL 

3 

J  ** 

9  1 

A  Q 

\  AC 
i  J  4  D 

c 

MRS  FANNIE  M  O'KELLEY 

CLEVELRND 

2006 

02 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

46 

1570 

BR 

MISS  MARY  LOU  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

10 

84 

46 

153 

8A 

BR 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS  WSO  HP 

R 

2166 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

31 

84 

56 

385 

MID 

MID 

c 

HJ 

WSO  COLUMBUS 

COMMERCE  4  NNW 

2180 

02 

JACKSON 

1  0 

34 

15 

83 

29 

750 

7A 

7R 

H 

CITY  OF  COMMERCE  WTR  PL 

COOL IDGE 

2238 

07 

THOMAS 

8 

31 

01 

83 

52 

250 

c 

C  W  ELLINGTON  JR 

CORDELE 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CO  POWER  COMM 

CORNEL IR 

2283 

03 

HABERSHAM 

1  4 

34 

31 

83 

32 

1470 

6P 

7fi 

H 

MRS  BOBBIE  C  FOSTER 

COVINGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

BR 

H 

JACK   L  CHAPMAN 

GUMMING 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

12 

84 

08 

1320 

BR 

MILES  M  WOLFE 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

8R 

MRS  RZLEE  B  ORVIS 

LU 1 nDtK 1 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

DRHLONEGR 

2475 

02 

LUMPK I N 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

7A 

7A 

H 

MRS  JOE  W  WOODWRRD 

ORHLONEGA  3  NNW 

2479 

02 

LUMPK I N 

12 

34 

35 

84 

00 

1  390 

JRMES  E  FORTNER 

DALLAS  7  NE 

2485 

01 

PAULD I NG 

5 

33 

59 

84 

45 

1  100 

7R 

7R 

H 

L  DOUGLRS  GRIFFITH 

DRLTON 

2493 

01 

WH I TF I  ELD 

1  2 

34 

46 

84 

57 

720 

8R 

8A 

H 

MRS  RNNR  G  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

05 

TW I GGS 

I  0 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

EARL    T  SMITH 

DRWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7A 

GEORGE  H  CHARTIER 

DRWSONVILLE 

2578 

02 

DRWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1  370 

7A 

MRS   THELMA  F  COX 

DOCTORTOHN   I  WSW 

2716 

09 

WRYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7fl 

R  C  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

31 

42 

83 

53 

256 

ROY  A  HILL 

DONRLSONVILLE   1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

135 

BA 

ROBERT  P  ARMSTRONG 

DOUGLAS 

2783 

08 

COFFEE 

13 

31 

31 

82 

50 

225 

7R 

7A 

H 

JOHNNY   S  PHILLIPS 

DOUGLRSV I LLE 

2791 

04 

DOUGLRS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8R 

LEONA  B  THOMPSON 
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DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

1 1 

32 

35 

81 

43 

103 

8A 

WARREN  W  WYANT 

DUBL IN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

215 

8A 

8R 

H 

WILIFORD  P  NRLLEY 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

10 

32 

33 

82 

54 

204 

c 

CITY  OF  DUBLIN 

EflSTMON   1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

12 

400 

8A 

BR 

H 

GA  FORESTRY  COMM 

ED  I  SON 

3028 

07 

CALHOUN 

g 

31 

34 

84 

44 

305 

c 

JESSE  L  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

08 

82 

52 

54  0 

5P 

7R 

A  0  MC  CLRIN 

ELL  IJFIY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

4  1 

84 

29 

1300 

7R 

ALFORD  C  DOVER 

EMBRY 

3147 

01 

PAULDING 

17 

33 

52 

84 

59 

1200 

BR 

MISS  JANET  E  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

15 

84 

17 

925 

8A 

BR 

8A 

GH 

UNIV  OF  GA  EXP  STATION 

Ffl I RMOUNT 

3295 

01 

GORDON 

12 

34 

26 

84 

42 

740 

8R 

MRS  ONEOA  F  VINCENT 

FORGO 

3312 

08 

CL INCH 

16 

30 

4  1 

82 

34 

115 

C 

ST  REGIS  PAPER  CO 

F I TZGERRLD 

3386 

08 

BEN  HILL 

16 

31 

43 

83 

15 

371 

5P 

5P 

H 

CITY  FIRE  OEPT 

FLEMING 

3409 

09 

L IBERTY 

2 

31 

53 

81 

25 

20 

4P 

4P 

C  H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FOLKSTON  3  SW 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82 

02 

30 

8A 

c 

LOTT  W  TURNER 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARL  T  ON 

1  5 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH  6  NNW 

J  D  U  D 

U  J 

MONROE 

9 

J  J 

u  / 

83 

59 

D  uu 

or 

6P 

CITY   OF  FORSYTH 

FORT  GPIINES 

3516 

07 

CLAY 

3 

31 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

H 

MRS   MAYME   R  HAYES 

FORT  STEWRRT 

3538 

09 

L  IBERTY 

1  1 

31 

52 

81 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FRRNKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT  L  WILSON 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

51 

1  170 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  A  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASCOCK 

1  1 

33 

1  4 

82 

36 

540 

7A 

MRS  SUSAN  G  BRADDY 

GLENNVILLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

31 

56 

81 

55 

170 

6P 

6P 

H 

DON  P  COBB 

GODFREY   3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33 

28 

83 

27 

570 

7R 

ROBERT  H  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON   4  W 

4033 

04 

HRRR  I  S 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7A 

c 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

**  U  /  U 

U  *t 

COWETA 

6 

J  J 

1  A 

84 

34 

r 
L 

MRS  RUTH  T  GABLE 

HARTWELL 

4133 

03 

HART 

14 

34 

21 

82 

55 

590 

5P 

5P 

H 

RALPH  0  SCOTT 

HAWKINSVILLE 

4170 

05 

PULASKI 

9 

32 

17 

83 

28 

245 

8A 

8A 

GH 

MRS  CLIFFORD  MC  LENOON 

HAHLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

31 

52 

82 

36 

250 

C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

HELEN   1  ESE 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

6P 

6P 

H 

COMER  L  VRNDIVER 

HOMERVILLE  3  WSW 

4429 

08 

CL  INCH 

16 

31 

02 

82 

48 

187 

6P 

6P 

GH 

UNION  BAG-CAMP  CORP 

IRWINTON   4  WNW 

4594 

05 

WILKINSON 

10 

32 

50 

83 

14 

515 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

JACKSON  DAM 

4523 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

51 

430 

C 

GEORGIA  POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1465 

5P 

8R 

H 

HOWARD  L  DILBECK 

JASPER 

4651 

02 

P  I  CKFNS 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

c 

AMICRLOLR  EL  MSHP  CORP 

JESUP 

467  1 

09 

WAYNE 

1 

3 1 

3  1 

81 

53 

t  Uu 

r 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  4  NE 

4674 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

100 

6P 

6A 

G 

RAYONIER  INC 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

31 

29 

81 

53 

100 

5P 

5P 

H 

BRUNS  PULP  4  PAPER  CO 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84 

15 

1310 

c 

MRS  LRVERNE  C  KINCAID 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

31 

84 

21 

930 

8A 

CICERO  W  SWINT 

JULIETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7fi 

MRS  DOROTHY   I  MERCER 

KENSINGTON 

4802 

01 

WALKER 

18 

34 

47 

85 

22 

850 

7A 

TVA-722 

K INGSTON 

4854 

01 

BARTOW 

5 

34 

1  4 

84 

56 

730 

7A 

MRS  ELIZABETH  0  BROWN 

LA  FAYETTE 

494  1 

01 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

17 

820 

8A 

8A 

C  H 

CHARLES  M  LOWRY 

1  R   GRAN OF 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

0 1 

715 

5P 

7A 

C  H 

RAY   J  RELIHAN 

LEXINGTON   1  NW 

5155 

0  3 

OGLETHORPE 

14 

33 

53 

83 

08 

760 

8A 

c 

JOSEPH  A  CAREY 

L INCOLNTON 

5204 

03 

L INCOLN 

14 

33 

47 

82 

28 

510 

8A 

JAMES  C  BLACKWELL 

LOUISVILLE   3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

C  H 

GLASCOCK-JEFF  UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5385 

08 

TELFAIR 

9 

31 

55 

82 

4  1 

120 

7fl 

7A 

H 

MRS  NETTIE  S  WHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

C  H 

PERRY  T  USHER 

MACON  WSO  AP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MARSHALLVILLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

56 

186 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

MAYSVILLE 

5633 

02 

JACKSON 

ID 

34 

15 

83 

34 

920 

7A 

MRS  FLORENCE   Y  SAILERS 

METTER 

581  1 

06 

CANDLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

M I  nv  1 1 1  F 

1  I  1  U  V  1  L  L  L. 

5858 

06 

J  1 

32 

49 

82 

1  4 

175 

7A 

PH  I  i   I  P    T    r.QMRRF  1  1 

MIOVILLE  EXP  STA 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GA  BRANCH  EXP  STN 

MILLEDCEVILLE 

5874 

05 

BALDW I N 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

7A 

7R 

H 

MRS  WILLETTE  B  HORNE 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENKINS 

1  1 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KERMIT  J  CHRNCE 

MILLHAVEN-WRDE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

55 

81 

30 

100 

8A 

MILTON  R  REDDICK 

MONROE 

5971 

02 

WAL  TON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7A 

CITY  FIRE  OEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8A 

GEORGE  FOWLER 

MONT  ICELLO 

5988 

05 

JRSPER 

9 

33 

18 

83 

41 

655 

7A 

7A 

H 

POSTMASTER 

MORGAN   1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN  PUB  WORKS  CAMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7A 

CLARENCE  W  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQUI TT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT   VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7A 

GARLAND  L  CILLIS 

NHHUNTA 

6219 

09 

BRANTLEY 

1  3 

31 

1  1 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

31 

08 

83 

13 

238 

5P 

5P 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

I  4 

32 

37 

81 

28 

145 

6P 

6P 

H 

MRS  MRRY  A  POLK 
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DIVISION 
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LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  RND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

EVfiP. 
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OBSERVER 

NEWNRN 

6335 

04 

COWETR 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7A 

H 

JAMES  0  HARDIN  JR 

NORCROSS  3  NW 

6407 

02 

GWINNETT 

3 

33 

58 

84 

16 

940 

7R 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 

PRTTERSON 

6838 

09 

PIERCE 

1  3 

31 

23 

82 

08 

105 

8R 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

PEARSON 

6879 

08 

RTKINSON 

1  3 

31 

18 

82 

51 

205 

C 

COUNTY  RGENTS  OFFICE 

Pi  aims  sui  no  fyp  sto 

7087 

07 

^1  IM  T  F  R 

32 

03 

84 

22 

500 

8A 

8fl 

GH 

SW   GR   RRRNTH   FXP  STR 

PRESTON 

/ c\j  I 

u  / 

WEBSTER 

6 

■3 

0  £ 

n  A 
U 

DC 

4  U  0 

/  H 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

OUITMfiN  2  NW 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30 

48 

83 

35 

185 

8A 

8R 

H 

WILL  IRn  0  LEY 

RESFlCfi 

7430 

01 

GORDON 

12 

34 

34 

84 

57 

650 

8R 

JOSEPH  W  HOLLAND 

RINGGOLD 

7489 

01 

CATOOSA 

18 

34 

55 

85 

07 

820 

8R 

TVR-721 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

4 

34 

15 

85 

09 

620 

6P 

8R 

H 

JOHN  W  MADOOX  JR 

ROME  8  SW 

7605 

01 

FLOYD 

4 

34 

10 

85 

16 

700 

C 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  RP  R 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34 

21 

85 

10 

637 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SflNDERSVILLE 

7777 

05 

WASH  I NGTON 

1  1 

32 

58 

82 

49 

435 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WSNT 

SflPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTOSH 

2 

31 

24 

81 

17 

10 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  GA  MARINE  INST 

SPVPNlNfiH    UiSn    PP  R 

7847 

09 

r  HP  T  HPM 

1  4 

32 

08 

81 

12 

46 

7A 

7A 

MID 

c 

HJ 

MRTI     UIFQTHFR  SFRUIfF 

SILOflM 

8064 

05 

GREENE 

10 

33 

32 

8  3 

06 

690 

6P 

7  A 

H 

MRS  MRBLE  C  CRUMPTON 

SPflRTfl  3  NW 

8223 

05 

HRNCOCK 

1 1 

33 

1  9 

83 

01 

530 

8R 

c 

HOWRRO  R  GRRRETT 

ST  ILLMORE 

8351 

06 

EMANUEL 

1 

32 

26 

82 

I  3 

260 

7R 

JESSE  W  RRUTON 

SUMMERVILLE    1  SSW 

8436 

01 

CHATTOOGA 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7A 

EVRN  D  BOWMRN 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

09 

RPPL ING 

I 

31 

44 

82 

I  4 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BRG  CAMP  PAPER 

SWfllNSBORO 

8496 

06 

EMRNUEL 

1  1 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

FRNN  IN 

7 

34 

58 

84 

13 

1795 

c 

MRS   INEZ  HAMPTON 

SYLVfiNIfi 

8517 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

45 

81 

39 

254 

c 

LLOYD  H  BAZEMORE 

TflLBOTTON   1  NE 

8535 

04 

TRLBOT 

6 

32 

42 

84 

32 

710 

8A 

8A 

H 

LAWRENCE  R  MINOR  SR 

TPYI  nR*^\/Tl  1  F 

8600 

01 

RPR  T  nw 

o 

34 

05 

84 

59 

710 

7R 

inunno   r  luudiino 

THE  ROCK 

UPSON 

6 

32 

58 

84 

1  4 

800 

c 

CECIL  HARRIS 

THOMRSTON  2  S 

8661 

04 

UPSON 

6 

32 

52 

84 

19 

665 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WSFT 

THOMflSVILLE  4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30 

48 

83 

54 

210 

5P 

5P 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

TIFTON  EXP  STRTION 

8703 

08 

TIFT 

16 

31 

29 

83 

32 

371 

8A 

8A 

8A 

GH 

GA  COASTAL  PLAIN  EX  STN 

TOCCOfi 

8740 

03 

STEPHENS 

14 

34 

35 

83 

19 

1019 

6P 

7R 

H 

HENRY  0  MC  DONALD 

TRRY  MOUNTRIN 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34 

48 

83 

42 

3900 

c 

TVA- 1 54 

U  OF  GR  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  GA  COL  OF  AGR I 

VRLOOSTR  3  E 

8972 

08 

LOWNDES 

16 

30 

51 

83 

14 

250 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WJEM 

VRLDOSTR   4  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

16 

30 

52 

83 

20 

265 

c 

RADIO  STRTION  WGAF 

wrleskr 

9077 

02 

PHFRnKFF 

34 

19 

84 

33 

I  1  10 

7R 

uuTLt   cj  oniin 

WflRRENTON 

9141 

06 

WRRREN 

1  1 

33 

25 

82 

40 

510 

7fl 

7R 

H 

HENRY  C  WHEELER  JR 

WASHINGTON 

9157 

03 

WILKES 

14 

33 

44 

82 

44 

630 

7R 

7R 

H 

WILLIAM   T  THORNTON 

WATKINSVILLE  ARS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

26 

750 

c 

AGRI  RESEARCH  SERVICE 

WRYCROSS  4  NE 

9186 

09 

PIERCE 

13 

31 

15 

82 

19 

145 

7A 

7A 

H 

ERN2ST  L  SWERT 

WRYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

14 

33 

07 

81 

59 

270 

6A 

6R 

H 

MISS  DORIS  E  LEWIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32 

52 

85 

1  I 

575 

8A 

8R 

1 

CRM  B  LANIER  JR 

WINDER   1  SSE 

9466 

02 

BARROW 

10 

33 

59 

83 

43 

960 

5P 

7R 

H 

CECIL  H  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

04 

MERIWETHER 

6 

32 

59 

84 

35 

800 

8fl 

ALLEN  C  LONGINO 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

07 

84 

31 

1055 

8A 

WILLIAM  G  BOOTH 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  Informatton  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle    N  C 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State.  ' 

PIHENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  °P,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Dally  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  In  the  Evaporation  and  Wind  table 
Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

i  nchus  above  the  pan . 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground      Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  la  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  ' 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  19^1-1970, 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  ;  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  mln 

temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Hawkinsvllle  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tha-mo- 

meters  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

HidvlXle  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast,     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph.  Model  1100.     8-lnch  depth  -  Frlez  air  and  dis- 
tance thermograph ,  Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE)  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index.  ' 


No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^  Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 


D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 


H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometorB 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
*   DRAINAGE  CODE:     1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.   MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 
General  weather  conditions  In  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above^^  

Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Hake  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  CllBatlc  Center,   Federal  Building. 
Ashevllle,   N.  C.   28801.       Attn:  Publications. 
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I  .45 
1  .55 
I  .33 
2.25 

.86 


1  .42 

1  .80 
2.00 
2.87 
2.10 

2.20 
2.47 
3.12 
1  .72 
1  .44 

1  .73 
1  .66 


1  .26 

13 

2.40 

13 

1  .32 

14 

1  .79 

13 

1  .  19 

13 

.75 
1  .03 
.61 


2.30 
2.74 
1  .80 
1  .21 

1  .48 


1  .73 
1  .30 
1  .16 
.63 
1  .67 

.98 
I  .73 
1  .20 

.95 
I  .20 

.85 
1  .68 
1  .65 

.78 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  SIBTION  INDEX 


3 


DniLY  PRECIPITATION 


STflT ION 


NQQTHUEST 

nOAIRSVILLC 

BEAveaOftlE   1  E 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAQTESS  2  SUI 

CABTtaSVILLE 
CARTEBSVILLE  3  SW 
CEOAHTOUH 
CMATSUOBTH 
CMICKAMAUGA  PARK 


LE  2  I 


DALLAS  7  NE 
DAL  TON 
EWRV 
FAIRnOUNT 

KENSINGTON 
MNQSTON 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINGGOLD 

ROr* 

RQPC  WSO  AP 
SL'f*CRVILLE 


NORTM  CENTRAL 


THENS    USD  AP 
TLANTA  BOL  TON 
ITLANTA  WSO  AP 
GROUND 


6AL 

6LAIHSVILLE  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COt*<:RCE  ^  NNU 

CUmiNG 
OAHL ONEGA 
OAWSONVILLE 
ELL IJAY 
GAINESVILLE 

HELEN  1  eSE 
jnSPER  1  NNU 
MHVSVILLE 
MONROE 

N0RCR05S  3  NU 

U  OF   GA  PLT  SCIENCE  I 
UALESKA 
UINOER  1  SSE 
UOODSTOCK 


NORTHEAST 

BOWMAN 
CARNESVILLE 
CLAYTON   1  55 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 

HARTWELL 
LEXINGTON  1 
L  INCOLNTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 


WEST  CENTRAL 


CARROLL  TON 
COLUMBUS  WSO  Al 
OOUGLASVILLE 
EXPERIftNT 

FRANKLIN  2 
GREENVILLE  2  Ni 

HAMILTON    4  W 

JONESeORO 
LA  GRANGE 

MARSHAL'.VILLE 

MONTEiUrW 

NCWNAN 

TAL60TT0N  1  NE 
THOMAS TON  2  S 


BTRON  EXP  STATU 
COVINGTON 
DANVILLE 
OueLlN  3  S 

EASTMAN    1  W 
FORSYTH  6  NNW 
GODFREY  3  NE 
HAWKINSVILLf: 
IRWINTON  4  WNW 

JUL lETTE 

mcoN  WSO  AP 

MILLEOGEVILLE 
rtJNTICELLO 
MOUNT  VERNON  3  I 


SANOERSVILL 
SILOAM 
SPABTA  3  NW 


DRY  OF  MONTH 


4    5    6     7    8    9     10  1 1   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  3 


J  .  38 
1 .63 


SEE   REFERENCE  NOTES  FOLLOWlNI 

4 


IC  SIBT ION  INOE 


DRILY  PRECIPITATION 


STRT ION 


EAST  CEHTOftl 

APPLING  2  NW 
Al'GUSTA  USD  AP 
etBOOKLCT  1  u 
OQVCQ 

LOUISVILLE  3  S 


HIOVILLE  EXP  STA 
MILLEN  4  N 

MILLMAVEM-UAOE  3  SE 
NCUINGTON  2  NE 
STILLMDHE 
SWAINSeOBO 

WABQENTON 


SOUTMtCST  07 

ALBANY  3  SE 

AfCBICUS  2  E 

BAIMBBIOGE   INT  PAPEB  C 

BLAHELr 

CAMILLA 

COLQUITT  a  E 

CUTH6EQT 

DAWSON 

OONALSONVXLLE    I  S 
fOBT  GAINES 

LUf^MN  2  SE 
t«BGAN    1  U 

ruBGAN  b  itu 

PLAINS  S 
PRE S TOM 


OA  EXP  STi 


TWOMASVILLE  4  SE 


SOUTH  CEHTBAL 

AOeeviLLC 
ASH6UBN  3  ENE 
CORDELE 
DOUGLAS 
FITZGERALD 

MOI^BWILLE    3  WSU 
LUreCB  CITY 
MOULTRTE  2  ESE 
NASHVILLE  S  SSE 
QUI  THAN  2  NU 


2.4 

2.70 
2.  1 1 
2.  13 
3.11 

2. 84 
2.68 
3.2 
3.68 
4.85 


DRY   OF  MONTH 


10 


1 1 


12 


13 


15 


16 


17 


1.80  .20 
2. DO  .70 
2.87  .17 
2.10  1.44 

2.20  .02 
2.47 

3.07  1.05 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


SOUTHEAST 

ALMA  rAA  AP 
ATXINSON  2  E 
BRUNSUICK 
BRUNSUIICK  TAA  AP 
OOCTORTOt«t    1  MSU 

FLEMING 
FOLHSTOft  3  SU 
fOL^STON  g  SM 
fOBT  STEWART 
GLENNVJLLE 

JE5UP  4  NE 
JESUP  8  S 
NAHUNTA 
PATTERSON 
5APEL0  ISLAND 

SAVANNAH  USQ  AP 
SUBBEHCY  3  wnu 
WAYCROSS  4  NE 


2.00 
2.21 
2.74 


3.68 
2.63 
2.46 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERniURES 


CEORCin 

APRIL  1978 


STflT ION 

DRY   OF  MONTH 

o 
<z 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

■ 

NORTHWEST 

01 

BLLfilOONn  CPU  Z 

MAX 

85 

84 

85 

85 

86 

79 

84 

87 

86 

87 

65 

69 

74 

77 

80 

82 

74 

64 

70 

58 

61 

70 

69 

60 

66 

51 

70 

73 

78 

75.1 

M  I  N 

43 

50 

50 

53 

53 

58 

42 

53 

52 

59 

45 

50 

45 

42 

47 

57 

57 

52 

42 

36 

33 

43 

46 

46 

45 

4  1 

40 

40 

54 

47.5 

CBLHOUN  EXP  STBT ION 

MAX 

61 

82 

83 

82 

84 

82 

84 

87 

87 

85 

80 

68 

75 

77 

80 

60 

76 

74 

70 

57 

60 

68 

69 

79 

73 

62 

71 

74 

76 

73 

76  .0 

M  I  N 

44 

46 

48 

48 

50 

53 

54 

42 

49 

SO 

58 

39 

50 

47 

38 

44 

56 

58 

55 

41 

33 

30 

37 

45 

52 

45 

40 

34 

39 

49 

45.8 

CBRTERSVILLE 

MAX 

81 

80 

83 

82 

83 

80 

82 

88 

67 

85 

81 

68 

72 

75 

79 

80 

80 

74 

71 

58 

58 

67 

69 

78 

77 

60 

67 

73 

76 

75 

75.6 

43 

44 

45 

46 

49 

51 

54 

41 

43 

48 

57 

40 

51 

35 

38 

45 

56 

57 

46 

39 

31 

30 

41 

46 

51 

42 

34 

34 

35 

5 1 

44.1 

CEOSRTOWN 

MAX 

85 

85 

84 

86 

86 

81 

86 

87 

89 

85 

79 

66 

73 

77 

80 

77 

77 

76 

72 

58 

60 

69 

71 

79 

74 

57 

70 

75 

79 

74 

76  .6 

M I N 

48 

47 

47 

48 

51 

53 

55 

45 

SI 

54 

57 

41 

51 

52 

42 

57 

57 

57 

52 

44 

35 

32 

39 

48 

52 

46 

39 

36 

42 

S3 

47  .7 

DflLLBS  1  NE 

MAX 

84 

88 

84 

83 

85 

86 

79 

85 

86 

88 

85 

66 

70 

73 

77 

60 

60 

75 

65 

72 

57 

60 

69 

71 

78 

68 

49 

68 

72 

79 

75  .4 

MIN 

42 

55 

50 

50 

52 

56 

58 

46 

52 

54 

58 

42 

47 

42 

41 

45 

46 

57 

53 

40 

34 

29 

38 

4  I 

52 

46 

38 

37 

4  1 

49 

46  .4 

DBLTON 

MBX 

84 

83 

83 

82 

82 

83 

78 

82 

86 

88 

84 

65 

68 

74 

74 

80 

81 

75 

64 

70 

57 

59 

66 

69 

80 

61 

55 

70 

73 

76 

74  .5 

MIN 

42 

48 

52 

55 

54 

56 

S5 

47 

50 

54 

56 

42 

45 

46 

42 

45 

54 

58 

54 

44 

37 

34 

42 

SO 

S5 

45 

42 

4  1 

44 

47 

47.9 

LB  FfirETTE 

MAX 

86 

73 

85 

84 

84 

85 

79 

84 

88 

88 

83 

65 

69 

73 

69 

79 

80 

79 

61 

69 

60 

59 

68 

72 

79 

63 

55 

70 

72 

76 

74  .6 

MIN 

40 

48 

47 

49 

50 

50 

53 

44 

46 

54 

60 

37 

45 

37 

39 

45 

47 

54 

54 

45 

35 

30 

33 

47 

55 

47 

38 

34 

40 

52 

45.2 

ROME 

MAX 

83 

83 

84 

82 

85 

8  I 

87 

88 

89 

85 

79 

55 

75 

76 

60 

80 

77 

75 

7 1 

59 

6 1 

68 

7  t 

78 

74 

54 

7  I 

74 

77 

69 

76.0 

MIN 

44 

44 

46 

47 

51 

51 

52 

43 

49 

55 

56 

42 

57 

38 

44 

44 

57 

57 

SO 

44 

34 

32 

4  1 

47 

52 

46 

39 

37 

43 

49 

46.4 

ROriE  USO  BP 

MBX 

83 

84 

83 

82 

87 

78 

86 

88 

89 

87 

73 

68 

77 

80 

82 

82 

77 

70 

71 

61 

64 

74 

73 

82 

64 

53 

73 

79 

64 

70 

76.8 

■ 

M  1  N 

45 

46 

47 

47 

52 

54 

53 

45 

51 

57 

51 

4  1 

52 

45 

42 

48 

58 

59 

43 

43 

34 

32 

40 

48 

52 

47 

39 

36 

39 

SO 

46.5 

NORTH  CENTRAL 

02 

BLPHBRETTB  5  SSH 

MAX 

B2 

B2 

82 

82 

83 

83 

79 

83 

85 

85 

84 

70 

72 

72 

77 

79 

79 

74 

67 

73 

59 

59 

67 

69 

76 

67 

55 

68 

71 

77 

74  .7 

M  I  N 

38 

50 

47 

46 

47 

53 

52 

43 

43 

SI 

S3 

42 

42 

38 

38 

40 

41 

53 

52 

42 

35 

29 

30 

41 

47 

46 

37 

37 

38 

40 

43.0 

ATHENS  WSO  AP 

MBX 

84 

84 

79 

83 

86 

80 

88 

86 

86 

86 

71 

74 

73 

76 

80 

76 

75 

67 

77 

63 

61 

67 

70 

77 

68 

57 

71 

75 

76 

73 

75  .7 

M  I  N 

51 

56 

52 

53 

57 

S7 

59 

58 

55 

57 

58 

50 

55 

46 

47 

52 

55 

58 

50 

42 

39 

34 

43 

50 

49 

47 

4  1 

42 

46 

50.6 

BTlBNTB  HSO  BP 

MBX 

83 

83 

82 

82 

86 

76 

84 

85 

85 

83 

69 

73 

72 

77 

80 

77 

73 

66 

73 

61 

60 

68 

69 

77 

66 

51 

66 

72 

78 

73 

74.5 

M  I  N 

52 

52 

S3 

54 

56 

57 

56 

52 

57 

56 

51 

46 

52 

45 

46 

48 

55 

57 

45 

40 

34 

31 

44 

52 

45 

44 

38 

38 

43 

54 

48.5 

BLAIRSVILLE  EXP  STB 

MBX 

78 

75 

78 

77 

76 

78 

78 

79 

80 

81 

82 

65 

68 

68 

71 

73 

76 

68 

63 

66 

SO 

50 

66 

66 

75 

63 

52 

64 

69 

75 

70  .5 

38 

39 

42 

45 

50 

46 

52 

34 

4  1 

48 

56 

35 

39 

32 

32 

37 

42 

55 

45 

42 

34 

25 

34 

42 

48 

41 

36 

30 

34 

40.6 

BLUE  RIDCE 

MBX 

COMMERCE  4  NNH 

MBX 

85 

85 

86 

80 

85 

81 

90 

91 

87 

86 

61 

75 

71 

61 

83 

76 

75 

74 

66 

64 

63 

59 

69 

79 

71 

57 

54 

74 

73 

69 

75  .7 

54 

55 

57 

59 

60 

54 

48 

59 

48 

43 

46 

54 

56 

58 

47 

46 

27 

33 

48 

48 

40 

45 

50 

49.4 

DBHLONEGfl 

MBX 

82 

80 

83 

79 

81 

84 

78 

83 

85 

84 

84 

64 

69 

74 

77 

79 

77 

71 

60 

70 

58 

57 

67 

68 

76 

65 

57 

66 

73 

76 

73  .6 

40 

46 

47 

46 

49 

51 

51 

48 

41 

52 

SI 

42 

41 

41 

40 

43 

49 

52 

53 

44 

38 

30 

31 

39 

45 

44 

38 

37 

38 

46 

43.8 

GAINESVILLE 

MBX 

82 

82 

83 

79 

83 

85 

80 

86 

86 

86 

85 

66 

72 

74 

77 

79 

77 

72 

64 

71 

58 

SB 

65 

70 

76 

65 

52 

69 

74 

75 

74.4 

MIN 

47 

49 

49 

51 

55 

53 

58 

46 

52 

55 

59 

4  1 

52 

40 

43 

48 

52 

54 

51 

44 

37 

31 

40 

47 

52 

45 

37 

37 

44 

49 

47.3 

HELEN  1  ESE 

MBX 

MIN 

JASPER  1  NNW 

MAX 

81 

86 

79 

87 

86 

79 

81 

85 

85 

82 

75 

69 

72 

78 

78 

79 

71 

67 

63 

55 

56 

68 

68 

75 

66 

54 

37 

71 

76 

63 

73.4 

MIN 

48 

52 

52 

51 

55 

55 

54 

48 

54 

54 

52 

40 

48 

42 

43 

48 

54 

54 

4B 

40 

33 

28 

42 

48 

48 

42 

38 

39 

40 

49 

46.6 

U  Of  OA  PLT  SCIENCE 

FM 

MBX 

85 

78 

78.0 

M  1  N 

52 

55 

53 

60 

56 

52 

57 

56 

56 

55 

62 

48 

53 

45 

47 

49 

54 

57 

43 

40 

38 

33 

42 

5? 

56 

46 

40 

41 

47 

55 

50.0 

HINDER  I  SSE 

MAX 

83 

83 

80 

83 

86 

81 

82 

86 

86 

87 

82 

73 

71 

61 

^1 

72 

75 

69 

62 

66 

70 

71 

75 

60 

72 

75 

79 

77 

76.6 

"          ■  " 

M  1  N 

44 

50 

53 

53 

55 

54 

55 

53 

53 

57 

61 

43 

52 

42 

42 

52 

52 

39 

33 

29 

28 

30 

57 

45 

38 

40 

45 

43 

46.4 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON  1  SSH 

MAX 

80 

82 

80 

79 

83 

79 

82 

84 

83 

82 

80 

66 

76 

76 

77 

73 

69 

67 

66 

63 

S5 

68 

66 

76 

69 

55 

66 

73 

72 

75 

73.4 

M  I  N 

41 

40 

43 

41 

49 

49 

51 

40 

4  1 

44 

62 

36 

50 

33 

37 

40 

42 

52 

51 

45 

31 

26 

32 

45 

48 

40 

32 

29 

40 

4  3 

4  1  .8 

CORNEL lA 

MAX 

80 

84 

78 

80 

85 

79 

88 

86 

84 

83 

78 

70 

75 

76 

60 

74 

70 

67 

70 

59 

55 

67 

65 

72 

67 

55 

71 

77 

76 

71 

MIN 

45 

46 

53 

48 

53 

52 

53 

41 

49 

52 

59 

38 

50 

36 

37 

42 

49 

51 

51 

40 

30 

27 

35 

42 

45 

42 

33 

33 

35 

46 

43.8 

ELBERTON  2  N 

MAX 

86 

86 

83 

85 

88 

84 

90 

87 

86 

69 

85 

74 

73 

78 

63 

60 

74 

72 

77 

72 

62 

68 

72 

79 

77 

57 

70 

74 

79 

75 

MIN 

43 

45 

47 

49 

51 

49 

49 

42 

46 

46 

61 

47 

54 

36 

40 

46 

46 

56 

56 

40 

31 

28 

33 

44 

54 

44 

37 

34 

38 

48 

44.7 

HARTHELL 

MAX 

80 

84 

87 

85 

84 

86 

90 

88 

88 

85 

64 

75 

73 

82 

78 

76 

72 

71 

76 

70 

70 

75 

74 

76 

76 

74 

70 

70 

73 

78 

78.4 

MIN 

S5 

58 

58 

52 

58 

60 

52 

52 

55 

58 

50 

58 

53 

46 

50 

46 

56 

56 

53 

44 

33 

40 

40 

44 

44 

42 

44 

42 

47 

45 

so.  I 

TOCCOH 

MBX 

83 

85 

62 

58 

68 

63 

79 

66 

56 

73 

76 

78 

75 

75.9 

50 

53 

57 

S2 

59 

57 

56 

43 

52 

57 

62 

45 

h\ 

47 

47 

47 

56 

S3 

S3 

45 

35 

31 

32 

47 

54 

47 

41 

44 

45 

55 

49.1 

WASHINGTON 

MBX 

82 

84 

85 

78 

80 

82 

84 

87 

85 

86 

87 

75 

72 

71 

76 

82 

74 

76 

66 

78 

66 

63 

68 

70 

79 

69 

57 

71 

74 

79 

76.2 

■           *  ■ 

M  I  N 

42 

53 

56 

54 

53 

54 

59 

49 

48 

56 

55 

51 

51 

43 

45 

43 

48 

52 

55 

43 

37 

32 

35 

46 

SO 

44 

41 

42 

42 

48 

47.6 

HEST  CENTRAL 

04 

CBRROLLTON 

MBX 

83 

83 

82 

83 

85 

77 

86 

87 

87 

83 

76 

72 

74 

79 

62 

83 

78 

74 

73 

62 

62 

70 

72 

76 

72 

60 

71 

75 

79 

75 

MIN 

48 

4  5 

4  3 

52 

45 

4  1 

4  3 

55 

58 

54 

37 

39 

43 

37 

46 

47 

44 

38 

34 

39 

48 

44.8 

COLUMBUS  WSO  BP 

MBX 

86 

86 

86 

84 

88 

83 

88 

89 

69 

86 

81 

74 

74 

80 

85 

66 

62 

71 

81 

66 

70 

72 

71 

82 

77 

S4 

72 

77 

63 

61 

79.5 

MIN 

50 

51 

50 

51 

55 

52 

58 

56 

59 

59 

59 

55 

56 

46 

50 

52 

59 

59 

52 

44 

42 

36 

48 

57 

52 

46 

44 

43 

47 

54 

Sl  .5 

EXPERIMENT 

MAX 

82 

81 

82 

82 

81 

85 

77 

86 

86 

85 

83 

73 

73 

70 

77 

84 

80 

72 

67 

75 

64 

64 

69 

70 

77 

70 

53 

69 

73 

78 

75.6 

MIN 

56 

55 

53 

54 

58 

56 

57 

SI 

56 

57 

62 

50 

53 

46 

47 

49 

57 

58 

56 

40 

37 

34 

48 

51 

57 

45 

38 

40 

45 

56 

50.7 

GREENVILLE  2  NNW 

MAX 

84 

84 

84 

82 

86 

87 

88 

88 

84 

83 

73 

71 

79 

62 

84 

84 

80 

77 

72 

66 

72 

72 

79 

78 

62 

70 

82 

63 

80 

79.2 

MIN 

55 

47 

49 

59 

42 

55 

48 

52 

53 

47 

49 

54 

38 

43 

42 

56 

58 

36 

31 

37 

47 

35 

42 

53 

58 

47.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERniURES 


GEORCin 
BPRIL 


STqi ION 

OOY   OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

1  B 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LQ  GRRNCE 

HBX 

83 

84 

63 

63 

86 

64 

65 

87 

86 

86 

77 

74 

74 

78 

83 

85 

82 

60 

77 

69 

66 

70 

72 

79 

76 

63 

71 

76 

Bl 

79 

76.7 

51 

46 

46 

47 

60 

51 

51 

48 

59 

52 

63 

48 

53 

38 

43 

41 

55 

60 

56 

40 

36 

32 

43 

49 

57 

41 

41 

37 

44 

52 

46.1 

HBRSHBLLVILLE 

HBX 

Bl 

80 

75 

75 

76 

60 

79 

89 

92 

91 

64 

80 

70 

78 

80 

61 

83 

61 

60 

70 

72 

79 

Bl 

63 

60 

67 

74 

78 

80 

82 

79  . 4 

niN 

54 

53 

40 

52 

56 

68 

SB 

61 

56 

56 

45 

50 

49 

52 

59 

44 

45 

41 

40 

5S 

45 

SB 

46 

41 

42 

42 

43 

50.1 

NEHNRN 

tiax 

64 

66 

65 

85 

87 

66 

66 

88 

87 

85 

77 

72 

72 

78 

84 

84 

80 

75 

76 

65 

64 

71 

74 

79 

75 

61 

71 

74 

61 

79 

78 . 4 

niN 

50 

51 

49 

52 

55 

53 

52 

SO 

56 

S4 

60 

46 

51 

44 

46 

49 

54 

54 

57 

40 

35 

33 

47 

51 

56 

45 

40 

39 

43 

S3 

48.8 

I BL BO  1 1  ON   1  NE 

MBX 

86 

67 

65 

83 

89 

69 

87 

90 

89 

86 

60 

80 

75 

83 

87 

85 

83 

73 

80 

69 

71 

76 

73 

63 

80 

64 

63 

81 

87 

84 

80.9 

niN 

51 

54 

46 

55 

67 

60 

66 

60 

66 

61 

69 

SS 

S6 

48 

43 

58 

70 

61 

61 

45 

34 

31 

39 

42 

59 

43 

40 

35 

43 

54 

52.6 

rMOHflSION  2  S 

HBX 

62 

81  .6 

47 

44 

46 

46 

S3 

5? 

52 

SO 

52 

54 

59 

SI 

SS 

47 

45 

44 

57 

58 

55 

40 

37 

37 

41 

50 

56 

40 

41 

40 

44 

50 

48.1 

WEST  POINT 

MAX 

85 

84 

64 

63 

83 

87 

76 

88 

78 

83 

85 

73 

72 

72 

79 

85 

85 

81 

67 

78 

67 

70 

74 

73 

60 

76 

54 

74 

79 

63 

78.0 

■  • 

45 

50 

46 

47 

54 

52 

52 

50 

54 

54 

56 

50 

S3 

42 

4  1 

48 

SB 

59 

56 

42 

38 

35 

43 

51 

55 

46 

43 

38 

39 

54 

48.4 

CENIRBL 

05 

BILET 

HBX 

BYRON  EXP  SIfll ION 

nBx 

83 

86 

85 

65 

85 

69 

65 

68 

68 

83 

89 

82 

73 

70 

78 

82 

83 

80 

66 

80 

66 

69 

70 

71 

81 

78 

SS 

71 

77 

60 

78 .9 

51 

50 

54 

52 

55 

51 

56 

58 

56 

56 

58 

53 

55 

46 

46 

SO 

57 

SB 

58 

41 

40 

34 

43 

50 

56 

43 

39 

4S 

43 

53 

50.2 

COVINGTON 

HBX 

84 

65 

83 

85 

87 

80 

67 

68 

89 

87 

76 

76 

72 

78 

83 

80 

78 

70 

76 

64 

63 

70 

72 

79 

71 

60 

71 

76 

81 

76 

77  .6 

5B 

S3 

51 

52 

57 

57 

57 

51 

58 

56 

62 

50 

54 

43 

44 

49 

55 

56 

54 

39 

36 

31 

43 

51 

56 

45 

39 

40 

44 

S3 

49.8 

OUBLIN  3  S 

nflx 

86 

86 

89 

69 

88 

94 

67 

90 

92 

94 

91 

85 

77 

69 

80 

85 

86 

87 

76 

60 

70 

72 

78 

75 

85 

81 

SB 

73 

80 

86 

82 . 4 

45 

50 

50 

51 

S3 

52 

54 

50 

51 

54 

57 

56 

55 

44 

46 

46 

SO 

53 

56 

43 

38 

35 

38 

49 

SS 

44 

40 

39 

43 

48.1 

EBSTMBN    1  U 

HBX 

85 

84 

87 

87 

86 

88 

66 

69 

89 

92 

88 

82 

69 

75 

80 

84 

8S 

83 

78 

81 

70 

70 

72 

81 

83 

80 

67 

75 

80 

83 

81.3 

NIN 

50 

57 

56 

56 

57 

57 

60 

57 

58 

60 

59 

55 

60 

48 

48 

51 

56 

59 

59 

45 

44 

38 

43 

56 

SB 

47 

42 

44 

46 

55 

52.7 

FORSrTH  6  NNH 

tlBX 

86 

87 

86 

84 

89 

65 

90 

90 

90 

87 

63 

76 

72 

80 

64 

84 

75 

80 

79 

69 

67 

72 

72 

Bl 

63 

60 

72 

77 

62 

78 

80  .0 

tllN 

52 

49 

46 

47 

57 

50 

50 

45 

49 

53 

62 

51 

55 

38 

41 

44 

45 

56 

56 

40 

36 

30 

36 

49 

57 

45 

36 

36 

39 

51 

46.7 

HBHKINSVILLE 

HBX 

87 

87 

89 

88 

88 

91 

67 

92 

94 

95 

91 

85 

71 

66 

61 

84 

66 

84 

69 

83 

73 

75 

75 

64 

80 

68 

75 

61 

85 

62  6 

niN 

49 

46 

48 

SI 

51 

SO 

57 

51 

52 

56 

58 

54 

57 

44 

46 

49 

50 

56 

58 

43 

40 

37 

37 

53 

55 

46 

41 

39 

43 

52 

49.0 

IRHINTON   4  HNH 

MAX 

87 

86 

86 

86 

87 

84 

86 

68 

67 

69 

67 

68 

67 

84 

83 

62 

63 

80 

81 

75 

72 

74 

75 

77 

83.3 

niN 

S3 

55 

56 

54 

SI 

48 

52 

54 

51 

54 

51 

56 

55 

51 

50 

46 

49 

50 

51 

46 

40 

42 

44 

50 

50.4 

HBCON  H50  BP 

MAX 

86 

86 

86 

85 

89 

84 

89 

90 

91 

89 

83 

74 

70 

78 

82 

83 

81 

70 

80 

69 

70 

71 

71 

82 

79 

55 

73 

79 

82 

79 

79 . 5 

niN 

S7 

52 

49 

55 

61 

54 

61 

51 

53 

58 

58 

56 

55 

46 

48 

51 

59 

61 

S3 

4S 

43 

38 

46 

54 

50 

47 

42 

44 

45 

56 

51  .6 

niLLEDGEVILLE 

HBX 

86 

87 

87 

86 

86 

90 

84 

90 

69 

90 

90 

62 

77 

70 

79 

85 

81 

63 

66 

81 

70 

68 

71 

72 

61 

79 

57 

72 

78 

83 

80  ■  0 

niN 

38 

SO 

46 

48 

49 

53 

50 

44 

44 

52 

55 

54 

54 

45 

44 

45 

52 

56 

59 

43 

36 

35 

35 

40 

52 

46 

42 

39 

39 

42 

46.3 

nONTICELLO 

nBx 

84 

82 

85 

85 

64 

88 

81 

89 

85 

87 

86 

75 

76 

70 

79 

82 

85 

80 

66 

78 

67 

68 

70 

72 

81 

76 

56 

68 

76 

60 

76.2 

niN 

52 

54 

55 

56 

59 

63 

61 

S3 

55 

59 

61 

51 

52 

50 

49 

50 

51 

55 

57 

45 

42 

36 

37 

45 

55 

47 

45 

46 

46 

46 

51  .2 

SBNDERSVILLE 

HBX 

79 

78.3 

tllN 

S3 

52 

53 

52 

57 

58 

S5 

48 

49 

55 

61 

54 

58 

45 

47 

47 

54 

60 

58 

44 

38 

33 

39 

52 

58 

44 

43 

42 

42 

^' 

50.2 

SILOBM 

MBX 

8S 

85 

82 

85 

88 

8S 

88 

88 

89 

89 

77 

81 

71 

78 

80 

78 

60 

72 

76 

66 

64 

69 

72 

76 

72 

SB 

69 

74 

79 

76 

77.9 

■ 

niN 

54 

57 

55 

54 

58 

59 

67 

49 

54 

57 

61 

58 

SS 

46 

49 

SO 

54 

57 

55 

41 

36 

32 

45 

50 

55 

43 

36 

40 

43 

54 

50.5 

EAST  CENIRBL 

06 

BPPLINC  2  NW 

MBX 

84 

86 

89 

81 

87 

88 

88 

90 

89 

89 

91 

83 

76 

66 

84 

82 

76 

78 

78 

80 

69 

65 

72 

63 

80 

73 

56 

72 

78 

82 

79  3 

MIN 

51 

54 

51 

49 

54 

56 

58 

43 

47 

48 

62 

S3 

54 

41 

42 

43 

50 

50 

54 

42 

36 

29 

28 

50 

55 

43 

43 

35 

40 

51 

47.1 

aUGUSTfl  WSO  BP 

MBX 

84 

85 

80 

84 

87 

85 

87 

87 

88 

89 

82 

76 

68 

78 

61 

76 

79 

75 

79 

67 

65 

68 

72 

78 

75 

SS 

70 

76 

80 

78 

77  8 

niN 

48 

50 

46 

50 

55 

52 

55 

47 

47 

55 

60 

56 

52 

45 

46 

46 

50 

56 

54 

44 

39 

33 

38 

S3 

54 

47 

44 

39 

41 

SO 

46.6 

BROOKLET   1  H 

MAX 

85 

87 

87 

86 

88 

68 

90 

90 

92 

91 

86 

79 

70 

76 

81 

80 

81 

78 

81 

76 

70 

70 

75 

82 

61 

70 

70 

79 

83 

62 

61.1 

niN 

54 

52 

53 

52 

56 

62 

59 

56 

63 

59 

65 

58 

64 

54 

49 

57 

54 

60 

SB 

48 

44 

40 

45 

54 

55 

47 

45 

43 

46 

57 

53.7 

LOUISVILLE  3  S 

nAx 

84 

85 

65 

64 

66 

66 

89 

89 

89 

89 

89 

80 

72 

76 

82 

80 

81 

79 

80 

78 

66 

69 

73 

80 

60 

79 

70 

76 

86 

76 

80  7 

MIN 

S5 

57 

53 

55 

60 

60 

57 

49 

52 

59 

63 

53 

57 

47 

48 

53 

52 

65 

62 

44 

4  1 

34 

40 

54 

59 

45 

45 

41 

43 

57 

52.0 

HETTER 

MBX 

86 

68 

86 

86 

90 

90 

90 

92 

93 

92 

89 

82 

70 

60 

83 

84 

85 

83 

82 

63 

71 

75 

77 

63 

62 

76 

78 

80 

84 

86 

M  I N 

55 

55 

52 

56 

57 

SO 

61 

57 

56 

59 

65 

59 

61 

52 

51 

SO 

57 

61 

60 

55 

50 

43 

45 

56 

64 

49 

46 

46 

48 

54.8 

niOVILLE   EXP  STB 

MBX 

85 

87 

85 

68 

66 

89 

69 

62 

73 

78 

82 

88 

77 

78 

73 

75 

79 

74 

77 

73 

M I N 

52 

53 

59 

58 

56 

57 

62 

55 

56 

48 

52 

56 

60 

49 

43 

49 

52 

47 

44 

40 

nILLEN  4  N 

MAX 

87 

86 

86 

68 

90 

89 

90 

90 

92 

90 

66 

60 

76 

80 

90 

84 

82 

84 

80 

77 

70 

71 

80 

82 

78 

77 

72 

78 

84 

81 

MIN 

49 

48 

45 

51 

56 

52 

50 

46 

45 

56 

SI 

49 

46 

59 

62 

62 

44 

36 

32 

44 

51 

60 

48 

49 

36 

39 

59 

49.2 

NEUINGTON  2  NE 

MBX 

83 

87 

83 

84 

88 

86 

86 

84 

66 

90 

83 

71 

70 

72 

64 

61 

79 

79 

84 

73 

74 

70 

73 

75 

82 

70 

69 

76 

80 

81 

MIN 

S7 

57 

57 

63 

57 

56 

60 

SS 

51 

55 

63 

65 

59 

S3 

59 

49 

59 

66 

60 

SO 

42 

37 

46 

48 

57 

49 

42 

49 

47 

57 

54.2 

SHfllNSBORO 

MBX 

86 

88 

88 

87 

89 

87 

86 

90 

90 

90 

88 

80 

70 

79 

63 

60 

84 

82 

62 

80 

69 

72 

75 

83 

60 

77 

71 

78 

83 

82 

82.0 

MIN 

53 

51 

SO 

55 

58 

58 

54 

53 

53 

S3 

62 

57 

S3 

49 

46 

48 

56 

63 

52 

43 

40 

35 

39 

55 

56 

48 

45 

40 

44 

52 

50.6 

HBRRENTON 

MBX 

B6 

85 

87 

83 

87 

9 1 

85 

90 

83 

79.7 

MIN 

42 

52 

54 

52 

52 

57 

52 

SI 

S4 

S4 

54 

47 

46 

46 

S3 

S3 

62 

43 

39 

34 

34 

42 

34 

44 

42 

42 

42 

45 

47.2 

MBTNESBORO  2  NE 

MBX 

82 

87 

87 

82 

87 

90 

68 

69 

66 

91 

90 

63 

74 

67 

77 

75 

78 

81 

78 

80 

70 

67 

70 

75 

82 

72 

57 

71 

77 

82 

79.2 

MIN 

44 

53 

50 

49 

51 

55 

55 

47 

47 

48 

SB 

S6 

55 

45 

45 

45 

48 

51 

56 

43 

36 

31 

31 

37 

52 

45 

43 

38 

38 

40 

46.5 

SOUIHHEST 

07 

BlBBNT  3  SE 

MAX 

82 

84 

67 

87 

87 

69 

67 

90 

92 

97 

90 

64 

70 

70 

60 

86 

86 

88 

73 

80 

71 

74 

76 

75 

85 

60 

60 

75 

80 

62 

81  .6 

niN 

45 

46 

47 

47 

46 

SO 

54 

54 

58 

62 

SO 

57 

58 

44 

47 

49 

54 

56 

60 

41 

40 

40 

47 

SS 

56 

48 

43 

40 

45 

51 

49.8 

BHERICUS  2  £ 

MBX 

64 

85 

86 

89 

87 

92 

66 

66 

94 

93 

89 

83 

73 

74 

73 

67 

85 

65 

67 

84 

70 

73 

73 

75 

84 

81 

66 

75 

78 

85 

61  .S 

MIN 

48 

46 

49 

S3 

55 

50 

54 

56 

56 

57 

57 

57 

SB 

46 

45 

46 

55 

60 

60 

45 

42 

40 

41 

S3 

56 

45 

40 

42 

46 

50.5 

BBINBRIDGE   INT  PBPER  C 

MBX 

6S 

62 

64 

86 

67 

BS 

83 

65 

89 

89 

68 

63 

79 

79 

79 

64 

84 

64 

74 

82 

70 

72 

74 

75 

64 

80 

70 

72 

61 

Bl  .0 

MIN 

53 

50 

50 

54 

52 

S, 

56 

64 

62 

56 

65 

61 

64 

50 

52 

52 

64 

65 

63 

46 

42 

46 

40 

SB 

60 

SO 

44 

44 

50 

53.9 
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DniLY  TEMPERATURES 


-I' ' 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 

o 
<z 
tt 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(r 

BLflKELT 

MAX 

B6 

85 

BS 

67 

66 

86 

64 

89 

91 

90 

BB 

83 

67 

71 

65 

69 

82 

70 

75 

75 

72 

84 

79 

60 

80 

.5 

M  1  N 

50 

48 

48 

52 

54 

52 

54 

60 

61 

56 

59 

59 

59 

49 

50 

62 

46 

45 

45 

47 

52 

SB 

47 

45 

52 

.8 

cnniLLO 

MAX 

85 

83 

87 

67 

66 

65 

69 

91 

90 

88 

61 

60 

71 

79 

83 

85 

85 

82 

83 

72 

75 

74 

75 

85 

B2 

BO 

74 

80 

83 

84 

62 

.2 

M  I  N 

50 

50 

43 

54 

50 

51 

60 

56 

62 

55 

62 

59 

63 

48 

SO 

51 

61 

60 

60 

45 

43 

44 

43 

58 

59 

48 

43 

43 

45 

47 

52 

.2 

COLOUIIT  Z  I 

MAX 

65 

66 

85 

85 

86 

88 

65 

86 

89 

90 

67 

84 

73 

70 

79 

84 

84 

85 

73 

85 

73 

77 

75 

75 

84 

81 

65 

73 

81 

83 

B 1 

.  3 

M  I  N 

SI 

47 

SO 

53 

53 

53 

61 

59 

59 

55 

61 

60 

60 

50 

50 

S3 

60 

53 

60 

44 

44 

45 

53 

SB 

59 

46 

44 

43 

48 

53 

.2 

CUIHBERI 

MAX 

85 

85 

86 

66 

69 

85 

87 

90 

90 

86 

65 

82 

70 

80 

84 

87 

84 

81 

82 

80 

73 

74 

73 

84 

60 

65 

74 

79 

83 

82 

8  1 

.8 

MIN 

52 

49 

51 

S2 

57 

51 

63 

62 

63 

57 

63 

S7 

S9 

45 

49 

55 

59 

60 

60 

45 

44 

43 

49 

57 

59 

47 

43 

45 

48 

53 

.3 

FORI  OfllNES 

MAX 

85 

85 

86 

65 

86 

88 

86 

68 

90 

88 

83 

71 

72 

61 

84 

85 

83 

78 

60 

75 

74 

73 

83 

82 

77 

76 

79 

82 

82 

60 

81 

.6 

MIN 

52 

50 

53 

53 

54 

55 

61 

62 

67 

58 

60 

57 

60 

45 

50 

55 

58 

59 

56 

43 

39 

49 

54 

59 

56 

45 

46 

SO 

52 

SO 

S3 

.6 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 

84 

84 

64 

83 

66 

86 

85 

85 

86 

89 

89 

81 

71 

77 

82 

62 

81 

81 

81 

81 

68 

72 

71 

80 

80 

66 

73 

72 

81 

81 

60 

.  1 

MIN 

50 

51 

46 

49 

52 

46 

S4 

52 

55 

53 

54 

36 

43 

46 

SO 

50 

53 

38 

38 

44 

43 

51 

50 

47 

38 

36 

41 

51 

47 

.2 

nORCHN  1  U 

MAX 

84 

84 

86 

86 

87 

85 

87 

90 

89 

90 

66 

83 

70 

79 

83 

63 

84 

62 

80 

70 

73 

72 

74 

83 

81 

77 

73 

77 

80 

81 

81 

•  3 

MIN 

52 

49 

SO 

54 

53 

50 

61 

59 

61 

56 

61 

59 

62 

49 

52 

57 

61 

64 

64 

46 

46 

45 

50 

58 

SB 

48 

46 

45 

S7 

49 

54 

.  1 

PLBINS  SH  GO  EXP  STB 

MAX 

83 

84 

85 

84 

84 

88 

83 

86 

89 

89 

66 

83 

72 

83 

85 

62 

79 

.  1 

MIN 

S3 

52 

53 

54 

55 

53 

59 

59 

50 

57 

60 

SB 

S8 

45 

49 

52 

59 

63 

SB 

43 

43 

41 

48 

56 

58 

45 

40 

43 

46 

52 

.4 

IHOrlBSVILLE  4  SE 

MAX 

66 

87 

88 

66 

91 

86 

90 

94 

93 

90 

88 

78 

79 

81 

84 

88 

85 

85 

87 

86 

78 

76 

60 

80 

77 

74 

80 

76 

78 

83 

.9 

■ 

MIN 

50 

49 

52 

54 

SO 

57 

64 

63 

65 

62 

58 

63 

65 

53 

52 

52 

58 

62 

60 

45 

44 

40 

62 

60 

46 

42 

44 

46 

54 

•  0 

SOUTH   CENTRAL  08 

BSHBURN  3  ENE 

MAX 

B2 

83 

64 

65 

65 

86 

85 

86 

89 

90 

87 

81 

SB 

66 

76 

80 

84 

82 

75 

80 

57 

71 

70 

75 

82 

80 

70 

70 

75 

81 

79 

.  2 

MIN 

55 

57 

56 

55 

60 

S6 

60 

60 

63 

62 

61 

57 

57 

SO 

52 

55 

61 

62 

59 

47 

47 

43 

49 

56 

61 

48 

46 

48 

SI 

SO 

54 

•  9 

CORDELE 

MAX 

84 

86 

67 

66 

88 

64 

86 

91 

69 

90 

67 

60 

67 

79 

62 

85 

65 

82 

81 

80 

72 

73 

76 

79 

81 

62 

73 

79 

83 

84 

8 1 

MIN 

49 

50 

52 

54 

S3 

57 

58 

55 

60 

60 

69 

56 

59 

46 

46 

51 

60 

59 

58 

46 

43 

42 

48 

49 

58 

46 

45 

42 

45 

52 

.3 

DOUGLAS 

MAX 

80 

66 

68 

89 

86 

69 

90 

91 

92 

92 

91 

62 

79 

69 

80 

84 

87 

67 

60 

BS 

73 

72 

74 

79 

84 

82 

61 

71 

80 

82 

82 

MIN 

43 

51 

49 

52 

56 

55 

57 

57 

56 

57 

59 

57 

57 

49 

51 

54 

SS 

57 

61 

45 

43 

39 

42 

48 

54 

45 

41 

43 

45 

SO 

SO 

.9 

F 1 TZGERALD 

MAX 

84 

86 

86 

84 

87 

86 

87 

90 

92 

89 

86 

79 

68 

78 

83 

85 

84 

82 

83 

81 

71 

71 

75 

83 

81 

78 

70 

77 

83 

61 

8 1 

.  7 

MIN 

55 

57 

56 

58 

61 

62 

63 

63 

66 

63 

53 

56 

61 

bl 

S2 

b  ' 

59 

61 

61 

48 

47 

44 

52 

58 

61 

48 

54 

48 

50 

57 

56 

.4 

HOMERVILLE  3  HSH 

MAX 

84 

85 

88 

86 

88 

86 

88 

90 

90 

90 

86 

81 

79 

80 

83 

86 

85 

82 

85 

83 

73 

74 

79 

82 

82 

77 

69 

79 

83 

81 

82 

MIN 

46 

48 

49 

51 

50 

50 

60 

57 

58 

53 

59 

62 

65 

52 

46 

SO 

57 

60 

S8 

44 

42 

40 

46 

58 

54 

46 

44 

41 

44 

54 

51 

.5 

LUHBER  CITY 

MAX 

84 

91 

92 

91 

62 

85 

79 

83 

76 

73 

73 

78 

84 

82 

57 

72 

79 

84 

MIN 

55 

53 

56 

59 

58 

47 

59 

47 

45 

38 

43 

SO 

52 

48 

44 

43 

44 

49 

nOULTRIE  2  E5E 

MAX 

85 

84 

87 

89 

88 

67 

89 

92 

91 

89 

82 

80 

76 

82 

83 

86 

86 

80 

84 

79 

72 

76 

77 

83 

82 

77 

72 

81 

85 

84 

82 

MIN 

51 

51 

52 

52 

51 

51 

60 

62 

63 

59 

61 

60 

64 

52 

46 

59 

58 

59 

46 

43 

44 

47 

58 

58 

47 

47 

43 

46 

SB 

53 

.5 

NASHVILLE  5  SSE 

MBX 

83 

85 

86 

87 

67 

84 

89 

91 

90 

91 

87 

67 

76 

80 

82 

86 

85 

82 

64 

80 

74 

79 

77 

64 

86 

77 

72 

80 

82 

83 

MIN 

49 

47 

50 

50 

50 

50 

58 

55 

56 

55 

59 

S9 

59 

49 

46 

SO 

56 

55 

48 

42 

42 

41 

43 

54 

55 

46 

44 

4  1 

44 

51 

50 

.  1 

QUI  THAN  2  NH 

MAX 

81 

80 

79 

83 

86 

65 

86 

86 

88 

91 

89 

83 

78 

72 

8S 

86 

60 

79 

80 

BS 

71 

74 

75 

79 

83 

80 

60 

65 

68 

74 

79 

.B 

MIN 

50 

55 

58 

51 

56 

55 

55 

S3 

55 

57 

60 

62 

62 

52 

49 

59 

59 

59 

58 

45 

45 

46 

50 

55 

49 

47 

51 

50 

53 

53 

.7 

TIFTON  EXP  STATION 

MBX 

62 

82 

84 

85 

85 

66 

84 

87 

88 

70 

86 

80 

74 

74 

78 

81 

85 

83 

62 

68 

7  1 

72 

77 

83 

80 

SB 

7  1 

76 

82 

79 

.0 

MIN 

54 

57 

55 

55 

56 

55 

61 

61 

65 

56 

62 

59 

59 

50 

SO 

54 

60 

62 

60 

47 

45 

45 

49 

59 

61 

43 

4  1 

45 

SO 

SS 

54 

•  S 

VBLDOSTB  3  E 

MBX 

84 

85 

87 

87 

87 

68 

87 

90 

91 

88 

86 

79 

79 

80 

65 

86 

86 

85 

84 

80 

71 

77 

78 

87 

81 

77 

68 

79 

82 

81 

82 

.9 

MIN 

42 

45 

46 

49 

49 

47 

49 

56 

58 

59 

56 

61 

6S 

SO 

44 

46 

51 

52 

58 

41 

40 

38 

42 

56 

52 

45 

43 

39 

42 

49 

.0 

SOUTHEAST  09 

BLUB  FBB  BP 

MBX 

84 

85 

68 

85 

67 

84 

86 

89 

91 

91 

61 

78 

68 

78 

82 

J4 

66 

80 

85 

76 

72 

74 

78 

62 

80 

59 

70 

78 

82 

60 

80 

8 

MIN 

51 

50 

50 

51 

59 

54 

61 

56 

57 

57 

63 

61 

62 

52 

47 

55 

58 

59 

61 

47 

45 

4  1 

46 

57 

56 

48 

45 

44 

46 

54 

S3 

I 

BRUNSWICK 

MBX 

78 

85 

88 

85 

84 

89 

68 

90 

91 

93 

BB 

87 

80 

73 

74 

80 

83 

80 

61 

85 

73 

75 

71 

75 

80 

82 

64 

72 

80 

85 

B 1 

3 

MIN 

53 

55 

58 

56 

56 

56 

60 

62 

61 

58 

61 

64 

64 

57 

51 

57 

62 

65 

61 

50 

47 

46 

4  1 

59 

59 

49 

48 

48 

48 

56 

55 

6 

BRUNSWICK  FAB  BP 

MBX 

75 

84 

76 

77 

87 

76 

64 

82 

66 

84 

80 

76 

73 

69 

75 

78 

77 

79 

85 

74 

75 

66 

74 

77 

79 

54 

71 

81 

76 

63 

5 

MIN 

56 

57 

61 

56 

60 

60 

62 

65 

64 

60 

65 

66 

64 

56 

54 

62 

66 

63 

65 

53 

50 

SO 

61 

64 

59 

53 

49 

54 

57 

60 

59 

I 

FLEHINC 

MBX 

85 

66 

86 

84 

87 

87 

89 

89 

92 

90 

64 

80 

73 

77 

80 

77 

82 

82 

64 

73 

73 

72 

75 

79 

80 

75 

75 

79 

82 

82 

B 1 

MIN 

52 

51 

50 

51 

53 

53 

56 

53 

50 

60 

62 

61 

66 

53 

44 

52 

53 

54 

58 

49 

43 

37 

39 

S3 

55 

49 

49 

42 

65 

S3 

52 

2 

FOLKSION  9  SH 

MBX 

66 

87 

89 

89 

89 

88 

89 

92 

93 

91 

90 

64 

87 

78 

84 

89 

87 

65 

86 

85 

78 

78 

60 

78 

85 

79 

72 

83 

87 

85 

85 

1 

MIN 

48 

53 

51 

52 

51 

51 

55 

58 

58 

55 

59 

64 

64 

54 

47 

53 

55 

59 

57 

49 

44 

45 

45 

49 

54 

46 

50 

42 

47 

52 

52 

3 

FORI  SIEWBRT 

MBX 

86 

89 

90 

86 

90 

90 

90 

90 

95 

91 

85 

80 

72 

80 

84 

79 

82 

81 

86 

84 

75 

75 

76 

63 

84 

77 

71 

81 

BS 

63 

83 

3 

M  1  N 

52 

53 

54 

51 

SB 

59 

62 

56 

56 

55 

61 

60 

64 

52 

48 

57 

SS 

60 

56 

50 

44 

42 

46 

56 

S4 

48 

46 

46 

48 

55 

53 

6 

GLENNVILLE 

MAX 

65 

85 

66 

85 

87 

66 

87 

68 

90 

89 

84 

80 

71 

76 

82 

83 

81 

78 

60 

78 

72 

73 

78 

79 

78 

75 

72 

79 

61 

80 

80 

9 

MIN 

55 

54 

S3 

53 

62 

53 

56 

58 

SB 

57 

62 

60 

64 

63 

49 

60 

64 

60 

56 

42 

46 

46 

42 

47 

57 

46 

44 

45 

47 

57 

54 

0 

JESUP  4  NE 

MBX 

84 

84 

68 

86 

86 

88 

90 

92 

92 

90 

90 

81 

81 

78 

62 

62 

62 

82 

84 

81 

71 

74 

74 

79 

81 

60 

73 

80 

80 

83 

62 

6 

MIN 

56 

52 

56 

42 

56 

60 

64 

62 

51 

60 

66 

62 

64 

61 

50 

54 

57 

62 

58 

40 

48 

44 

48 

50 

55 

49 

46 

46 

46 

48 

53 

6 

JESUP  8  5 

MBX 

85 

86 

87 

87 

86 

BB 

67 

91 

91 

92 

91 

84 

81 

78 

84 

82 

65 

83 

83 

83 

73 

74 

78 

B2 

85 

72 

70 

78 

65 

83 

83 

2 

MIN 

49 

46 

SO 

SO 

50 

52 

57 

54 

52 

54 

56 

61 

62 

54 

44 

50 

55 

SB 

57 

46 

42 

40 

41 

55 

53 

50 

43 

42 

43 

53 

50 

8 

NBHUNIB 

MBX 

84 

87 

88 

86 

B7 

88 

89 

91 

91 

69 

87 

83 

79 

83 

85 

84 

83 

85 

64 

75 

76 

78 

82 

64 

74 

71 

79 

85 

86 

B4 

83 

6 

MIN 

54 

48 

52 

46 

46 

50 

SB 

60 

57 

54 

57 

63 

65 

S5 

51 

55 

62 

58 

48 

43 

44 

43 

49 

53 

48 

47 

41 

44 

43 

50 

51 

5 

SBPELO  ISLAND 

MAX 

62 

84 

77 

80 

86 

87 

79 

83 

91 

62 

78 

75 

75 

71 

77 

70 

71 

77 

79 

75 

74 

71 

73 

76 

77 

73 

74 

78 

79 

60 

77 

8 

MIN 

55 

57 

55 

52 

SB 

56 

59 

59 

60 

58 

63 

65 

65 

59 

58 

51 

SB 

61 

62 

49 

47 

47 

52 

61 

59 

51 

48 

52 

53 

57 

56. 

3 

SBVANNBH  HSO  BP 

MBX 

84 

86 

84 

65 

69 

87 

90 

85 

89 

90 

64 

71 

71 

78 

82 

78 

80 

BO 

85 

73 

72 

71 

74 

80 

83 

63 

70 

80 

81 

82 

80. 

3 

MIN 

56 

57 

SB 

54 

58 

52 

62 

56 

53 

61 

64 

62 

61 

SS 

50 

57 

61 

61 

61 

50 

46 

42 

47 

60 

59 

50 

48 

49 

48 

58 

55. 

G 

SURRENCr  2  WNW 

MBX 

85 

66 

65 

86 

88 

88 

88 

91 

92 

90 

89 

80 

74 

80 

65 

84 

83 

81 

84 

84 

73 

74 

7B 

82 

62 

75 

72 

79 

84 

62 

82 . 

8 

MIN 

50 

48 

46 

50 

54 

S3 

58 

S3 

53 

56 

62 

60 

62 

50 

4S 

52 

55 

60 

58 

46 

40 

36 

39 

51 

53 

45 

40 

38 

43 

52 

50. 

3 

wnrCROSS  4  NE 

MBX 

84 

86 

88 

90 

88 

90 

90 

91 

93 

94 

92 

86 

84 

73 

81 

85 

87 

66 

84 

86 

74 

75 

76 

81 

85 

84 

61 

72 

81 

85 

83. 

7 

MIN 

42 

48 

46 

50 

52 

52 

52 

57 

57 

54 

54 

61 

62 

S3 

46 

46 

55 

57 

58 

46 

4  1 

40 

40 

41 

S3 

47 

46 

41 

41 

43 

49. 

4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERfiTURES 

ceoRCia 

BPRIL  1978 


OBV 

OF  MONTH 

X 

o 

SIBI ION 

a. 

tr 

0: 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

1  3 

14 

15 

1 1 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2a 

29 

30 

31 

a 

BYRON  EXP  STOIION 

1  IN  1 

2 

MAX 

84 

85 

86 

88 

88 

91 

86 

90 

91 

90 

92 

82 

80 

73 

81 

87 

89 

88 

68 

82 

81 

81 

83 

74 

88 

84 

57 

79 

84 

86 

83 

3 

MIN 

57 

60 

82 

62 

64 

64 

65 

65 

67 

68 

69 

65 

64 

54 

57 

59 

62 

67 

64 

55 

55 

53 

57 

58 

62 

54 

49 

53 

56 

61 

60 

9 

70 

76 

81 

83 

60 

MIN 

55 

60 

61 

61 

64 

63 

64 

65 

66 

69 

68 

65 

64 

54 

57 

59 

61 

67 

64 

56 

5E 

55 

56 

56 

61 

55 

51 

55 

60 

60 

0 

e 

HBX 

E9 

71 

72 

73 

74 

75 

74 

76 

77 

83 

78 

75 

71 

66 

70 

73 

74 

75 

69 

72 

69 

6S 

7C 

61 

74 

7; 

61 

6': 

7C 

72 

72 

.0 

6 1 

6G 

6  3 

65 

61 

CflLHOUN   EXP   STQT ION 

72 

74 

74 

77 

74 

MIN 

52 

55 

57 

57 

59 

60 

6? 

60 

60 

61 

63 

58 

57 

51 

56 

57 

63 

64 

61 

58 

55 

5E 

55 

t^ 

SI 

52 

s: 

54 

56 

57 

3 

EXPERIMENT 

1  INI 

Z 

tinx 

82 

81 

84 

82 

87 

77 

85 

87 

84 

86 

71 

77 

74 

77 

83 

84 

Bl 

67 

73 

74 

75 

81 

74 

84 

72 

54 

75 

82 

85 

78 

6 

MIN 

53 

58 

58 

59 

59 

61 

60 

59 

59 

63 

63 

58 

57 

52 

53 

59 

63 

63 

59 

51 

50 

49 

55 

55 

58 

52 

48 

48 

52 

56 

56 

3 

71 

74 

80 

81 

81 

MIN 

56 

61 

60 

el 

63 

64 

62 

62 

62 

65 

65 

60 

60 

56 

56 

61 

65 

65 

61 

55 

55 

54 

56 

5S 

51 

55 

5C 

5C 

54 

58 

S9 

1 

8 

MBX 

71 

70 

72 

73 

73 

76 

72 

75 

76 

74 

75 

70 

70 

66 

68 

73 

73 

72 

68 

69 

67 

68 

70 

68 

72 

68 

61 

66 

70 

73 

70 

7 

MIN 

60 

52 

63 

64 

65 

66 

66 

66 

66 

67 

68 

65 

65 

62 

61 

63 

65 

67 

65 

61 

60 

59 

59 

62 

63 

60 

56 

55 

58 

62 

62 

HRHKINSVILLE 

1  IN  1 

4 

MBX 

85 

85 

87 

87 

87 

89 

85 

90 

91 

90 

90 

82 

73 

69 

81 

84 

88 

68 

68 

81 

78 

82 

85 

76 

89 

79 

63 

81 

86 

89 

82 

9 

MIN 

58 

63 

62 

62 

64 

65 

64 

65 

67 

69 

67 

67 

65 

57 

56 

61 

66 

64 

65 

56 

55 

56 

60 

64 

63 

59 

55 

53 

55 

60 

61 

HOMERVILLE  3  HSH 

1  INI 

4 

MAX 

81 

82 

84 

86 

82 

90 

87 

90 

94 

88 

93 

86 

80 

71 

82 

83 

88 

91 

80 

82 

80 

80 

81 

79 

87 

81 

67 

77 

81 

91 

83 

5 

MIN 

55 

57 

58 

60 

62 

62 

63 

66 

65 

66 

66 

68 

69 

62 

59 

61 

66 

65 

65 

59 

58 

57 

55 

63 

67 

60 

56 

55 

57 

65 

61 

^ 

JESUP  4  NE 

1  IN  1 

4 

MAX 

85 

86 

87 

85 

88 

75 

89 

90 

93 

92 

90 

83 

79 

80 

88 

90 

88 

85 

83 

88 

88 

90 

90 

90 

90 

93 

80 

86 

84 

94 

86 

9 

MIN 

60 

61 

65 

68 

65 

70 

72 

70 

64 

61 

66 

68 

50 

68 

59 

60 

60 

60 

70 

70 

60 

55 

57 

60 

84 

65 

niDVlLLE  EXP.  SISTION 

1  IN  1 

4 

MBX 

- 

83 

84 

64 

87 

85 

- 

89 

89 

80 

84 

70 

87 

85 

75 

76 

65 

- 

- 

80 

85 

53 

64 

66 

59 

57 

r  L  H  1           Ofi    OH    t  *  r     0  1  H 

83 

82 

84 

84 

84 

88 

82 

88 

88 

8 1 

70 

75 

84 

87 

80 

85 

80 

8 

MIN 

61 

64 

64 

65 

67 

68 

68 

70 

71 

71 

69 

70 

67 

59 

57 

61 

66 

69 

67 

59 

57 

60 

58 

62 

64 

60 

55 

55 

59 

65 

63 

6 

IlflON  EXP  SIBTION 

1  IN  1 

2 

MBX 

91 

90 

95 

95 

92 

97 

91 

98 

98 

98 

98 

80 

78 

74 

82 

88 

95 

96 

74 

84 

86 

84 

93 

82 

99 

90 

63 

88 

91 

95 

88 

B 

MIN 

59 

62 

63 

64 

65 

65 

66 

66 

69 

70 

70 

66 

66 

57 

57 

59 

62 

66 

63 

56 

56 

56 

57 

64 

64 

55 

S3 

52 

58 

62 

61 

6 

4 

MBX 

85 

84 

88 

90 

87 

90 

85 

90 

91 

91 

90 

78 

74 

73 

77 

81 

90 

90 

71 

78 

81 

83 

86 

78 

92 

85 

62 

81 

85 

B9 

83 

5 

MIN 

60 

63 

63 

63 

65 

66 

64 

64 

69 

70 

70 

67 

67 

59 

59 

60 

62 

67 

65 

57 

56 

58 

59 

63 

65 

58 

54 

55 

58 

62 

62 

3 

8 

MBX 

80 

79 

Bl 

83 

82 

84 

82 

85 

85 

85 

86 

77 

73 

73 

74 

78 

84 

85 

72 

76 

78 

79 

82 

78 

86 

82 

65 

78 

80 

83 

79 

8 

MIN 

63 

65 

64 

65 

67 

67 

69 

69 

70 

71 

72 

70 

70 

62 

60 

63 

65 

70 

67 

61 

61 

57 

58 

65 

68 

63 

58 

58 

61 

64 

64 

8 
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RE 
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N01 

ES 

FOLl 

OH  I 

NO  ' 

jlOT 

ION 
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EX 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


CEORCIB 

OPRIL  1978 


DAY  OF  MONTH 


STRT 1  ON 

NORIHHESI  0 
OLLBIOONn  OOM  2 

COLMOUN  EXP  STfltlON 

NORIH  CENIRflL  0 
U  OF  GO  PLT  SCIENCE  en 


WEST  CENTRHL 
EXPERINENI 


SOUTH  CENTRAL 
IIFTON  EXP  STATION 


S0UTHEB5T 
SnvRNNflM  HSO  RP 


EvnP 
MUX 


MING 
fllN 


HING 

MAX 

MIN 


Evnp 

HI  NO 


.20 


.20  .33 
82  Bt 


9     10    11    12    13    M    15    IB    17    18    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


80  86 
59  61 


.35 
102 


.36  .28 

109  46 

80  90 

58  58 


EVRP 
HIND 
MRX 
niN 


.15 
123 
84 


Hi  I 


4. 678 

990B 


6.04 
79.4 


8.248 
2461 
77  .9 
52. 7 


6.82 
1751 


6.66 
1587 


2383 
81  .2 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

a 
z 

ct 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1: 

a. 

(_) 

oc 
0. 

a. 

CT 

UJ 

SPECIfiL 
ISEE  NOTESI 

RBBEViLLE 

0010 

08 

WILCOX 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

8A 

C 

MRS  MARY  E  CAMPBELL 

RDOIRSVILLE 

004  1 

01 

BARTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

700 

7A 

c 

JACK  W  BIRO 

filLEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

1  1 

82 

34 

240 

5P 

5P 

SP 

H 

HAYWOOD  E  BOYD 

OLBRNY  3  SE 

0140 

07 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7R 

7R 

H 

TOMMIE  BRANTLEY 

RLLRTOONfl  ORM  2 

0181 

01 

BARTOW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

II   S   CORPS   OF  FNGINFFRS 

QtMQ    FQQ  QP 

02  1  1 

09 

BACON 

1  3 

-a  1 
J  1 

J  c. 

0  c. 

■3  t 
J  1 

MID 

MID 

FAA 

flLPHRRETTR  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7A 

7A 

H 

SCOTT  C  CHRMBLEE 

RLPHRRETTfi  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

1  10 

c 

TEDDY  R  WRLKER  SR 

RMERICUS  2  E 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

04 

84 

12 

450 

7A 

7A 

H 

MRS  DRWN  E  MYERS 

RMERICU5  EXP  STR  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

450 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RPPLING  2  NW 

031  1 

06 

COLUMB  I  A 

14 

33 

34 

82 

20 

370 

8A 

8A 

H 

LESTER  0  MORRIS 

RSHBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

8A 

8A 

H 

BILLY  J  WILL IRMS 

RTHENS  WSO  flP 

0435 

02 

CLARKE 

10 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

RTKINSON  2  E 

0441 

09 

BRANTLEY 

1  3 

31 

14 

81 

49 

70 

7A 

MRS  LRTRELLE  R  GURLEY 

RTLRNTR  BOLTON 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

680 

7A 

CHRRl  IF   H   KFFI  ING 

Q  T  1   QKJTQ     LJC,n  QP 
HIUnlNiM     WDU  Mr 

U    o  1 

U  c. 

FULTON 

6 

9K 

1  n  1  n 
1  u  1  u 

MID 

MID 

r 
L 

nj 

NATL  WEATHER  SERVICE 

flUGUSTfl  WSO  RP 

R 

0495 

06 

RICHMOND 

1  4 

33 

22 

81 

58 

148 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BfllNBRIDGE    INT  PRPER 

C 

0586 

07 

DECRTUR 

6 

30 

48 

84 

39 

190 

4P 

4P 

c 

INTERNATIONAL  PAPER  CO 

BRLL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1  100 

7A 

MRS  ESTELLE  GROGAN 

BERVERDRLE   1  E 

0746 

01 

MURRAY 

12 

34 

56 

84 

50 

740 

8A 

J  MILBURN  WHEAT 

BELLVILLE 

0787 

09 

EVANS 

1  1 

32 

09 

81 

58 

185 

c 

MRS  GRACE  F  HEARN 

BLfllRSVILLE  EXP  STR 

0959 

02 

UNION 

7 

34 

51 

83 

56 

1917 

8A 

BA 

H 

GEORGIA  MTN  EXP  STN 

BLRKELY 

0979 

07 

EARLY 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7A 

7A 

H 

LOWERY  S  STONE 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

FANN  I  N 

7 

34 

52 

84 

19 

1760 

7P 

7P 

H 

P  B  CARRUTH 

BOWMAN 

1  132 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

12 

83 

02 

785 

7R 

PrflRNFTT    H  RARTflN 

R  R  n  n  k"  1  P  T    1  I.I 

1  "^CC 
i  <1DD 

OA 
UD 

BULLOCH 

1  1 

S  1 
0  I 

A  1 

1  Qn 
1  yu 

5P 

6P 

H 

WILLIAM  C  CROMLEY  JR 

BRUNSWICK 

1  340 

09 

GLYNN 

2 

31 

10 

81 

30 

13 

8A 

8A 

c 

H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAR  RP 

1  345 

09 

GLYNN 

2 

31 

09 

81 

23 

1  4 

MID 

MID 

H 

FAR 

BURTON  ORM 

1413 

03 

RABUN 

1  4 

34 

47 

83 

33 

1770 

c 

GEORGIA  POWER  COMPANY 

BUTLER 

1425 

04 

TAYLOR 

6 

32 

33 

84 

1  4 

£25 

7A 

THOMAS  F  MATHEWS 

BYRON  EXP  STATION 

1448 

05 

PEACH 

9 

32 

40 

83 

44 

490 

8A 

BA 

BA 

SE  FRUIT  4  TREE  NUT  LAB 

CRLHOUN  EXP  STATION 

1  474 

01 

GORDON 

12 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

BP 

6P 

CG 

NW  OR  EXP  STATION 

CAMILLA 

1500 

07 

MI  TCHELL 

6 

31 

14 

84 

13 

175 

6P 

7A 

H 

CHARLES  L  KELLEY 

CANTON 

1585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

14 

84 

30 

870 

8A 

c 

JOHN  T  HOLBROOK 

CARNESVILLE   3  N 

1619 

03 

F  RANK  1  1  M 
1  i\  n  I'l  r\  i_  1  111 

1  4 

34 

26 

83 

14 

910 

7A 

c 

MRS    IRNICF   F   VOYI  FS 

LHKKULL  1  UN 

164  0 

U4 

CARROLL 

17 

■3  C 
Jd 

RQ 
C30 

Uo 

Q  Q  c: 

y  y  D 

6P 

BP 

c 

H 

CITY  OF  CARROLLTON 

CARTERS  2  SW 

1657 

01 

MURRAY 

12 

34 

35 

84 

43 

710 

8A 

RUFUS  P  DONALDSON 

CARTERSVILLE 

1665 

01 

BARTOW 

12 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

01 

BRRTOW 

5 

34 

09 

84 

51 

700 

7A 

GRRNVEL  P  TRTUM 

CAVE  SPRINGS  4  SSW 

1715 

01 

POLK 

4 

34 

03 

85 

21 

800 

c 

MRS  GRRDY  DEMPSEY 

CEDARTOWN 

1732 

01 

POLK 

4 

34 

01 

85 

15 

785 

6P 

8A 

H 

RRLPH  H  AYERS 

CHATSWORTH 

1856 

01 

MURRRY 

12 

34 

46 

84 

47 

765 

7A 

c 

MRS  LOIS  J  COLE 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

01 

WRLKER 

18 

34 

55 

85 

17 

760 

7A 

TVA-566 

CISCO  7  ENE 

1944 

01 

MURRRY 

12 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

CHARLIE  L  SILVER 

CLAYTON   1  SSW 

1982 

03 

R  n  D  u  1  "1 

1  4 

34 

52 

83 

24 

1880 

5P 

5P 

H 

rORRDI  1    1  FF 

CLERMONT   3  WSW 

1  998 

02 

HRLL 

3 

34 

27 

8  3 

49 

1  346 

c 

MRS  FANNIE  M  O'KELLEY 

CLEVELAND 

2006 

02 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

46 

1570 

8A 

MISS  MARY  LOU  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

10 

84 

46 

153 

8A 

8A 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS  WSO  RP 

R 

2166 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

31 

84 

56 

385 

MID 

MID 

c 

HJ 

WSO  COLUMBUS 

COMMERCE  4  NNW 

2180 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

29 

750 

7A 

7A 

H 

CITY  OF  COMMERCE  WTR  PL 

COOL IDGE 

2238 

07 

THOMRS 

8 

31 

01 

83 

52 

250 

c 

C  W  ELLINGTON  JR 

CORDELE 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

SP 

SP 

H 

CRISP  CO  POWER  COMM 

CORNEL  lA 

2283 

03 

HABERSHAM 

1  4 

34 

31 

83 

32 

1470 

BP 

7A 

H 

MRS  BOBBIE  C  FOSTER 

COVINGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

BP 

8A 

H 

JACK   L  CHAPMAN 

CUMMING 

2408 

02 

34 

12 

84 

08 

1  320 

8A 

MIIF*^    M  wniFF 
iMLCO     II  HULrC 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

BA 

MRS  AZLEE  8  DAVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

DAHLONEGfl 

2475 

02 

LUMPKIN 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

7A 

7A 

H 

MRS  JOE  W  WOODWARD 

DAHLONEGA  3  NNW 

2479 

02 

LUMPKIN 

12 

34 

35 

84 

DO 

1  390 

c 

JAMES  E  FORTNER 

DALLAS  7  NE 

2485 

01 

PAULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1  100 

7A 

7A 

c 

H 

L  DOUGLAS  GRIFFITH 

DfiLTON 

2493 

01 

WHITFIELD 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

8R 

8R 

H 

MRS  ANNA  G  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

EARL   T  SMITH 

DAWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7R 

GEORGE  H  CHARTIER 

DRWSONVILLE 

2578 

02 

DAWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1370 

7A 

c 

MRS  THELMA  F  COX 

DOCTORTOWN   1  WSW 

2716 

09 

WRYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7R 

R  C  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

ROY  A  HILL 

DONRLSONVILLE    1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

135 

BA 

ROBERT  P  ARMSTRONG 

DOUGLAS 

2783 

08 

COFFEE 

1  3 

31 

31 

82 

50 

225 

7A 

7A 

H 

JOHNNY   S  PHILLIPS 

DOUGLASVILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8A 

LEONA  B  THOMPSON 
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STATION  INDEX 


CEORCIR 

APRIL  1978 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

cr 

cr 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

a. 

UJ 
Ql 
0- 

EVflP  . 

SPECIAL 
(SEE  NOIESl 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

1 1 

32 

35 

81 

43 

103 

8A 

WRRREN  W  WYRNT 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

215 

8A 

8R 

H 

WILIFORD  P  NRLLEY 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

10 

32 

33 

82 

54 

204 

C 

CITY  OF  DUBLIN 

EfiSTMfiN   1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

12 

400 

8A 

8fl 

H 

GA  FORESTRY  COMM 

pn I  SDN 

3028 

07 

CRI  HHIIN 

i_  n  L  1  1     u  '1 

5 

31 

34 

84 

44 

305 

C 

IFSSF   1  NFWTON 

ELBERTON  2  N 

3060 

0  3 

ELBERT 

14 

34 

08 

82 

52 

54  0 

5P 

7R 

A  D  MC  CLRIN 

ELL  1 JflY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

4  I 

84 

29 

1300 

7fi 

RLFORD  G  DOVER 

EMBRY 

3147 

01 

PAULDING 

17 

33 

52 

84 

59 

1200 

8R 

MISS  JANET  E  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

16 

84 

17 

925 

8A 

8fl 

8R 

GH 

UNIV  OF  GA  EXP  STATION 

FOIRMOUNT 

3295 

01 

GORDON 

12 

34 

26 

84 

42 

740 

8R 

MRS  ONEGA  F  VINCENT 

FORGO 

3312 

08 

CL  INCH 

16 

30 

4  1 

82 

34 

1  15 

C 

ST  REGIS  PAPER  CO 

F I TZGERfiLD 

3386 

06 

BEN  HILL 

16 

31 

43 

83 

15 

371 

5P 

5P 

H 

CITY  FIRE  DEPT 

FLEMING 

3409 

09 

LIBERTY 

2 

31 

53 

81 

25 

20 

5P 

5P 

C  H 

ELTON  HODGES 

FOLKSTON  3  SW 

3450 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82 

02 

30 

8A 

C 

LOTT  W  TURNER 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARL  TON 

1  5 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

nKFFFNOKFF   Wll  HI  IFF  RFF 

FORSYTH  6  NNW 

3506 

05 

MONROE 

9 

3  3 

07 

8  3 

59 

600 

6P 

6P 

yJ^ 

CITY   OF  FORSYTH 

FORT  GfllNES 

3516 

07 

CLAY 

3 

31 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

H 

MRS  MAYME   R  HAYES 

FORT  STEWRRT 

3538 

09 

L  IBERTY 

1  I 

31 

52 

81 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FRRNKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

15 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT  L  WILSON 

GfilNESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

51 

1  170 

7R 

7R 

H 

WILLIAM  A  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASCOCK 

i  1 

33 

1  4 

82 

36 

540 

7A 

MRS  SUSAN  G  BRRDOY 

GLENNVILLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

31 

56 

81 

55 

170 

6P 

6P 

H 

DON  P  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33 

28 

83 

27 

570 

7A 

ROBERT  H  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

850 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HflM I L  TON   4  W 

4033 

04 

HARRIS 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7A 

C 

Dl  IIP    QPPTNP.S  FARM 

HflRfiLSON 

4  070 

0  4 

COWETA 

5 

1  A 

ft  A 

A 

ft  (1  n 
0  4  u 

r 

L 

MRS  RUTH  T  GABLE 

HRRTWELL 

4  1  33 

03 

HART 

14 

34 

21 

82 

55 

590 

5P 

5P 

H 

RALPH  0  SCOTT 

HfiWKINSVILLE 

4  1  70 

05 

PULASK I 

9 

32 

17 

83 

28 

245 

8A 

8fl 

GH 

MRS  CLIFFORD  MC  LENDON 

HflZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

3  1 

52 

82 

36 

250 

C 

U  5  SOIL  CONS  SERVICE 

HELEN   I  ESE 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

6P 

5P 

H 

COMER  L  VANDIVER 

HOMERVILLE   3  WSW 

4429 

08 

CL  INCH 

16 

31 

02 

82 

48 

187 

6P 

6P 

GH 

UNION  BAG-CAMP  CORP 

IRWINTON   4  WNW 

4594 

05 

WILKINSON 

10 

32 

50 

83 

1  4 

515 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

JfiCKSON  DFIM 

4523 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

51 

430 

c 

GEORGIA  POWER  COMPRNY 

JfiSPER   I  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1455 

6P 

8R 

H 

HOWRRD  L  DILBECK 

JASPER 

4651 

02 

P  I  CKFNS 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

c 

QMifQi  ni  Q  Fi    M^HP  rnpp 

nlllLMLULM     CL     MOnr  LUrvr 

JESUP 

WAYNE 

1 

Q  1 

J  1 

Q  1 
O  1 

O  J 

1  n  n 
1  U  U 

C 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  4  NE 

4674 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

100 

6P 

6A 

G 

RRYONIER  INC 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

31 

29 

81 

53 

100 

5P 

5P 

H 

BRUNS  PULP  4  PAPER  CO 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84 

15 

1310 

C 

MRS  LRVERNE  C  KINCRID 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

31 

84 

21 

930 

8A 

CICERO  W  bWINT 

JUL  lETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7A 

MRS  DOROTHY    I  MERCER 

KENSINGTON 

4802 

01 

WALKER 

18 

34 

47 

85 

22 

850 

7A 

TVH-722 

KINGSTON 

4854 

01 

BARTOW 

5 

34 

14 

84 

56 

730 

7A 

MRS  ELIZRBETH  D  BROWN 

LA  FAYETTE 

494  1 

01 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

17 

820 

8A 

8A 

C  H 

CHRRLES  M  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

01 

715 

5P 

7R 

C  H 

PQY       1     PFl  TUQM 

LEXINGTON   I  NW 

Q  1 

O  1  D  □ 

U  J 

OGLETHORPE 

14 

3  J 

5  3 

83 

08 

750 

BR 

C 

JOSEPH  A  CAREY 

L INCOLNTON 

5204 

03 

LINCOLN 

14 

33 

47 

82 

28 

510 

8R 

JAMES  C  BLRCKWELL 

LOUISVILLE   3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

C  H 

GLASCOCK-JEFF  UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

31 

55 

82 

4  1 

120 

7fl 

7R 

H 

MRS  NETTIE  S  WHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

C  H 

PERRY   T  USHER 

MACON  WSO  AP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MARSHALLV I LLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

56 

186 

5P 

5P 

H 

CITY   OF  MARSHALLVILLE 

MAYSVILLE 

5633 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

34 

920 

7fl 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 

METTER 

581  1 

06 

CANDLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

M  I  OV I LLE 

5858 

06 

BURKE 

32 

49 

82 

14 

175 

7A 

r H 1 L 1 r    I  GHnoKtLL 

MIDVILLE  EXP  STR 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GA  BRANCH  EXP  STN 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

7A 

7A 

H 

MRS  WILLETTE  8  HORNE 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENK  INS 

1  1 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KERMIT   J  CHANCE 

MILLHAVEN-WADE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

14 

32 

55 

81 

30 

1  00 

8A 

MILTON  R  REDDICK 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7A 

CITY  F  IRE  DEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8A 

GEORGE  FOWLER 

MONTICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

41 

655 

7A 

7A 

H 

POSTMASTER 

MORGAN   1  W 

8038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN  PUB  WORKS  CRMP 

MORGAN  5  NW 

5043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7R 

CLARENCE  W  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQUI TT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6125 

05 

WHEELER 

1  0 

32 

12 

82 

38 

155 

7A 

GARLAND  L  GILLIS 

NAHUNTA 

6219 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

1  1 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

31 

08 

83 

13 

238 

5P 

5P 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

14 

32 

37 

81 

28 

145 

6P 

6P 

H 

MRS   MARY   A  POLK 
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STnilON  INDEX 


OEORGIO 
RPRIL 


1978 


STnilON 


COUNTY 


OeSERVfiT ION 
TIME  RND 
TRBLES 


OBSERVER 


NEWNON 

NORCROSS  3  NW 

PRTTERSON 

PERRSON 

PLAINS  SW  GR  EXP  STR 

PRESTON 

QUI TMRN  2  NW 

RESfiCR 

RINCGOLD 

ROME 

ROME  8  SW 

ROME  WSO  RP  F 

SRNDERSVILLE 

SRPELO  I5LRND 

SRVRNNRH  WSO  RP  F 

SILORM 

SPRRTR  3  NW 

ST  I LLMORE 

SUMMERVILLE   1  SSW 

SURRENCY  2  WNW 

SWfllNSBORO 
SWEET  GUM 
SYLVfiNIfl 
TRLBOTTON   1  NE 
TRYLORSVILLE 
THE  ROCK 
THOMflSTON  2  S 
THOMflSVILLE  4  SE 
T IFTON  EXP  STRT ION 
TOCCOR 

TRRY  MOUNTRIN 

U  OF  GR  PIT  SCIENCE  FM 

VRLDOSTR  3  E 

VflLDOSTR  4  NW 

WflLESKR 

WRRRENTON 

WfiSHINGTON 

WRTKINSVILLE  RRS 

WRYCROSS  4  NE 

WRYNESBORO  2  NE 

WEST  POINT 
WINDER   1  SSE 
WOODBURY 
WOODSTOCK 


6335 
6407 
6838 
6879 
7087 
7201 
7276 
7430 
7489 
7600 

7505 
7510 
7777 
7808 
7847 
8064 
8223 
8351 
8436 
8476 

8496 
8504 
8517 
8535 
8600 
8657 
8661 
8666 
8703 
8740 

8805 
8950 
8972 
8974 
9077 
9141 
9157 
9159 
9186 
9194 

9291 
9466 
9506 
9524 


COWETR 

GWINNETT 

PIERCE 

RTKINSON 

SUMTER 

WEBSTER 

BROOKS 

GORDON 

CRTOOSfl 

FLOYD 

FLOYD 
FLOYD 

WRSHINGTON 
MC  INTOSH 
CHRTHRM 
GREENE 
HANCOCK 
EMRNUEL 
CHRTTOOGR 
fiPPL ING 

EMRNUEL 

FRNN I N 

SCREVEN 

TRLBOT 

BRRTOW 

UPSON 

UPSON 

THOMRS 

TIFT 

STEPHENS 

TOWNS 

OCONEE 

LOWNDES 

LOWNDES 

CHEROKEE 

WRRREN 

WILKES 

OCONEE 

PIERCE 

BURKE 

TROUP 
BRRROW 
MERIWETHER 
CHEROKEE 


33  22 

33  58 
31  23 

31  18 

32  03 
32  04 

30  48 

34  34 
34  55 
34  15 

34  10 
34  21 

32  58 

31  24 

32  08 

33  32 

33  19 
32  26 

34  27 

31  44 

32  35 
34  58 
32  45 
32  42 
34  05 
32  58 

32  52 

30  48 

31  29 
34  35 

34  48 

33  52 
30  51 

30  52 

34  19 
33  25 
33  44 
33  52 

31  15 
33  07 

32  52 

33  59 
32  59 

34  07 


84  49 
84  16 
82  08 

82  51 
84  22 

84  32 

83  35 

84  57 

85  07 

85  09 

85  16 
85  10 

82  49 
81  17 

81  12 

83  06 

83  01 

82  13 
85  22 
82  14 

82  22 

84  13 

81  39 
84  32 
84  59 
84  14 
84  19 

83  54 
83  32 
83  19 

83  42 
83  32 
83  14 

83  20 

84  33 

82  40 

82  44 

83  26 

82  19 
81  59 

85  1  1 

83  43 

84  35 
84  3  1 


990 
940 
105 
205 
500 
405 
185 
650 
820 
620 

700 
637 
435 
10 
46 
690 
530 
260 
800 
200 

325 
1795 
254 
710 
710 
800 
665 
210 
371 
1019 

3900 
840 
250 
265 

1110 
510 
630 
750 
145 
270 

575 
950 
800 
1055 


6P 


8R 


8fl 


6P 


MID 
6P 
5P 

MID 
6P 


5P 


7P 


8R 


5P 
5P 
8R 
5P 


MID 
6P 
5P 

MID 
7fi 
8R 
7R 
7fl 
5P 

7P 


GH 
H 


C 

C  HJ 
H 
H 

7R|C  HJ 


H 


8R 


5P 


H 
H 
GH 
H 


JAMES  0  HRRDIN  JR 
MRS  MILDRED  H  OEMPSEY 
STATE  DIV  OF  FORESTRY 
COUNTY  AGENTS  OFFICE 
SW  GR  BRANCH  EXP  STR 
MRS  FLORENCE  C  PUGH 
WILLIAM  0  LEY 
JOSEPH  W  HOLLAND 
TVfi-721 

JOHN  W  MflDOOX  JR 

JACK  MONTGOMERY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
RADIO  STATION  WSNT 
UNIV  OF   OA  MARINE  INST 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS  MRBLE  C  CRUMPTON 
HOWARD  R  GARRETT 
JESSE  W  RAUTON 
EVAN  0  BOWMAN 
UNION  BAG  CRMP  PAPER 

RADIO  STATION  WJRT 
MRS   INEZ  HAMPTON 
LLOYD  H  BAZEMORE 
LAWRENCE  R  MINOR  SR 
THOMAS  F  COUSINS 
CECIL  HARRIS 
RADIO  STATION  WSFT 
STATE  DIV  OF  FORESTRY 
OA  COASTAL  PLAIN  EX  STN 
HENRY  0  MC  DONALD 

TVA- 154 

UNIV  OF  OA  COL  OF  AGRI 
RADIO  STATION  WJEM 
RADIO  STATION  WGAF 
DOYLE  B  SMITH 
HENRY  C  WHEELER  JR 
WILLIAM  T  THORNTON 
AGRI  RESEARCH  SERVICE 
ERNEST  L  SWEAT 
MISS  DORIS  E  LEWIS 

CAM  B  LANIER  JR 
CECIL  H  CRIDER 
ALLEN  C  LONGING 
WILLIAM  G  BOOTH 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the   'HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65' F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 


SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 


Soil  Type 

Soil  Cover 

Degree  of 

Byron  Exp  Station 

Loamy  Sand 

Bare 

0-2% 

Calhoun  Exp  Station 

Montevallo-Shaly  silt  loam 

Bare 

2-6% 

Experiment 

Upland  sandy  to  clay  loam 

Bare 

0-2% 

Hawkinsville 

Sandy  loam 

Bare 

0-2% 

Homerville  3  WSW 

Gray  sand 

Bare 

1-2% 

Jesup  4  NE 

Undifferentiated  alluvial 

Bare 

0-2% 

Midville  Exp  Station 

Sandy  loam 

Bare 

0-2% 

Plains  SW  GA  Exp  Station 

Greenville  heavy  clay 

Bare 

0-2% 

Tifton  Exp  Station 

Tifton  loamy  sand 

Bare 

0-5%  to  NE 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperjture"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  ajnount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     lO-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17- TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     35. 10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing:  40p  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


USCOMM-NOAA- ASHEVILLE,  N.C. 
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1  .39 

2.01 
.17 


.30 
4  .52 


2.71 
1  .70 


1  .15 
2.13 


3.43 
.44 

I  .28 


.14 

1  .27 


2.17 
.90 


I  .27 
1  .02 


1  .56 
1  .01 


1  .'0 
2.20 
.89 


1  .61 
3.07 
1  .95 
2.38 
2.64 

I  .60 
1  .40 
2.54 


1  .53 
.74 


1  .60 
3.52 
1  .28 
2.09 
2.62 

I  .84 

2.08 
1  .80 
1  .63 
1  .62 

1  .80 


2.01 
1  .90 
1  .56 
2.75 
2.32 


1  .58 
1  .48 
1  .58 
1  .92 
.80 

1  .75 
1  .64 
1  .14 
1  .40 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DAILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


HOBTWICST 

AOAIRSvILLC 
ALLATOOriA  OAn  2 
BEAVCaOALC    1  E 
CALHOUN  EXP  STATIi 
CAQTERS  2  SU 

CftfiTESSVILLE 
CARTEfiSviLLE    3  SW 

CMATSHOaTM 
CHICKAriAUQA  PMK 

cuaorviLLE  2  U 

DALLAS  7  ME 
OAL  TON 
cwnr 

FAIHMOUWT 

".EHSINGTOH 
MNQSTON 
LA  FAVtTTE 
BCSACA 
RINGGOLD 

ROrc 

aOfC  use  AP 
SurrCRviLLE    1  5SU 
TAYUORSVILLE 


NORTH  CENTRAL 

ALPHAQETTA  S  SSU 
ATHENS  k4S0  AP 
ATLANTA  aOLTOM 
ATLANTA  WSO  AP 
BALL  GROUNO 


AIR 


VILi 


EXP  STi 


CANTON 
CLEVELAND 
COr»CaCE  4  NNW 
CumiNG 

OAHL ONEGA 
OAWSONVILLE 
ELL  IJAY 
GAINESVILLE 
HELEN  1  eSE 

JASPER  1  NNU 

mvSviLLE 

"ONBOE 

NOBCROSS  4  N 

U  OF  GA  PlT  science  ! 

UALESKA 
MINDEB  1  SSE 
UOODSTQCK 


NOBTHEAST 
eounAN 

CABNESVILLE   3  f 
CLAYTON    1  S5W 
CORNEL lA 
ELOERTON  3  N 

HABTI.CLL 
LEXINGTON    1  NW 
L  INCOLNTON 
TOCCOA 
UASHINGTON 


«:ST  CENTRAL 

BUTLEB 
CABRBLLTON 
COLUr«US  USO  A 
OOuGLftSviLLE 
EXPEBIfCNT 

FBANKLIN  2 
GREENVILLE  2  N 
HAHILTON  4  U 
JONCSeORO 
LA  CBANQE 

rWRSMALlVILLE 
WNTEZum 

NEb«1AN 

TALBOTTON 
THOMAS TON  2  S 


NE 


CfriTBAL 
AILEV 

evSON  EXP  STATU 
COVTNGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 

EASTMRN   1  W 
FOaSVTH  6  NNU 
GODFREY  3  NE 
HAl*INSVIlLE 
IBUINTON  4  fatlU 

JUL  lETTE 
l«CON  USO  AP 
niLLEOGEVILLE 
nONTICELLO 
muNT  VEBNON  3  I 

SANDCRSvILLE 
SILOAM 
SPARTA  3  NU 


DRY  OF  MONTH 


2  3 


2.62 
3.  10 


2.36 
1  .70 
1  .33 


5    6     7    8    9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.20  1.65 
.7S  2.14 
. 3S  1 . 3S 


72    J. 37  1.33 


SEE  REFEffENCE  NOTES  FOLLCXING  SIfillON  INDEX 

4 


DAILY  PRECIPITnTION 


STRT  I  ON 


APPL ING  a  NU 
AUGUSTA  USD  AP 
MOmLCT  1  U 

QIBSON 

LOUISVILLE  3  S 

rcTTtB 

MIOVILLE 

MIOvILLt  EXP  STA 
HILLEN  -4  N 

MIlLMAVCH-iMOE   3  Se 
HEMINOTON  a  NE 
STILL^«aC 
SUAINS60R0 

uArNcseaso  2  kc 


SOUTMbCST 


07 


ALBANY  3  SE 

ArcRicus  2  e 

ftAINBRIDQE    INT  PAPCQ  C 

BLAKEL V 

CAMILLA 

COLQUITT  3  e 

cuTHeeoT 

OMOOH 

OONALSBNVILLE  1  S 
FORT  OA I ACS 

LUr«>RrH  9  SE 

tOMWN  1  U 

rOOQAH  5  NU 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

PRESTON 

THOmSVlLLC  4  SE 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
ASH6URN  3  ENE 

ceaoELE 

DOUGLAS 
FITZGERALD 

HOrCRVILLC  3  WSU 
LUKER  CITY 
nOULTfilE  2  eSE 
NASMVILLE  5  SSE 
QuirmN  3  nu 


SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AP 
ATKINSON  3  E 
BRUNSUICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 
OOCTORTaun  1  usu 

FLEniNQ 
FOLKSTOH  3  SW 

roLKSTON  a  SW 

FOQT  STEWART 
GLENHVILLE 

JCSUP  4  ME 


SAVANMAM  WSO 

suaaENCY  3  bi 

UArcaosS  4  ni 


6.  33 
6.1' 
6.55 

■^.0 


DAY  OF  MONTH 

2    3     4    5    6     7    8    9    10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


.00     .OB  .16 


.IS    .02  i.as 


.01      .25  1.60 


SEE   REFERENCE  NOTES  FOLLOUINC  STfiTION   [NO  « 

5 


DAILY  TEMPERniURES 


GEORGlfl 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£ 

. 

NORIHHESI  01 

HLLfilOONfl  onn  2 

MAX 

niN 

68 
54 

70 
46 

70 
46 

59 
SI 

68 

SI 

72 
49 

83 
59 

69 
61 

71 
61 

80 
51 

76 
46 

77 
52 

79 
60 

74 

51 

71 
48 

61 
46 

67 
46 

75 
46 

62 
57 

85 
56 

88 
60 

86 
58 

86 
62 

84 

63 

87 
60 

83 
62 

90 
66 

88 
66 

82 
63 

85 
63 

81 
61 

77.5 
55  ■  5 

CBLHOUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

69 
54 

69 
46 

65 
41 

72 
S2 

71 
SO 

83 
45 

82 
58 

74 

63 

80 
60 

79 
46 

78 
43 

77 
56 

73 
60 

69 
48 

60 
48 

65 
42 

74 
4  1 

81 

S3 

84 

55 

87 
52 

86 
SB 

84 
54 

85 
60 

88 

60 

89 

57 

90 
61 

89 
63 

86 
65 

87 
63 

83 
64 

89 
57 

79.0 
54.0 

CRRTERSVILLE 

MAX 
MIN 

69 
57 

68 
45 

68 
48 

67 
52 

70 
SI 

81 
45 

81 

59 

71 
66 

79 
60 

78 
45 

78 
43 

80 
59 

78 
49 

70 
48 

63 
49 

66 
44 

74 
44 

78 
57 

82 
d8 

87 

57 

87 
54 

84 

54 

83 
66 

85 
62 

87 
59 

89 
61 

88 

67 

88 

67 

85 
62 

85 
63 

86 

S9 

78.5 
55.0 

CEOSRTOHN 

MAX 
MIN 

12 
57 

70 
46 

67 
47 

72 
S3 

7S 
SO 

84 
48 

79 
59 

73 
64 

80 
60 

78 
49 

77 
46 

79 
57 

77 
62 

73 
53 

67 
42 

67 
46 

75 
49 

80 
56 

84 

59 

89 
53 

86 

59 

92 
57 

87 
62 

89 
62 

91 
59 

92 
63 

90 
63 

84 

68 

84 

65 

82 
65 

88 
60 

80.1 
56  •  1 

DBLLRS  1  NE 

MAX 
MIN 

72 
56 

69 
45 

69 
43 

60 
51 

69 
47 

72 
47 

83 
S3 

69 
59 

72 
61 

79 
48 

75 
44 

77 
47 

77 
58 

73 
54 

71 
46 

63 
44 

68 
47 

76 
50 

80 

57 

83 
54 

87 
58 

87 

S7 

86 
SB 

85 
65 

86 
59 

88 
61 

90 
64 

89 
53 

85 
62 

86 
63 

82 
60 

77.7 
54  .2 

DHL  TON 

MAX 
MIN 

64 

55 

63 
45 

67 
44 

60 
45 

71 
S3 

72 
47 

81 
49 

68 

62 

71 
62 

80 
S2 

76 
46 

80 
48 

78 
58 

76 
56 

65 
49 

57 
46 

64 
44 

75 
45 

80 

57 

84 

55 

88 

57 

86 
58 

87 
60 

87 
63 

88 

59 

88 

60 

88 
64 

89 
68 

79 
65 

85 

65 

81 

60 

76.7 
54  . 7 

Lfl  FBYETTE 

MAX 
MIN 

72 
48 

82 
48 

84 

52 

88 

55 

88 
56 

85 
58 

86 
62 

90 
58 

89 
62 

90 
62 

89 
65 

83 
65 

87 
66 

79 
58 

ROME 

MAX 
MIN 

69 
56 

70 
45 

63 
45 

69 
S2 

70 
51 

61 
46 

82 
S9 

73 
64 

78 
61 

76 
48 

77 
45 

78 
SS 

76 
60 

72 
55 

63 
49 

66 
43 

74 
44 

81 
54 

83 
58 

88 
54 

87 
55 

86 
56 

84 
64 

85 
64 

88 
59 

89 
62 

88 

63 

83 
66 

85 
65 

82 
65 

87 
59 

78.5 
5S.5 

ROUE  HSO  BP 

MAX 
MIN 

70 

57 

72 
47 

72 
43 

73 
55 

7S 
S3 

89 
49 

72 
61 

75 
64 

80 
62 

78 
52 

80 
46 

81 

55 

77 
52 

74 
54 

65 
48 

69 
43 

80 
43 

80 

SS 

91 
57 

91 
56 

92 
63 

92 
59 

88 
64 

92 
62 

91 
56 

94 

58 

90 
62 

86 
63 

88 

62 

82 
63 

90 
60 

81  .6 

55.6 

NORTH  CENTRAL  02 

BLPHBRETTB  5  SSH 

MAX 
MIN 

70 
45 

70 
49 

70 
45 

67 
49 

70 
47 

72 
46 

81 
46 

69 
57 

72 
61 

78 
49 

74 
44 

76 
44 

77 
55 

74 

52 

60 
49 

62 
43 

66 
45 

74 
47 

79 
56 

82 
53 

85 
54 

85 
56 

85 
56 

83 
61 

85 
59 

87 
S9 

88 
60 

85 
65 

82 
60 

84 

61 

82 
60 

76.6 
S2  .7 

ATHENS  WSO  BP 

MAX 
MIN 

69 
S8 

68 
53 

60 
50 

72 
54 

75 
52 

82 
52 

75 
62 

69 
62 

81 
62 

77 
55 

77 
50 

76 
55 

76 
60 

70 
56 

63 
49 

68 
47 

75 
52 

77 
59 

81 
60 

84 

59 

86 
64 

84 

65 

81 
68 

87 
64 

90 
63 

87 
67 

86 
69 

79 
67 

85 
65 

86 
66 

88 
66 

77.9 
59  •  1 

BTLRNTA  WSO  AP 

MAX 
MIN 

71 
S6 

72 
50 

57 
SI 

73 
SI 

72 
46 

81 

52 

68 
58 

73 
64 

80 
55 

74 
49 

73 
5  I 

76 
55 

73 
57 

72 
SO 

65 
44 

69 
46 

76 
47 

80 
61 

83 

62 

86 
58 

87 
62 

88 
64 

83 
65 

86 
66 

89 
64 

90 
66 

85 
68 

82 
65 

83 
64 

82 
64 

85 
62 

77.9 
57  .2 

BLfllRSVlLLE  EXP  SIB 

MAX 
MIN 

68 
SI 

64 
43 

68 
35 

58 
49 

67 
49 

68 
40 

80 
4S 

70 
57 

67 
56 

76 
49 

71 
36 

75 
42 

71 
59 

69 
52 

58 
45 

53 
43 

54 

36 

74 
39 

78 
45 

83 
48 

84 

52 

81 
50 

83 
55 

80 
58 

83 

52 

83 
55 

86 
56 

79 
61 

72 
58 

82 
59 

79 
56 

73.4 
49.4 

COMMERCE  4  NNH 

MAX 
MIN 

78 
50 

79 
49 

62 
50 

68 
51 

71 
53 

82 

80 
57 

78 
59 

69 
56 

82 
51 

78 
52 

77 
56 

74 

52 

71 
49 

65 
46 

67 
SO 

67 
S2 

82 
59 

84 

60 

85 
63 

90 
68 

88 
67 

86 
65 

89 
61 

91 
66 

89 
65 

90 
65 

88 

63 

87 

67 

88 

62 

89 

61 

79.8 
57.5 

DBHLONEGB 

MAX 
MIN 

70 
51 

69 
52 

70 
45 

57 
46 

66 
49 

71 
49 

83 
49 

6B 
59 

66 
59 

79 
54 

74 
44 

75 
45 

72 
51 

73 
SI 

61 
48 

60 
4  1 

66 
40 

75 
4  1 

79 
53 

82 
S3 

85 

55 

85 

52 

83 

57 

81 
63 

85 

57 

87 
58 

86 

57 

82 
59 

75 
62 

83 
60 

81 
60 

75.1 
52.3 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

63 
54 

6B 
53 

69 
46 

57 
50 

67 
51 

70 
49 

80 
59 

68 
61 

63 
59 

78 
S3 

75 
46 

7S 
52 

72 
61 

71 
54 

63 
49 

62 
46 

64 
45 

73 
53 

77 
54 

81 

55 

83 
60 

77 
59 

82 
64 

81 
61 

71  .6 
53  .9 

HELEN  1  ESE 

MAX 
MIN 

JBSPER  1  NNW 

MAX 
MIN 

68 
54 

71 
45 

62 
40 

56 
SI 

70 
SO 

82 
50 

76 
59 

69 
65 

78 
60 

73 
48 

76 
43 

73 
56 

71 
60 

65 
48 

55 
46 

63 
48 

75 
40 

80 
SI 

85 
52 

86 
53 

86 
61 

86 
54 

82 
64 

87 
60 

88 

56 

90 
60 

85 
64 

77 
67 

85 
60 

84 
64 

86 
60 

76.8 
54.5 

U  OF  GB  PLT  SCIENCE  FM 

MAX 
MIN 

72 
56 

69 
53 

70 
50 

72 
50 

74 
48 

83 
51 

83 
60 

73 
66 

81 
61 

80 
S3 

77 
SO 

78 
56 

76 
67 

73 
S3 

62 
SO 

70 
46 

77 
52 

80 
58 

84 

59 

88 
SB 

89 

62 

89 
63 

87 
67 

89 
63 

91 

62 

91 
65 

",<) 
69 

85 
65 

88 

62 

88 
62 

SO 
64 

80.6 
58.1 

HINOER  1  SSE 
. 

MAX 
MIN 

70 
42 

69 
S3 

68 
48 

69 
SO 

73 
S3 

83 
49 

82 
48 

72 
64 

81 
60 

80 
59 

77 
47 

77 
50 

76 
61 

72 
52 

64 
49 

69 
48 

73 
49 

79 
54 

78 
54 

87 
54 

89 

51 

88 

50 

85 
65 

89 
61 

92 
59 

91 
64 

68 
66 

BB 
63 

86 
60 

85 
62 

90 
60 

79.7 
55.3 

NORTHEBSI  03 

CLBTTON   1  SSH 

MAX 
MIN 

67 
50 

69 
49 

66 
40 

61 
49 

70 
46 

82 
44 

81 
55 

66 
57 

79 
57 

78 
48 

76 
4  1 

74 
46 

SS 
59 

64 

50 

57 
44 

62 
33 

74 

38 

79 
46 

83 
43 

85 
50 

85 
55 

81 
55 

81 
6 1 

85 
60 

81 
5 1 

82 
58 

83 
60 

77 
56 

83 
58 

82 
58 

83 
54 

75.5 
50.7 

CORNEL  IB 

MAX 
MIN 

69 
53 

67 
45 

65 
43 

63 
44 

70 
45 

82 
45 

60 
58 

67 
57 

78 
57 

75 
49 

73 
4  1 

71 
5 1 

70 
51 

66 
48 

58 
45 

63 
36 

73 
40 

75 
50 

81 
46 

83 
50 

86 
56 

84 

55 

79 
64 

85 
59 

87 
55 

81 
59 

80 
59 

77 
6 1 

81 
6 1 

81 
58 

85 
58 

75.3 
51  .6 

ELBERTON  2  N 

MAX 

70 
55 

67 
49 

66 
42 

70 
SI 

76 
50 

85 
46 

83 
58 

69 
59 

82 

60 

61 
47 

80 
42 

78 
47 

78 
63 

74 
54 

66 
51 

69 
42 

77 
45 

77 
SO 

85 
54 

88 

51 

89 
55 

88 
58 

85 
54 

90 
61 

91 
57 

88 

60 

86 

60 

80 
66 

86 
62 

87 
61 

90 
60 

80.0 
S4.2 

HBRTHELL 

MAX 
MIN 

70 
58 

65 
48 

65 
50 

66 
50 

80 
52 

82 
54 

78 
50 

74 
50 

80 
52 

80 
54 

82 
52 

78 
54 

76 
63 

70 
54 

69 
52 

64 
45 

74 

50 

78 
56 

84 

60 

86 
64 

89 
64 

90 
64 

84 

68 

86 
64 

90 
64 

85 
64 

88 
68 

84 

66 

85 
68 

88 
64 

90 
63 

79.4 

57.6 

TOCCOfl 

MAX 
MIN 

71 
56 

69 
47 

66 
45 

64 

51 

74 

51 

86 
53 

82 
62 

68 
58 

82 
60 

79 
53 

80 
48 

75 
52 

75 
63 

68 
56 

65 
51 

65 
45 

75 
45 

78 
52 

84 

55 

83 
SB 

89 
65 

89 
64 

84 

68 

88 
64 

89 
63 

89 
64 

83 
67 

79 
65 

85 
66 

87 
64 

87 
63 

57.2 

MBSHINGTON 
■ 

MAX 
MIN 

WEST  CENTRBL  04 

CARROLLTON 

MAX 
MIN 

74 
54 

74 
48 

65 
45 

73 
51 

73 
47 

85 
46 

84 

56 

75 
64 

80 
72 

78 
48 

78 
46 

78 

75 

74 

74 

75 

78 

81 

85 

88 

88 

88 

86 

88 

90 

91 

88 

86 

87 

83 

88 

81  .0 
54.9 

COLUMBUS  HSO  AP 

MAX 
MIN 

71 
59 

77 
60 

64 

57 

75 
57 

77 
50 

87 
55 

75 
67 

84 

70 

81 
65 

80 
55 

83 

51 

Bl 
60 

80 
62 

78 
57 

74 

48 

76 
49 

78 
56 

87 
62 

88 
66 

89 
60 

91 
64 

91 
67 

89 
66 

91 
68 

92 
69 

93 
70 

91 
70 

90 
67 

86 

70 

89 
68 

90 
67 

83  .2 
61  .7 

EXPERIMENT 

MAX 
MIN 

75 
57 

70 
54 

71 
53 

60 
52 

75 
48 

74 

51 

82 
62 

71 
67 

77 
65 

79 
S4 

76 
49 

7S 
53 

77 
60 

76 
52 

74 
47 

66 
47 

"1 
49 

77 
55 

81 

63 

84 

56 

85 
52 

87 
60 

87 
66 

63 

65 

88 

63 

89 
64 

90 
66 

87 
69 

83 

65 

83 

65 

85 

63 

78.7 

GREENVILLE  2  NNW 

MAX 
MIN 

LA  GRANGE 

MAX 
MIN 

77 
59 

79 
SB 

73 
52 

77 
54 

75 
48 

84 

SO 

73 
50 

78 
62 

81 
64 

81 
49 

82 
45 

82 

55 

79 
55 

75 
54 

75 
44 

74 
46 

80 
48 

80 

60 

89 
63 

88 
54 

89 
59 

89 
60 

86 
63 

88 
65 

90 
63 

90 
64 

97 
66 

88 
63 

83 
66 

83 
65 

88 
61 

82.4 
56.9 
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DRILY  TEMPERATURES 


ceoRCia 
nnr 


STPT ION 

OOr  OF  MONTH 

o 
a 
or 

1 

2 

3 

5 

5 

6 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

I  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1 9 

20 

2  I 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

a 

HBRSMBLLVILLE 

nBx 
niN 

83 
S4 

80 
54 

78 
50 

80 
56 

80 

SI 

85 
56 

86 
54 

85 
58 

84 

67 

81 
54 

81 
49 

80 
59 

80 
SS 

62 
46 

81 
46 

82 
50 

81 
47 

85 
50 

89 
63 

90 
55 

97 
57 

94 

60 

94 

66 

94 

69 

97 
67 

95 
69 

95 
67 

94 

66 

90 
64 

91 
65 

96 

67 

66  .6 

57.6 

NEMNAN 

nBx 

HIN 

76 
SS 

75 
54 

69 
52 

75 
53 

76 
47 

85 
53 

82 
50 

76 
65 

82 
63 

81 
52 

79 
47 

81 

57 

78 

62 

75 
47 

74 
43 

73 
46 

60 
46 

83 
60 

84 

61 

69 

S3 

86 

62 

69 
60 

66 
64 

90 
63 

90 
62 

91 
64 

91 
66 

88 

65 

64 

63 

84 

63 

69 

61 

82-1 
57.1 

IdLBOTtON   1  NE 

tiflx 

MIN 

74 

S7 

79 
56 

66 

55 

70 
55 

79 
49 

B6 
49 

67 
62 

82 

67 

81 
66 

80 
66 

64 
4S 

82 
56 

81 
66 

80 
54 

75 
42 

78 
45 

81 

47 

89 

S6 

88 

65 

91 
54 

92 

70 

91 
63 

91 
60 

90 

70 

92 
62 

93 
63 

92 
65 

90 
66 

es 

66 

67 

62 

69 

61 

84.0 

58.7 

THOmSTON  2  s 

nBx 
niN 

76 

se 

78 
S7 

74 
S4 

78 
54 

78 
46 

86 

50 

85 
60 

83 
61 

8  1 
66 

83 

57 

83 
46 

81 
54 

80 

es 

60 

75 
44 

76 
46 

82 
51 

69 

S7 

90 
64 

93 
54 

93 
SS 

94 

57 

91 
62 

92 
66 

96 
63 

98 
64 

93 
66 

90 
65 

87 
66 

92 
64 

93 
64 

85.5 
57.9 

HESI  POINI 
. 

nBx 
niN 

80 
58 

73 
S7 

71 
55 

65 
SS 

76 
44 

77 
50 

85 
62 

74 

66 

80 
64 

81 
6  1 

81 
47 

82 
47 

81 
60 

80 

55 

76 
44 

75 
45 

77 
48 

79 

54 

"S 

59 

67 

90 
59 

91 
60 

69 

61 

87 
63 

87 

63 

89 
64 

92 
65 

86 
63 

86 
63 

83 
65 

81 
61 

61  .5 
57.2 

CENTRAL 

OS 

BILET 

nBx 
niN 

73 

57 

78 
SB 

72 
60 

84 

56 

83 
53 

86 

55 

86 
58 

87 
62 

85 
68 

80 
60 

82 

55 

83 

SS 

81 
60 

81 

57 

60 

S3 

82 
S3 

76 
54 

61 
64 

es 

65 

66 

65 

92 
69 

92 
67 

92 
67 

93 
66 

93 
65 

92 
62 

91 
70 

87 
64 

89 
64 

90 
66 

90 
68 

65.0 
61  .2 

BYRON  EXP  STATION 

nBx 

niN 

79 
SB 

72 
57 

75 
57 

64 

53 

81 
49 

78 

52 

85 
60 

76 
66 

84 

67 

79 
50 

78 
47 

81 

57 

81 

61 

80 
54 

78 
45 

73 
44 

76 
50 

76 
54 

87 
65 

85 

56 

87 

61 

90 
63 

91 
64 

88 
68 

88 

62 

92 
65 

92 
63 

89 
64 

83 

66 

85 
63 

66 
64 

62-0 
58.2 

COVINGTON 

nBx 

niN 

73 
56 

70 
55 

66 
51 

77 
51 

75 
46 

8S 

50 

81 
60 

76 
67 

80 
65 

79 
52 

79 
47 

80 

53 

77 
63 

75 
45 

66 
46 

71 
46 

60 
49 

82 
60 

84 

61 

89 
56 

89 

60 

68 
61 

86 

67 

87 
65 

90 
62 

91 
65 

89 

69 

85 
66 

87 
63 

85 
64 

88 

63 

81  .0 
57.7 

OUBL IN  3  S 

nnx 
niN 

82 
SS 

73 
56 

63 
54 

67 
57 

83 
49 

84 

50 

88 

52 

80 
60 

89 
66 

79 
S3 

82 
48 

86 
49 

85 
56 

66 
55 

60 
47 

75 
44 

60 
45 

78 
54 

90 
61 

89 
56 

91 
56 

93 
59 

95 
62 

94 

66 

93 
64 

98 
64 

93 
60 

92 
62 

88 
64 

94 

63 

93 
62 

85.9 
56.5 

ESSTPinN  1  H 

nax 
niN 

80 
57 

77 
59 

77 
57 

77 
56 

82 
52 

84 

54 

94 

56 

85 
68 

87 
67 

79 
58 

81 
51 

84 

56 

82 
64 

82 

SS 

79 
47 

77 
47 

78 

57 

85 
63 

88 
64 

68 

61 

89 
65 

92 
65 

93 
67 

91 
67 

92 
66 

94 

68 

94 

63 

91 

67 

93 
64 

91 
68 

92 
67 

65. 7 
60.5 

FORSTTM  6  NNH 

MOX 

niN 

78 
59 

74 

57 

72 
50 

78 
54 

78 
48 

85 
47 

84 

58 

82 
62 

81 
65 

81 
50 

80 
43 

81 
51 

80 
65 

77 
56 

76 
45 

75 
46 

79 
45 

85 

57 

87 
64 

84 

52 

91 
62 

92 
57 

90 
60 

91 
62 

91 
66 

94 

62 

91 
65 

68 

65 

65 
63 

ee 

61 

89 
62 

83.5 
56.7 

HOUKINSVILLE 

nflx 
niN 

83 

57 

70 
55 

60 

55 

70 
54 

83 
49 

89 

SI 

88 

S3 

88 
54 

88 

67 

78 
54 

85 
49 

84 

51 

83 

57 

63 
54 

76 
46 

79 
46 

76 
49 

76 
SS 

86 

61 

68 

57 

89 
59 

91 
61 

93 
64 

91 
66 

92 
6S 

96 
65 

94 

61 

91 
61 

84.8 

56.3 

IRHINTON   4  HNU 

NBX 

n  I N 

74 

57 

76 
58 

74 

56 

77 
50 

76 
53 

77 
55 

79 
58 

81 
56 

78 
61 

79 
53 

80 

51 

79 
52 

77 
60 

73 
51 

72 
50 

74 

47 

75 
47 

82 

51 

83 

52 

90 
57 

89 
58 

93 
59 

92 
58 

93 
70 

94 

72 

95 
73 

93 

72 

92 
71 

91 
70 

90 
66 

91 
69 

82.9 
58. S 

nncON  HSO  BP 

nflx 
niN 

71 
61 

74 

59 

64 

56 

81 
59 

78 

51 

85 
53 

76 
65 

86 
68 

79 
67 

80 

55 

82 
50 

83 
60 

61 
62 

78 
57 

73 
49 

77 
47 

79 
S3 

66 

63 

89 

63 

69 
57 

93 
6S 

94 

62 

66 

69 

91 
69 

96 
66 

93 
66 

90 
66 

83 
69 

88 
69 

90 
66 

92 
65 

83.6 
61  .0 

HILLEDDEVILLE 

nBx 

MIN 

80 
52 

72 
59 

69 
50 

61 
55 

80 
52 

79 

50 

86 
SO 

78 
59 

83 
68 

80 
54 

80 
45 

80 
45 

82 

53 

82 
58 

78 
48 

71 
47 

75 
48 

62 
48 

85 
61 

86 
54 

89 
54 

92 
58 

92 
61 

86 
68 

88 

62 

93 
62 

90 
65 

89 

65 

83 
62 

67 
61 

89 
61 

82. 2 
56. 0 

MONTICELLO 

nBx 
niN 

78 
49 

72 
56 

72 
52 

74 

53 

80 
49 

79 
51 

BI 
54 

83 
55 

78 
65 

80 
55 

79 
54 

79 
56 

80 
SB 

78 
58 

70 
SO 

70 
SO 

75 
51 

79 
54 

80 
63 

86 
60 

69 
62 

90 
64 

89 

65 

88 
66 

90 
64 

92 
67 

92 
68 

69 

67 

89 
64 

es 

65 

86 

65 

81  .7 
58.4 

SBNDERSVILLE 

nBx 
niN 

78 
59 

70 
59 

65 
51 

79 
S3 

77 
S3 

84 

52 

B4 

60 

80 
65 

78 
69 

77 
53 

78 
47 

79 
53 

79 
64 

78 
52 

75 
47 

74 
46 

76 
48 

83 
60 

84 

62 

87 
55 

89 
60 

91 
61 

90 
69 

89 
69 

91 
65 

91 
64 

88 

61 

82 
64 

87 
65 

89 
64 

90 
65 

62.0 
56.6 

siLOsn 

nBx 
niN 

72 
57 

68 
54 

64 

53 

77 
51 

76 
50 

83 

53 

78 
60 

77 
66 

78 
65 

77 
52 

78 
48 

77 
57 

79 
62 

75 
S3 

67 

SO 

73 
46 

76 

50 

83 

60 

85 
60 

69 

57 

90 
63 

66 

62 

85 
66 

89 
64 

91 
63 

90 
66 

90 
64 

62 
66 

88 

69 

89 

65 

92 
64 

60  .9 
58.6 

EBST  CENTRAL 

06 

BPPL ING  2  NH 

NBX 

n  I N 

79 
SO 

80 
46 

75 
40 

77 
42 

78 
50 

76 
48 

60 
54 

61 
56 

77 
62 

77 
50 

80 
43 

80 
49 

79 
54 

81 
55 

76 
51 

69 
44 

73 
48 

79 
53 

81 

62 

85 

52 

92 
56 

93 
57 

89 

65 

89 
62 

91 
59 

92 
60 

91 
57 

90 
61 

89 

60 

88 

60 

90 
63 

82.5 
53-8 

BUGUSTB  HSO  BP 

MBX 

n  I N 

69 

57 

66 
48 

63 
47 

BO 
SS 

77 
54 

63 
51 

81 
60 

77 
66 

78 
66 

78 
52 

79 
48 

79 
S3 

81 
63 

77 
56 

68 

51 

74 
46 

77 
48 

76 
57 

65 

59 

67 
55 

91 
60 

69 

63 

64 

66 

67 
65 

91 
62 

91 
66 

91 
63 

83 

61 

87 
63 

92 
64 

93 
66 

81.1 
57.8 

BROOKLET   1  H 

nBx 
n  I N 

82 
58 

72 
57 

68 

53 

72 
56 

82 
60 

86 
54 

65 
63 

64 

65 

80 
69 

81 
61 

81 
52 

81 
56 

82 
64 

82 
56 

80 
52 

78 
49 

78 
59 

83 
62 

85 
61 

89 
61 

92 
61 

94 

69 

87 
69 

90 
64 

94 

65 

93 
69 

90 
63 

90 
62 

89 

63 

91 
65 

93 
67 

84  .3 

60-8 

LOUISVILLE  3  S 

nflx 

76 
58 

70 
58 

70 
52 

78 
54 

79 

53 

85 

53 

84 

61 

81 
66 

81 
62 

77 
56 

79 
49 

79 
54 

81 
65 

81 
62 

80 

52 

75 
47 

79 
48 

79 
48 

85 
49 

87 
58 

90 
54 

91 
54 

91 
68 

90 
66 

90 
64 

91 
63 

91 
63 

89 

62 

68 

66 

89 
64 

91 
61 

83.  1 
57.7 

BETTER 

nBx 

81 
57 

75 
64 

71 
56 

84 

58 

85 
56 

BB 

56 

88 

65 

87 
63 

87 
69 

83 
61 

84 

53 

84 

59 

85 
65 

84 

65 

80 
53 

79 
SO 

80 
S3 

80 
52 

92 
60 

90 
64 

92 
66 

95 
67 

95 
74 

96 

75 

96 
75 

94 

67 

94 

66 

95 
67 

91 
66 

94 

68 

95 
70 

87.2 
62.6 

niOVILLE  EXP  STB 

nflx 

82 
62 

82 
58 

68 

51 

75 
52 

84 

52 

87 
65 

88 
66 

80 

57 

83 

51 

80 

55 

83 

51 

75 
46 

75 
SO 

65 

55 

81 

61 

90 
62 

92 
70 

69 
64 

92 
68 

92 
66 

92 
64 

97 

66 

90 
65 

85 
69 

90 
64 

90 
65 

89 

65 

85  .0 
60-0 

niLLEN  4  N 

nflx 
niN 

78 
60 

76 
49 

79 
52 

BO 
64 

79 
62 

67 
64 

82 
64 

78 
60 

82 

62 

80 
54 

81 
54 

82 
49 

84 

59 

82 
54 

81 
58 

83 
49 

79 
52 

81 
49 

82 
53 

86 
54 

91 
61 

92 
59 

89 
64 

87 
61 

92 
62 

91 
68 

92 
64 

87 
62 

89 
68 

92 
64 

90 
69 

84.3 
58.8 

NEHINGTON  2  NE 

nnx 
niN 

SUBINSeORO 

nflx 
niN 

76 
61 

74 

58 

70 
55 

83 
56 

80 
53 

87 
54 

85 
60 

85 

61 

83 
69 

81 
59 

82 
49 

82 
56 

82 
64 

81 

55 

79 
49 

77 
45 

79 
54 

85 
62 

es 

62 

89 
60 

93 
63 

93 
60 

91 
59 

91 
65 

94 
64 

91 
70 

90 
63 

88 
64 

86 

66 

90 

67 

91 
67 

84.7 

59.7 

HBRRENTON 

nflx 
n  I N 

79 
SS 

70 
57 

68 
49 

69 
49 

69 
59 

80 
56 

64 

66 

88 
68 

87 
67 

79 
64 

79 
54 

80 

51 

80 
49 

60 
SE 

61 

56 

78 
52 

68 
48 

75 
46 

61 
51 

62 
60 

68 

59 

92 
58 

92 
52 

91 
52 

87 

67 

87 
64 

92 
63 

90 
66 

ee 

64 

89 
66 

90 
64 

82.0 
57.7 

NBTNESeORO  2  NE 

nnx 

ei 

57 

72 
SS 

71 
47 

63 
49 

80 

55 

77 
52 

65 

S3 

83 
60 

83 

65 

75 
55 

80 
48 

81 
46 

60 
S3 

63 

S7 

79 
SI 

72 
43 

76 
44 

76 
46 

78 
56 

8S 
58 

69 
56 

92 
62 

92 
62 

66 
62 

90 
62 

92 
62 

90 
61 

90 

60 

es 

60 

69 

62 

91 
62 

82-2 
55-6 

SOUTMMESI 

07 

RLBBNT  3  SE 

nflx 
niN 

B2 

S3 

73 
57 

80 

60 

73 
G 1 

82 
49 

S3 
54 

85 

65 

75 
64 

86 

69 

80 
56 

81 
S3 

83 
56 

63 

81 

82 

80 

78 

84 

90 

89 

93 

93 

95 

94 

95 

96 

97 

92 

94 

93 

95 

86 . 1 
60.1 

RHERICUS  2  E 

nflx 
niN 

BfllNBRIDGE   INI  PBPER  C 

nax 
niN 

78 
64 

80 
60 

79 
62 

71 
66 

60 

52 

62 
54 

76 
66 

75 
71 

67 

71 

78 
58 

82 
54 

82 
54 

62 
62 

82 
57 

79 
52 

60 
56 

74 

58 

61 

60 

67 
66 

64 

64 

88 

66 

69 
68 

89 

70 

86 

67 

90 
68 

92 
66 

94 

67 

69 

70 

69 

66 

69 

67 

91 
67 

63.4 

62.9 

BLBKtLT 

nnx 
niN 

61 

73 
59 

77 
59 

68 

63 

61 

52 

60 
52 

82 
58 

75 
66 

88 
69 

80 

57 

82 

55 

64 

55 

84 

59 

82 
SS 

80 

S2 

61 

52 

73 
57 

63 
64 

69 
64 

63 

92 
67 

92 

67 

93 
67 

92 
69 

95 
65 

91 
65 

91 
66 

91 
68 

93 
66 

84.0 

61  -1 
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DniLY  TEMPERATURES 


GEORClfi 


STflT  ION 

DRY   OF  MONTH 

o 
a 

K 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CHMILLB 

MAX 

80 

80 

82 

81 

85 

80 

88 

85 

83 

84 

84 

85 

80 

83 

82 

83 

90 

88 

89 

92 

93 

93 

93 

95 

97 

94 

90 

90 

93 

91 

86 

.8 

MIN 

60 

59 

58 

64 

52 

58 

66 

70 

68 

59 

51 

61 

65 

56 

50 

58 

63 

66 

65 

62 

65 

66 

66 

68 

69 

67 

65 

65 

66 

70 

66 

62 

.7 

COLQUITT  2  E 

MAX 

83 

78 

78 

77 

82 

81 

80 

82 

88 

80 

83 

83 

84 

83 

82 

83 

75 

81 

89 

88 

89 

91 

92 

92 

93 

94 

95 

90 

91 

91 

93 

85 

.5 

M I N 

61 

59 

64 

63 

52 

58 

58 

66 

71 

59 

56 

59 

55 

50 

51 

57 

58 

65 

64 

63 

66 

69 

66 

67 

70 

68 

66 

65 

67 

66 

66 

62 

.  1 

CUTHBERT 

MAX 

81 

79 

78 

79 

81 

86 

83 

87 

86 

82 

83 

84 

83 

82 

80 

80 

80 

89 

90 

90 

92 

92 

9i 

92 

94 

95 

93 

91 

91 

91 

91 

86 

.  3 

M  1 N 

62 

59 

61 

59 

50 

55 

66 

69 

68 

57 

53 

53 

65 

57 

52 

52 

60 

62 

65 

62 

67 

68 

69 

66 

69 

71 

66 

66 

68 

68 

66 

62 

.3 

FORI  CHINES 

MAX 

80 

76 

78 

80 

82 

78 

85 

87 

81 

81 

82 

83 

87 

82 

80 

80 

78 

88 

85 

87 

89 

91 

89 

90 

96 

93 

93 

90 

86 

88 

89 

85 

.0 

M 1 N 

60 

58 

57 

58 

50 

60 

68 

69 

66 

58 

55 

59 

65 

57 

52 

54 

62 

61 

63 

62 

66 

67 

68 

6S 

69 

69 

70 

65 

65 

69 

65 

62 

.3 

LUHPKIN  2  SE 

MAX 

nORCflN   1  H 

MAX 

82 

83 

81 

79 

79 

83 

80 

86 

86 

81 

82 

83 

81 

81 

79 

79 

80 

87 

87 

88 

90 

90 

90 

91 

93 

95 

90 

88 

84 

87 

90 

85 

.0 

MIN 

59 

60 

59 

52 

61 

67 

66 

72 

67 

61 

56 

57 

60 

66 

51 

56 

64 

64 

SO 

49 

64 

64 

65 

65 

65 

78 

75 

72 

68 

68 

54 

62 

.4 

PLUINS  SH  GO  EXP  3TS 

MAX 

81 

68 

80 

69 

80 

80 

85 

75 

86 

79 

80 

81 

81 

81 

78 

77 

77 

79 

88 

87 

87 

91 

91 

88 

93 

93 

95 

88 

88 

90 

89 

83 

.  4 

M  I  N 

61 

57 

60 

57 

50 

50 

60 

67 

69 

55 

51 

59 

61 

54 

50 

48 

53 

56 

65 

59 

63 

65 

64 

65 

67 

68 

64 

67 

66 

66 

65 

60 

.  1 

IHOMflSVILLE  4  SE 

MAX 

75 

80 

80 

79 

82 

82 

83 

84 

78 

85 

80 

83 

81 

80 

81 

80 

81 

90 

91 

91 

92 

93 

95 

93 

93 

92 

93 

91 

90 

90 

92 

85 

.8 

• 

MIN 

52 

60 

64 

64 

56 

61 

60 

70 

70 

65 

S3 

59 

59 

60 

59 

54 

65 

69 

68 

67 

69 

68 

68 

68 

70 

69 

70 

69 

70 

64 

68 

64 

.  I 

SOUTH  CENTRBL  08 

nSMBURN  3  ENE 

MAX 

81 

81 

77 

72 

81 

77 

84 

80 

86 

86 

79 

81 

82 

81 

78 

77 

77 

77 

87 

84 

86 

88 

90 

90 

90 

90 

92 

87 

87 

87 

89 

83 

.  4 

MIN 

56 

64 

61 

59 

54 

55 

63 

69 

59 

61 

55 

54 

62 

58 

52 

53 

51 

61 

67 

62 

62 

69 

67 

67 

70 

69 

65 

68 

65 

67 

67 

61 

.7 

CORDELE 

MAX 

79 

78 

76 

83 

79 

85 

83 

88 

86 

80 

83 

83 

83 

82 

78 

78 

76 

87 

87 

89 

91 

91 

91 

91 

93 

94 

92 

94 

87 

91 

90 

85 

.  4 

MIN 

48 

59 

60 

60 

50 

54 

65 

68 

67 

56 

53 

59 

51 

55 

60 

50 

59 

64 

67 

61 

66 

67 

66 

66 

67 

72 

66 

64 

65 

69 

67 

61 

.3 

OOUGLfiS 

MAX 

74 

82 

81 

74 

84 

61 

89 

86 

90 

80 

84 

85 

85 

84 

82 

82 

80 

85 

87 

88 

89 

92 

94 

93 

95 

94 

90 

89 

89 

90 

65 

,  g 

MIN 

55 

57 

59 

59 

51 

51 

57 

64 

66 

60 

52 

54 

55 

57 

49 

51 

54 

57 

59 

59 

56 

58 

62 

62 

63 

59 

60 

57 

58 

59 

57 

.3 

FlIZGERfiLO 

MAX 

80 

78 

78 

83 

81 

86 

84 

87 

86 

81 

83 

82 

82 

81 

79 

79 

77 

87 

87 

87 

89 

91 

90 

89 

92 

93 

88 

89 

88 

92 

90 

85 

MIN 

59 

60 

60 

60 

55 

57 

58 

69 

63 

63 

55 

62 

64 

58 

53 

54 

63 

66 

68 

63 

68 

70 

66 

69 

70 

72 

65 

69 

67 

72 

68 

63 

.7 

HOMERVILLE  3  HSW 

MAX 

83 

81 

78 

83 

81 

87 

83 

88 

85 

82 

84 

83 

84 

79 

83 

80 

79 

87 

87 

88 

89 

91 

91 

89 

91 

89 

87 

88 

87 

88 

91 

85 

MIN 

56 

56 

62 

67 

53 

55 

57 

69 

68 

64 

51 

57 

61 

52 

50 

53 

62 

62 

6S 

62 

57 

67 

64 

67 

65 

66 

64 

62 

62 

66 

64 

60 

.8 

LUMBER  CITY 

MAX 

82 

72 

80 

72 

95 

81 

81 

84 

90 

79 

82 

85 

84 

83 

80 

79 

79 

77 

89 

88 

89 

91 

93 

91 

92 

94 

93 

89 

88 

90 

92 

85 

.0 

MIN 

52 

60 

58 

61 

52 

53 

56 

55 

59 

60 

63 

56 

64 

51 

50 

51 

57 

64 

65 

60 

60 

67 

67 

66 

67 

63 

63 

64 

65 

67 

66 

60 

.  1 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

81 

79 

78 

84 

80 

85 

83 

88 

86 

82 

84 

89 

84 

84 

83 

80 

84 

89 

91 

90 

91 

92 

91 

90 

92 

96 

9S 

89 

89 

90 

91 

86 

56 

59 

62 

64 

53 

55 

65 

69 

67 

62 

53 

58 

63 

55 

53 

57 

63 

66 

66 

63 

68 

70 

69 

67 

68 

68 

65 

65 

64 

71 

68 

63 

.0 

NfiSHVlLLE  5  SSE 

MAX 

91 

82 

79 

83 

82 

86 

82 

87 

93 

82 

85 

85 

86 

84 

82 

80 

82 

92 

89 

88 

90 

94 

92 

90 

92 

93 

89 

89 

89 

90 

90 

87 

.  0 

52 

56 

58 

64 

51 

53 

65 

62 

65 

60 

49 

49 

51 

49 

49 

53 

56 

59 

64 

60 

56 

63 

63 

65 

63 

63 

61 

61 

59 

66 

60 

58 

.2 

QUIIMRN  2  NU 

MAX 

84 

83 

80 

73 

84 

84 

84 

85 

87 

80 

84 

85 

86 

86 

87 

84 

69 

82 

89 

88 

89 

90 

92 

93 

92 

91 

93 

94 

89 

91 

93 

66 

.  2 

MIN 

57 

56 

63 

63 

55 

53 

55 

56 

72 

64 

54 

58 

57 

56 

56 

54 

57 

67 

68 

63 

64 

63 

66 

69 

68 

67 

63 

64 

64 

64 

65 

61 

3 

I IFTON  EXP  STBTION 

MAX 

81 

73 

78 

73 

79 

78 

84 

82 

87 

79 

80 

83 

82 

80 

78 

74 

76 

80 

87 

87 

87 

90 

92 

90 

91 

91 

93 

88 

89 

89 

90 

MIN 

57 

53 

54 

61 

56 

57 

61 

69 

71 

63 

55 

61 

63 

56 

51 

55 

58 

64 

66 

63 

66 

55 

67 

70 

70 

69 

65 

67 

66 

64 

66 

6? 

9 

VULDOSTP  3  E 

MAX 

80 

80 

76 

81 

81 

86 

83 

85 

85 

80 

84 

84 

84 

80 

81 

78 

78 

88 

88 

84 

88 

88 

87 

86 

91 

94 

87 

88 

91 

87 

84 

84 

4 

■ 

MIN 

57 

53 

52 

65 

49 

52 

56 

57 

68 

60 

47 

49 

53 

49 

49 

49 

55 

60 

57 

58 

58 

62 

63 

66 

62 

62 

60 

62 

59 

60 

60 

SOUTHEflSI  09 

BLMfi   FPU  BP 

MAX 

75 

79 

72 

85 

80 

85 

82 

88 

83 

82 

83 

82 

83 

80 

79 

76 

79 

88 

87 

89 

91 

92 

91 

88 

93 

88 

89 

86 

90 

89 

91 

MIN 

59 

57 

61 

64 

56 

55 

65 

71 

71 

63 

52 

58 

63 

56 

48 

56 

65 

60 

64 

61 

59 

69 

65 

69 

66 

70 

61 

61 

63 

69 

63 

61 

9 

BRUNSWICK 

MAX 

85 

83 

74 

84 

84 

81 

89 

87 

84 

82 

83 

88 

81 

84 

76 

85 

90 

86 

70 

92 

94 

87 

88 

93 

87 

88 

86 

87 

92 

MIN 

57 

62 

64 

54 

57 

63 

68 

68 

67 

56 

61 

66 

57 

55 

55 

5"" 

67 

67 

62 

67 

66 

69 

70 

67 

70 

66 

64 

66 

67 

68 

63 

5 

BRUNSWICK  FBfl  fiP 

MAX 

83 

82 

71 

80 

84 

79 

76 

83 

87 

85 

78 

80 

88 

81 

86 

76 

84 

83 

82 

80 

89 

92 

83 

84 

88 

81 

83 

83 

83 

91 

91 

MIN 

62 

60 

63 

67 

61 

63 

70 

71 

70 

65 

58 

71 

69 

61 

59 

60 

63 

70 

69 

66 

69 

70 

75 

74 

71 

71 

69 

68 

69 

71 

73 

67 

0 

FLEMING 

MAX 

82 

77 

77 

83 

84 

85 

81 

88 

87 

83 

82 

82 

81 

81 

80 

80 

78 

84 

85 

86 

92 

91 

86 

88 

91 

89 

89 

85 

87 

92 

92 

MIN 

59 

56 

57 

59 

56 

65 

67 

74 

60 

56 

65 

54 

50 

52 

52 

63 

62 

61 

62 

71 

69 

63 

69 

69 

63 

62 

62 

64 

66 

61 

7 

FOLKSTON  9  5W 

MAX 

86 

83 

85 

85 

88 

85 

89 

90 

86 

66 

86 

87 

85 

86 

84 

80 

91 

91 

B8 

92 

94 

93 

93 

92 

91 

88 

89 

94 

94 

95 

88 

5 

MIN 

54 

56 

63 

53 

56 

61 

67 

66 

65 

49 

54 

62 

52 

51 

53 

55 

60 

66 

64 

59 

64 

65 

64 

64 

66 

64 

59 

62 

60 

62 

59 

9 

fORT  STEWART 

MAX 

62 

60 

73 

85 

85 

87 

81 

89 

88 

83 

82 

83 

83 

82 

84 

82 

80 

88 

87 

88 

93 

95 

87 

89 

93 

92 

89 

89 

88 

92 

93 

MIN 

57 

56 

58 

63 

57 

57 

65 

56 

71 

65 

55 

57 

63 

57 

50 

55 

64 

65 

63 

62 

64 

72 

69 

66 

66 

70 

64 

64 

64 

61 

68 

62 

4 

GLENNVILLE 

MAX 

79 

74 

71 

83 

79 

83 

77 

84 

84 

83 

83 

81 

81 

82 

79 

80 

82 

84 

86 

87 

89 

88 

89 

91 

92 

88 

87 

86 

89 

90 

91 

MIN 

62 

58 

57 

57 

58 

56 

59 

66 

70 

67 

54 

55 

56 

57 

S3 

53 

58 

65 

65 

67 

64 

70 

78 

66 

67 

71 

65 

64 

65 

69 

67 

62 

5 

JE5UP  4  NE 

MAX 

78 

80 

80 

74 

80 

86 

82 

90 

80 

82 

82 

80 

82 

80 

82 

80 

84 

85 

88 

86 

88 

92 

86 

88 

92 

84 

86 

86 

88 

92 

92 

84 

MIN 

60 

60 

60 

64 

60 

56 

64 

61 

70 

68 

56 

60 

64 

58 

49 

58 

62 

68 

62 

64 

64 

70 

70 

70 

68 

72 

66 

62 

66 

68 

70 

63 

5 

JESUP  8  S 

MAX 

80 

79 

76 

81 

83 

88 

80 

90 

89 

83 

83 

83 

85 

82 

82 

81 

84 

87 

87 

88 

92 

92 

93 

91 

91 

92 

89 

89 

90 

90 

92 

86 

2 

MIN 

56 

53 

60 

61 

53 

55 

64 

66 

69 

58 

50 

55 

61 

53 

48 

53 

63 

63 

62 

61 

60 

67 

66 

65 

53 

67 

62 

60 

62 

63 

64 

59. 

8 

NflHUNTB 

MAX 

84 

80 

80 

82 

84 

87 

82 

89 

89 

84 

84 

82 

84 

79 

83 

82 

83 

88 

87 

86 

87 

91 

91 

90 

92 

91 

88 

89 

87 

90 

91 

86  • 

0 

55 

54 

55 

67 

56 

56 

67 

70 

6 'J 

66 

50 

56 

64 

54 

49 

53 

63 

64 

66 

64 

65 

60 

67 

67 

65 

67 

63 

59 

63 

63 

66 

61  . 

4 

SflPELO  ISLfiND 

MAX 

81 

81 

80 

77 

78 

88 

87 

82 

84 

84 

83 

84 

86 

80 

83 

82 

80 

80 

81 

82 

83 

86 

89 

88 

88 

87 

85 

83 

82 

88 

91 

83 . 

6 

MIN 

61 

59 

59 

59 

61 

63 

63 

69 

70 

67 

57 

67 

68 

58 

54 

55 

63 

63 

62 

63 

64 

66 

68 

69 

69 

68 

66 

64 

66 

67 

70 

63. 

8 

SHVRNNBH  WSO  HP 

MAX 

77 

75 

69 

83 

82 

86 

82 

86 

79 

83 

82 

81 

85 

81 

81 

78 

78 

81 

85 

87 

92 

90 

84 

88 

91 

87 

90 

85 

87 

91 

93 

83  • 

8 

MIN 

60 

58 

56 

64 

61 

58 

67 

68 

70 

60 

55 

60 

67 

57 

53 

53 

64 

64 

65 

62 

6S 

71 

70 

67 

68 

70 

65 

66 

67 

68 

69 

63. 

5 

SURRENCT  2  WNW 

MAX 

82 

80 

78 

83 

64 

87 

84 

87 

89 

82 

83 

84 

82 

82 

82 

79 

78 

87 

87 

89 

91 

93 

93 

87 

93 

93 

89 

88 

88 

92 

92 

86. 

1 

MIN 

59 

52 

60 

59 

55 

50 

63 

67 

67 

59 

47 

51 

62 

50 

45 

51 

60 

60 

60 

56 

61 

65 

65 

63 

62 

66 

59 

57 

58 

63 

60 

58. 

5 

WRYCROSS  4  NE 

MAX 

82 

80 

83 

75 

84 

84 

88 

86 

89 

85 

85 

86 

85 

84 

81 

84 

74 

84 

90 

86 

89 

91 

94 

93 

92 

94 

88 

91 

90 

91 

95 

86. 

5 

MIN 

56 

55 

55 

62 

55 

54 

54 

66 

70 

65 

50 

50 

55 

54 

48 

48 

51 

58 

64 

62 

58 

58 

63 

66 

66 

66 

61 

60 

60 

63 

64 

58. 

6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  SOIL  TEMPERATURES 


OEORCin 

flPT  1978 


Onr  OF  MONTH 


I        ?       3       '       6       6       7       e       9      10      II      12      13      H      IS      IS      n      IB      19     20     21      22     23     24     2S     26     27     26     29     30  31 


BrRON  EXP  STATION 


CRLHOUN  EXP  STATION 


EXPERIMENT 


I  INI 
2 


HBMKINSVILLE 


HOMERVILLE  3  HSH 


JESUP  4  NE 


PLAINS  SH  GR  EXP  STB 


TIFTON  EXP  STATION 


100 
73 


103 
75 


8S 
71 


96 
71 


87 
73 


89 

71 


9S 

17 


88 

76 


85 
76 


98 

75 


100 
72 


108 
76 


105 
76 


107 
72 


85 
78 


97 

75 


94 

76 


102 
76 


80 

76 


105 
75 


89 

72 


80 
70 


103 
76 


92 
80 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIfiTION  INDEX 
9 


EVflPORfiTION  AND  WIND 


GEORCm 

nfiY  1976 


DRY  OF  MONTH 


STPTION 


8     9     :0    II    12    13    14    15    16    17    16    19   20   21    22   23   24   25   26   27   2B   29   30  31 


NORIHHESI  01 
BLLOTOONB  DOM  2 

CHLHOUN  Exp  siniioN 

NORTH  CENIRflL  02 
U  OF  OS  PLT  SCIENCE  Fn 


WEST  CENTRAL 
EXPERIMENT 


EVflP 
HING 

E»«P 

nnx 

niN 


HIND 

nnx 
niN 


.04 

70 


CENTRRL 
«ILET 


SOUTH  CENTRRL 
TIFTON  EXP  STRIION 


SOUTHEAST 
SnvHNNBH  HSO  HP 


HINO 

nnx 
niN 


Evnp 

HIND 


Evnp 

UIND 

nnx 

fllN 


59     59  57 


Evnp 

HINO 
MOX 

rilN 


loe 
85 


.09 

117 
69 


146 
73 


165 
83 


.25 
40|  43 


4. 578 
938 


5.998 
86.2 


7.648 

2253 


6.8Se 
1394 


6.918 
1014 


6.e< 
1469 

89.1 
61  .7 


7.33 
2214 
87.2 
62.6 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWINC  STBTION  INDEX 

1  0 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

a 
z 

LfiTITUDE 

Ul. 
C 

c 
z 
c 

ELEVRTION 

OBSERVATION 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

Q. 

(_> 
UJ 

a: 

Q. 

a 

> 

UJ 

a  1;^ 
—  o 

(_>  z 

Q.  |tj 

ABBEVILLE 

0010 

08 

WILCOX 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

8A 

C 

MRS  MARY  E  CAMPBELL 

ODRIRSVILLE 

004  1 

01 

BARTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

700 

7A 

c 

JACK  W  BIRD 

RILEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

1  1 

82 

34 

240 

5P 

5P 

5P 

H 

HAYWOOD  E  BOYD 

RLBRNY   3  SE 

0140 

07 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7R 

7A 

H 

CHARLIE  R  BULLOCH 

RLLRTOONR  DRH  2 

0181 

01 

D  HIT  1  U  W 

C 

0 

34 

10 

o 

4  4 

975 

8fl 

8A 

8fl 

c 

H 

U    O    LUiTi  O    Ul  Lf^wiriLuno 

HL nH   r  Hh  Hr 

noil 

BACON 

1  3 

J  1 

i£. 

82 

31 

M  T  n 
n  1  u 

MID 

H 

FAA 

RLPHRRETTR  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7A 

7A 

H 

SCOTT  C  CHAM8LEE 

RLPHRRETTR  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

I  10 

c 

TEDDY  R  WALKER  SR 

RMERICUS  2  E 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

04 

84 

12 

450 

7A 

7A 

H 

MRS  DAWN  E  MYERS 

RMERICUS  EXP  STR  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

450 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RPPLING  2  NW 

031  1 

06 

COLUMBIA 

14 

33 

34 

82 

20 

370 

8A 

8A 

H 

LESTER  D  MORRIS 

RSHBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

8fl 

8A 

H 

BILLY  J  WILLIAMS 

RTHENS  WSO  RP 

0435 

02 

CLARKE 

10 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RTKINSON  2  E 

044  1 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

14 

81 

49 

70 

7A 

MRS  LATRELLE  A  GURLEY 

RTLRNTR  BOLTON 

0444 

02 

Pill  T  n  M 

r  U  L  1  U  IN 

J 

33 

49 

9Q 

C.  J 

880 

7A 

rMQRl   IF    H    KPFl  INT. 

nTi  riMTn    iicn  od 
H I L HN 1 H   WbU  Hr 

R 

045  1 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

M  I  D 

MID 

c 

H  J 

NATL  WERTHER  SERVICE 

RUGUSTR  WSO  RP 

R 

0495 

06 

R  ICHMOND 

1  4 

33 

22 

81 

58 

148 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BfilNBRIDGE   INT  PRPER 

C 

0586 

07 

DECATUR 

6 

30 

48 

84 

39 

190 

4P 

4P 

: 

INTERNATIONAL  PAPER  CO 

BRLL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1  100 

7A 

MRS  ESTELLE  GROGRN 

BERVERORLE   1  E 

0746 

01 

MURRAY 

12 

34 

56 

84 

50 

740 

8A 

J  MILBURN  WHEAT 

BELLVILLE 

0787 

09 

EVANS 

1  1 

32 

09 

81 

58 

185 

c 

MRS  GRACE  F  HEARN 

BLRIRSVILLE  EXP  STR 

0969 

02 

UNION 

7 

34 

51 

83 

56 

1917 

8R 

8H 

H 

GEORGIA  MTN  EXP  STN 

BLRKELY 

0979 

07 

EARLY 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7R 

7A 

H 

LOWERY  S  STONE 

BLUE  RIOGE 

1024 

02 

FRNNIN 

7 

34 

52 

84 

19 

1760 

7P 

7P 

H 

CLOSED  3/31/78 

BOWMAN 

1  132 

03 

F  1   D  F  (?  T 
L  L  DC  n  1 

34 

12 

O  J 

n9 

\jc 

785 

7A 

r.DRWFTT    H  RQRTnW 

BROOKLET   1  W 

1 265 

cs 

BULLOCH 

1 1 

32 

2  3 

81 

41 

1  90 

6P 

6P 

H 

WILLIAM  C  CROMLEY  JR 

BRUNSWICK 

1340 

09 

GLYNN 

2 

31 

10 

81 

30 

1  3 

BR 

8A 

c 

H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FRR  RP 

1345 

09 

GLYNN 

2 

31 

09 

81 

23 

14 

MID 

MIO 

H 

FAR 

BURTON  DRM 

1413 

03 

RRBUN 

1  4 

34 

47 

83 

33 

1770 

c 

GEORGIA  POWER  COMPANY 

BUTLER 

1425 

04 

TRYLOR 

6 

32 

33 

84 

1  4 

625 

7A 

THOMAS  F  MATHEWS 

BYRON  EXP  STRTION 

1448 

05 

PERCH 

9 

32 

40 

83 

44 

490 

8R 

8R 

8R 

G 

SE  FRUIT  i   TREE  NUT  LRB 

CRLHOUN  EXP  STATION 

1  474 

01 

GORDON 

12 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

6P 

6P 

CO 

NW  GA  EXP  STATION 

CAMILLA 

1500 

07 

MI TCHELL 

6 

31 

14 

84 

13 

175 

6P 

7R 

H 

CHARLES  L  KELLEY 

CANTON 

1585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

14 

84 

30 

870 

8fl 

c 

JOHN  T  HOLBROOK 

CARNESVILLE   3  N 

1619 

03 

r  D  Q  M  K  1    T  M 

I  A 

34 

26 

1  A. 
1 

910 

7A 

c 

MR9     IQNIfF    F    VHYI  F^ 
lino     OMI^iLL.     C  VU'LuO 

CARROL  L  TON 

1 640 

04 

CARROLL 

17 

33 

36 

85 

05 

995 

6P 

6P 

c 

H 

CITY  OF  CARROLLTON 

CARTERS  2  SW 

1657 

01 

MURRAY 

12 

34 

35 

84 

43 

710 

8A 

RUFUS  P  DONALDSON 

CARTERSV ILLE 

1665 

01 

BARTOW 

12 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

01 

BARTOW 

5 

34 

09 

84 

51 

700 

7A 

GRANVEL  P  TATUM 

CAVE  SPRINGS  4  SSW 

1715 

01 

POLK 

4 

34 

03 

85 

21 

800 

c 

MRS  GRADY  DEMPSEY 

CEORRTOWN 

1732 

01 

POLK 

4 

34 

01 

85 

15 

785 

6P 

8A 

H 

RALPH  H  AYERS 

CHRTSWORTH 

1855 

01 

MURRAY 

12 

34 

46 

84 

47 

765 

7A 

c 

MRS  LOIS  J  COLE 

CHICKRMAUGR  PRRK 

1906 

01 

WALKER 

18 

34 

55 

85 

17 

760 

7A 

TVA-566 

CISCO  7  ENE 

1944 

01 

MURRAY 

12 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

CHARLIE  L  SILVER 

CLAYTON   1  SSW 

1982 

03 

KHdUN 

1  4 

34 

52 

ft 

9  A 

1880 

5P 

5P 

H 

r  QRRftl  1  IFF 

CLERMONT   3  WSW 

1998 

02 

HRLL 

3 

34 

27 

83 

49 

1  346 

: 

MRS  FRNNIE  M  O'KELLEY 

CLEVELAND 

2006 

02 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

46 

1570 

8A 

MISS  MARY  LOU  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

10 

84 

46 

153 

8R 

8A 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS  WSO  AP 

R 

2166 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

31 

84 

57 

449 

MID 

MID 

c 

HJ 

WSO  COLUMBUS 

COMMERCE  4  NNW 

2180 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

29 

750 

7A 

7A 

H 

CITY  OF  COMMERCE  WTR  PL 

COOL  I DGE 

2238 

07 

THOMAS 

8 

31 

01 

83 

52 

250 

c 

C  W  ELLINGTON  JR 

CORDELE 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CO  POWER  COMM 

CORNEL  I  A 

2283 

03 

HABERSHAM 

1  4 

34 

31 

83 

32 

1470 

6P 

7A 

H 

MRS  BOBBIE  C  FOSTER 

COV INGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

8A 

H 

JACK  L  CHAPMAN 

GUMMING 

2408 

02 

c  n  D  c  V  T  u 
r  UK  b  T  In 

3 

34 

1? 

Q  A 

no 

1320 

8A 

MIIF^    H  LiniFF 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

BR 

MRS  AZLEE  B  DAVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

DAHLONEGA 

2475 

02 

LUMPK I N 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

7A 

7R 

H 

MRS  JOE  W  WOODWARD 

DAHLONEGA  3  NNW 

2479 

02 

LUMPK I N 

12 

34 

35 

84 

00 

1390 

c 

JRMES  E  FORTNER 

DRLLRS  7  NE 

2485 

01 

PAULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1  100 

7A 

7R 

c 

H 

L  DOUGLAS  GRIFF  I TH 

DALTON 

2493 

01 

WHITFIELD 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

8A 

8A 

H 

MRS  ANNA  G  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

EARL   T  SMITH 

DAWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

25 

355 

7A 

GEORGE  H  CHRRTIER 

DAWSONVILLE 

2578 

02 

DAWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1370 

7A 

c 

MRS  THELMA  F  COX 

DOCTORTOWN   1  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7A 

R  C  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

ROY  A  HILL 

DONALSONV ILLE   1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

135 

8fl 

ROBERT  P  ARMSTRONG 

DOUGLAS 

2783 

08 

COFFEE 

1  3 

31 

31 

82 

50 

225 

7fi 

7A 

H 

JOHNNY   S  PHILLIPS 

DOUGLASV ILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8R 

LEONA  B  THOMPSON 
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ac 
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Q: 

a. 

(T 
UJ 
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OBSERVER 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

1  1 

32 

35 

8  I 

43 

1  03 

8fl 

WRRREN  W  WYRNT 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

1  0 

32 

30 

82 

54 

2  1  5 

8R 

8A 

H 

WILIFORD  P  NALLEY 

DUBLIN  2 

284  4 

05 

LAURENS 

1  0 

32 

33 

82 

54 

204 

c 

CITY  OF  DUBLIN 

EflSTMflN   I  W 

2958 

05 

DODGE 

9 

32 

1  2 

83 

1  2 

400 

8R 

8A 

H 

OA  FORESTRY  COMM 

EDISON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

3  1 

34 

84 

44 

305 

c 

JESSE  L  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

3050 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7A 

R  D  MC  CLRIN 

ELL  I JRY 

3115 

02 

GI  LMER 

1  2 

34 

4  I 

84 

29 

1  300 

7R 

RLFORD  G  DOVER 

EMBRY 

3147 

0 1 

PAULD I  NO 

1  7 

33 

52 

84 

59 

1  200 

8R 

MISS  JANET  E  ALLGOOD 

EXPER  1  MENT 

327  1 

04 

SPALD I NG 

5 

33 

1  6 

84 

1  7 

925 

8R 

8fl 

8R 

GH 

UNIV  OF  OA  EXP  STATION 

FfllRMOUNT 

3295 

0  1 

GORDON 

1  2 

34 

26 

84 

42 

740 

8A 

MRS  ONEDR  F  VINCENT 

FflRGO 

3312 

08 

CL INCH 

1  6 

30 

4  1 

82 

34 

1  1  5 

ST  REGIS  PAPER  CO 

F I TZGERfiLD 

3385 

08 

BEN  HILL 

1  5 

3 1 

43 

83 

1  5 

37  1 

5P 

5P 

H 

CITY  FIRE  DEPT 

FLEMING 

3409 

09 

L I BERTY 

2 

3  1 

53 

8 1 

25 

20 

5P 

5P 

C  H 

ELTON  HODGES 

FOLKSTON  3  SW 

3460 

09 

CHARL  TON 

1  5 

30 

48 

82 

02 

30 

8A 

c 

LOTT  W  TURNER 

FOLKSTON  9  SW 

3455 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82 

08 

1  20 

5P 

5P 

H 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH  6  NNW 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

07 

83 

59 

500 

6P 

BP 

H 

CITY   OF  FORSYTH 

FORT  GfllNES 

3516 

07 

CLAY 

3 

31 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

H 

MRS   MAYME   R  HAYES 

FORT  STEWfiRT 

3538 

09 

L  IBERTY 

1  1 

3 1 

52 

8  1 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FRANKLIN  2 

3570 

04 

HERRO 

3 

33 

1  6 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT  L  WILSON 

GfilNESVILLE 

362  1 

02 

HRLL 

3 

34 

1  8 

83 

5  1 

1  1  70 

7R 

7R 

H 

WILLIAM  A  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASCOCK 

1  1 

3  3 

1  4 

82 

36 

540 

7R 

MRS  SUSAN  G  BRADDY 

GLENNV I LLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

3  1 

56 

8  1 

55 

1  70 

5P 

6P 

H 

DON  P  COBB 

GODFREY   3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

1  0 

33 

28 

83 

27 

570 

7  A 

ROBERT  H  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

4  3 

860 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CRMP 

HRMILTON  4  W 

4033 

04 

HARRIS 

3 

32 

45 

84 

56 

560 

7A 

0 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HflRRLSON 

4070 

04 

COWETR 

6 

33 

14 

84 

34 

840 

C 

MRS  RUTH  T  GABLE 

HflRTWELL 

4133 

03 

HRRT 

I  4 

34 

21 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

RALPH  0  SCOTT 

HflWKINSVILLE 

4  1  70 

05 

PULRSK  I 

9 

32 

1  7 

8  3 

28 

245 

8R 

8R 

GH 

MRS  CLIFFORD  MC  LENDON 

HRZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DRVIS 

1 

3  1 

52 

82 

35 

250 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

HELEN   1  ESE 

4230 

02 

WH  I  TE 

3 

34 

42 

83 

4  3 

14  45 

6P 

6P 

f-l 

COMER  L  VANDIVER 

HOMERVILLE   3  WSW 

4  429 

08 

CL I NCH 

1  5 

3  1 

02 

82 

48 

1  87 

6P 

6P 

GH 

UNION  BRG-CRMP  CORP 

IRWINTON   4  WNW 

4594 

05 

W I LK I NSON 

1  0 

32 

50 

8  3 

1  4 

5  1  5 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

JRCKSON  DRM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

3  3 

1  9 

8  3 

5 1 

4  30 

GEORGIA  POWER  COMPANY 

JRSPER   1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

3  4 

29 

84 

27 

1  465 

6P 

8R 

HOWARD  L  DILBECK 

JRSPER 

465  1 

02 

PICKENS 

5 

3  4 

28 

84 

26 

1512 

AMICALOLfl  EL  MSHP  CORP 

JESUP 

4671 

09 

WRYNE 

1 

31 

37 

81 

53 

100 

C 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  4  NE 

4674 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

100 

5P 

6R 

G 

RRYONIER  INC 

JESUP  8  S 

4675 

09 

WAYNE 

1 

3  1 

29 

8 1 

5  3 

1  00 

5P 

5P 

BRUNS  PULP  4  PAPER  CO 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84 

1  5 

1310 

MRS  LAVERNE  C  KINCAID 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

3  3 

3 1 

84 

2  1 

930 

8R 

CICERO  W  SW  I  NT 

JUL  lETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

8  3 

47 

4  50 

7R 

MRS  DOROTHY   I  MERCER 

KENSINGTON 

4802 

0 1 

WALKER 

1  8 

3  4 

4  7 

85 

22 

850 

7R 

T\/fl_722 

K I NGSTON 

4854 

0 1 

BRRTOW 

5 

34 

1  4 

84 

7  30 

7fl 

MRS  ELIZABETH  D  BROWN 

LR  FRYETTE 

494  1 

0 1 

WRLKER 

4 

34 

4  2 

85 

[  7 

820 

8  A 

8  A 

L  n 

CHARLES  M  LOWRY 

Lfl  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

3  3 

03 

85 

0  1 

7  1  5 

5P 

7  A 

L  n 

RRY  J  RELIHRN 

LEXINGTON   1  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

1  4 

33 

53 

83 

08 

760 

8  A 

C 

JOSEPH  R  CRREY 

L  I  NCOLNTON 

5204 

03 

L  INCOLN 

1  4 

33 

47 

82 

28 

510 

8R 

JAMES  C  BLRCKWELL 

LOUISVILLE   3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

55 

R9 
O 

9  A 

9 
J  z  o 

4P 

4  P 

r  M 
L  n 

GLRSCOCK-JEFF  UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELF A  I  R 

9 

3  1 

55 

O  c 

A  1 

1  9  n 

1  <1  u 

7R 

7  A 

H 

MRS  NETTIE  S  WHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

4  7 

D  /  u 

6P 

5P 

_  n 

PERRY    T  USHER 

MflCON  WSO  RP  R 

54  4  3 

05 

BIBB 

9 

9 

A  9 

0  J 

^  Q 

Q  /I 
Jot 

MID 

MID 

i-i  1 
L   n  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MRRSHRLLVILLE 

5550 

04 

MACON 

6 

^  9 
J  <1 

97 

O  J 

^F; 

ou 

1  oo 

5P 

5  P 

H 

CITY   OF  MRRSHRLLVILLE 

MRYSV  I  LLE 

5633 

02 

JACKSON 

1  0 

J  *♦ 

1  c 
1  o 

A 

Q9n 

7fl 

MRS   Fl  ORFNCF    Y   Sfl 1 1  FRS 

METTER 

5811 

06 

CRNDLER 

1  1 

1 9 

94 

ft  9 

n  A 

1  9  n 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

MIDVILLE 

5858 

05 

BURKE 

1  1 

32 

49 

82 

14 

175 

7R 

PHILIP   I  GRMBRELL 

MIDVILLE  EXP  STR 

5863 

05 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

12 

280 

D  r 

D  r 

GH 

SE  GR  BRRNCH  EXP  STN 

MILLEDGEV ILLE 

5874 

05 

BRLDW I N 

1  0 

33 

06 

83 

1  5 

350 

7P 

7R 

H 

MRS   WII  1  FTTF   R  HORNF 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENK I NS 

1  1 

32 

52 

81 

58 

1  95 

R  P 
D  r 

or 

H 

KERM  I  T   J  CHANCE 

MILLHRVEN-WRDE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

56 

81 

30 

100 

O  rt 

MILTON  R  REDD  I CK 

MONROE 

5971 

02 

WRL  TON 

1  0 

33 

47 

83 

43 

875 

7R 

CITY  F I  RE  DEPT 

MONTEZUMfi 

5979 

04 

MRCON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8R 

GFORGF   Fnwi  FR 

MONT ICELLO 

5988 

05 

JRSPER 

9 

33 

18 

83 

4  1 

655 

7A 

7fl 

H 

POS  T  MRS  T  ER 

MORGRN   1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

rfil  HniiN  piiR  uiriRKS  tomp 

MORGRN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

35 

84 

38 

273 

7A 

CLARENCE  W  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQUI  TT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

5P 

6P 

H 

RRDIO  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7A 

GARLAND  L  GILLIS 

NRHUNTP 

6219 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

1  1 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

15 

31 

08 

83 

13 

238 

5P 

5P 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

37 

81 

28 

145 

6P 

5P 

H 

MRS  MRRY   A  POLK 
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a. 

a: 
a. 

a 

UJ 

SPECIAL 
ISEE  Notes  1 

NEWNFIN 

6335 

04 

COWETR 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7A 

H 

JAMES  0  HRRDIN  JR 

NORCROSS  4  N 

6407 

02 

GWINNETT 

3 

34 

00 

84 

12 

950 

7R 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 

PRTTERSON 

6838 

09 

PIERCE 

1  3 

31 

23 

82 

08 

105 

8A 

STRTE  DIV  OF  FORESTRY 

PEARSON 

6879 

08 

RTK INSON 

13 

31 

18 

82 

51 

205 

C 

COUNTY  flOENTS  OFFICE 

DIQIMC     ClJ     no     CVP  CTQ 

7087 

07 

C  1  I  M  T  r  D 

C 
D 

32 

03 

84 

22 

500 

8A 

8R 

GH 

tq  RRQwrH  Fyp  ^tp 

DM    \jri    DnririLn    cat  otM 

PRESTON 

720  1 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

84 

32 

405 

7R 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

QUITMAN  2  NW 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30 

48 

83 

35 

185 

8fl 

8fl 

H 

WILL IRM  0  LEY 

RESflCn 

7430 

01 

GORDON 

12 

34 

34 

84 

57 

650 

8R 

JOSEPH  W  HOLLRND 

RINGGOLD 

7489 

01 

CflTOOSR 

18 

34 

55 

85 

07 

820 

8R 

TVfi-721 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

4 

34 

15 

85 

09 

620 

6P 

8fl 

H 

JOHN  W  MRDDOX  JR 

ROME  8  SW 

7605 

01 

FLOYD 

4 

34 

10 

85 

16 

700 

C 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  RP  R 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34 

21 

85 

10 

637 

MID 

MIO 

c 

HJ 

NATL  WERTHER  SERVICE 

SRNDERSVILLE 

7777 

05 

WRSHINGTON 

1  1 

32 

58 

82 

49 

435 

6P 

6P 

H 

RADIO  STRTION  WSNT 

SFIPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTOSH 

2 

31 

24 

81 

17 

10 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  GR  MARINE  INST 

oHvHiNNHn    Wou    Hr  K 

7847 

09 

P  U  Q  T  U  Q  M 

1  4 

32 

08 

81 

12 

46 

MID 

MIO 

7fl 

c 

HJ 

WQTI     LIFQTHFR  ^FRUIPF 

SILOfiM 

8064 

05 

GREENE 

10 

33 

32 

83 

06 

690 

6P 

7R 

H 

MRS  MRBLE  C  CRUMPTON 

SPfiRTP  3  NW 

8223 

05 

HRNCOCK 

1 1 

33 

19 

83 

01 

530 

8R 

c 

HOWRRD  R  GRRRETT 

STILLMORE 

8351 

06 

EMRNUEL 

1 

32 

26 

82 

13 

260 

7R 

JESSE  W  RRUTON 

SUMMERVILLE    1  SSW 

8436 

01 

CHRTTOOGR 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7R 

EVRN  0  BOWMAN 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

09 

RPPL ING 

1 

31 

44 

82 

14 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWRINSBORO 

8496 

06 

EMRNUEL 

1  1 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

FRNN  I  N 

7 

34 

58 

84 

13 

1795 

c 

MRS    INEZ  HRMPTQN 

SYLVRNlfl 

8517 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

45 

81 

39 

254 

c 

LLOYD  H  BAZEMORE 

TRLBOTTON   I  NE 

8535 

04 

TRLBOT 

6 

32 

42 

84 

32 

710 

8A 

8R 

H 

LAWRENCE  R  MINOR  SR 

i  HYLUKbV ILLt 

8600 

01 

D  Q  O  T  n  LI 
tJHK  1  UW 

C 
D 

34 

05 

84 

59 

710 

7R 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32 

58 

84 

1  4 

800 

c 

CECIL  HARRIS 

THOMRSTON  2  S 

8661 

04 

UPSON 

6 

32 

52 

84 

19 

665 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WSFT 

THOMRSVILLE  4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30 

48 

83 

54 

210 

5P 

5P 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

TIFTON  EXP  STRTION 

8703 

08 

TIFT 

16 

31 

29 

83 

32 

371 

8A 

8R 

8fl 

GH 

GA  COASTAL  PLAIN  EX  STN 

TOCCOR 

8740 

03 

STEPHENS 

14 

34 

35 

83 

19 

1019 

6P 

7R 

H 

HENRY  0  MC  DONALD 

TRRY  MOUNTRIN 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34 

48 

83 

42 

3900 

c 

TVA-154 

U  OF  GR  PIT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  GR  COL  OF  PGR  1 

VRLDOSTR  3  E 

8972 

08 

LOWNDES 

16 

30 

51 

83 

14 

250 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WJEM 

VRLDOSTR  4  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

16 

30 

52 

83 

20 

265 

c 

RADIO  STATION  WGAF 

WRLESKR 

9077 

02 

LntKUKtt 

5 

34 

19 

84 

33 

1110 

7fl 

UU'LL   u  oniin 

WRRRENTON 

9141 

06 

WARREN 

1  1 

33 

25 

82 

40 

510 

7A 

7R 

H 

HENRY  C  WHEELER  JR 

WRSHINGTON 

9157 

03 

WILKES 

14 

33 

44 

82 

44 

630 

7A 

7R 

H 

WILLIAM   T  THORNTON 

WflTKINSVILLE  RRS 

9159 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

26 

750 

c 

RGRI  RESEARCH  SERVICE 

WRYCROSS  4  NE 

9186 

09 

PIERCE 

13 

31 

15 

82 

19 

145 

7A 

7R 

H 

ERNEST  L  SWEAT 

WRYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

14 

33 

07 

81 

59 

270 

6A 

6R 

H 

MISS  DORIS  E  LEWIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32 

52 

85 

1  1 

575 

8A 

8R 

H 

CAM  B  LANIER  JR 

WINDER   1  SSE 

9466 

02 

BARROW 

10 

33 

59 

83 

43 

960 

5P 

7R 

H 

CECIL  H  CRIDER 

WOODBURY 

9505 

04 

MERIWETHER 

6 

32 

59 

84 

35 

800 

8R 

ALLEN  C  LONGINO 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

07 

84 

31 

1055 

8R 

WILLIAM  G  BOOTH 

CLOSED  STRTIONS 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

FANN I N 

7 

34 

52 

84 

19 

1760 

7P 

7P 

H 

CLOSED  3/31/78 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  tor  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles!     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  lime      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FA4  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table     "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

~   Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

mTER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
m  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19A1-1970. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 


Soil  Type 

Soil  Cover 

Degree  of 

Byron  Exp  Station 

;  Loamy  Sand 

Bare 

0-2% 

Calhoun  Exp  Station 

:  Montevallo-Shaly  silt  loam 

Bare 

2-6% 

Experiment 

:  Upland  sandy  to  clay  loam 

Bare 

0-2% 

Hawkinsville 

:  Sandy  loam 

Bare 

0-2% 

Homerville  3  WSW 

:  Gray  sand 

Bare 

1-2% 

Jesup  4  NE 

:  Undifferentiated  alluvial 

Bare 

0-2% 

Midville  Exp  Station 

:  Sandy  loam 

Bare 

0-2% 

Plains  SW  GA  Exp  Station 

:  Greenville  heavy  clay 

Bare 

0-2% 

Tifton  Exp  Station 

:  Tifton  loamy  sand 

Bare 

0-5%  to  NE 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^      Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recordtng  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING; 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*f    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:     1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3 -CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKON^E     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;   40<?  single  copy;  30^^  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


USCQMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  1978-920 
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TEMPERATURE   AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

DATE  29 
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DATE  11 


SUPPLEMENTAL.  DATA 


HIND 

RELATIVE  MUMIOIlr 
fiVERBGES- 

NUMBER  OF  DPTS  MUM 

1  SPEED  - 

n  .p .H .  1 

PERCENT 

PRECIPITATION 

SIDNOnRO 

Of  TIME 
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07 

1  3 

19 

o 

c«  a 

o 

o 
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RTHENS  WSO  RP 

12 

0 

.3 

5.9 

21+  + 

25 

07 

79 

87 

51 

54 

5 

2 

1 

0 

2 

0 

10 

5. 

0 

RTLflNTR  WSO  flP 

1 

1 

.5 

7.4 

26  +  + 

33 

26 

81 

86 

57 

61 

1 

4 

3 

1 

1 

0 

10 

70 

5  . 

3 

RUCUSTfl  WSO  RP 

13 

2 

.2 

6.0 

20+  + 

5 

05 

88 

89 

52 

60 

7 

3 

1 

2 

0 

0 

1  3 

4  . 

8 

COLUMBUS  WSO  RP 

8 

0 

.8 

6.1 

16  +  + 

21 

08  + 

86 

91 

54 

60 

4 

2 

2 

1 

1 

0 

10 

5  . 

2 

MRCON  WSO  RP 

12 

1 

- 1 

6.4 

40 

NW 

30 

89 

93 

52 

62 

3 

2 

2 

1 

2 

0 

10 

74 

5. 

3 

ROME  WSO  RP 

1 

0 

3 

3 

1 

0 

8 

SRVRNNRH  WSO  RP 

1  4 

2 

.4 

6.3 

37 

E 

29 

86 

87 

56 

69 

7 

4 

5 

1 

0 

0 

17 

55 

7  . 

0 
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6 

2 

F I IZGERfiLO 

91  .0 

70  .8 

80 

9 

.5 

1 0 1 

29 

65 

18* 

0 

18 

0 

0 

0 

4 

87 

1.12 

1.18 

I  1 

.0 

0 

9 

4 

HOHERVILLE  3  WSH 

90-1 

67.7 

76 

9 

99 

28 

61 

18. 

0 

1 6 

Q 

0 

0 

3 

97 

1  .38 

1  I 

.0 

0 

6 

4 

' 

LUMBER  CITT 

91  .6 

67.9 

79 

g 

103 

30. 

60 

16. 

0 

19 

0 

0 

0 

3 

29 

-  .96 

1  .12 

9 

.0 

0 

6 

3 

MOULTRIE  2  ESE 

91  .5 

68.5 

80 

0 

.4 

100 

26 

61 

22. 

0 

19 

0 

0 

0 

4 

39 

-  .24 

1  .17 

9 

.0 

0 

9 

3 

2 

NSSHVILLE  5  SSE 

91  .6 

64  -5 

76 

1 

1  0  I 

28 

56 

1 8 

0 

20 

0 

0 

0 

2 

18 

1  .20 

1  ] 

■  0 

0 

5 

1 

OUITnBN  2  NW 

TIFTON  EXP  STATION 

90.1 

69.4 

79 

6 

I  .0 

99 

30. 

62 

IB 

0 

^ 

Q 

Q 

4 

65 

.22 

1  .32 

9 

.0 

0 

6 

3 

3 

VBLDOSTB  3  E 

88.3 

62  .2 

75 

3 

100 

26 

54 

IB 

0 

8 

0 

0 

0 

42 

.52 

8 

.0 

Q 

5 

1 

0 

DIVISION 

79 

3 

■  0 

3 

34 

-   1  .26 

.0 

SOUTMEBST  09 

BLMfl  FAB  RP 

89.8 

69.2 

79 

5 

.6 

103 

28 

62 

18 

0 

14 

0 

0 

0 

2 

12 

-  2.38 

■  66 

7 

.0 

0 

5 

2 

0 

BRUNSHICK 

89-4 

70  .0 

79 

7 

.8 

1 02 

29 

64 

1 7 

0 

13 

0 

0 

0 

2 

97 

-  2  .85 

.76 

4 

.0 

0 

g 

2 

0 

BRUNSWICK  FAA  AP 

67.2 

74  .3 

80 

8 

98 

28 

70 

13 

0 

5 

0 

0 

0 

1 

56 

.54 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

FLEM I NG 

FOLKSTON  9  SW 

91  .6 

66.0 

78 

8 

102 

29. 

59 

18. 

0 

19 

0 

0 

0 

4 

55 

1  .74 

1  1 

.0 

0 

7 

3 

2 

FORT  STEWART 

90  .6 

69  ■  3 

80 

0 

.6 

101 

26 

63 

17 

0 

17 

0 

0 

0 

3 

51 

-   1  .69 

1  . 30 

20 

.0 

0 

7 

2 

1 

GLENNVILLE 

69. 6M 

68.  IM 

78 

9M 

.4 

101 

28 

60 

17 

0 

13 

0 

0 

0 

3 

15 

-   1  .72 

1  .10 

4 

.0 

0 

6 

2 

1 

JE3UP  4  NE 

89.5 

69.6 

79 

6 

102 

28 

61 

17 

0 

14 

0 

0 

0 

6 

33 

1  .99 

4 

.0 

0 

6 

4 

3 

jESuP  e  s 

90.7 

67.8 

79 

3 

102 

26 

62 

16. 

0 

17 

0 

0 

0 

7 

54 

4.23 

1  1 

•  0 

0 

9 

3 

3 

NAHUNTA 

69.4 

68.7 

79 

I 

99 

29. 

63 

16 

0 

15 

0 

0 

0 

5 

60 

2.80 

B 

.0 

0 

6 

3 

2 

SAPELO  ISLAND 

66.9 

71  .8 

79 

4 

95 

28 

67 

13 

0 

7 

0 

0 

0 

4 

29 

1  .59 

1  4 

.0 

0 

5 

3 

2 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

69.4 

70.5 

80 

0 

.9 

99 

30- 

65 

IB. 

0 

14 

0 

0 

0 

2 

19 

-  3.70 

.68 

8 

.0 

0 

6 

1 

0 

SURRENC  2  WNW 

90.7 

65. 7 

78 

2 

102 

28 

55 

17 

0 

16 

0 

0 

0 

3 

58 

1  .02 

4 

.0 

0 

7 

4 

1 

WBTCROSS  4  NE 

91  .0 

67.1 

79 

1 

-  .3 

102 

29 

60 

22 

0 

17 

0 

0 

0 

5 

90 

1  .21 

1  .53 

3 

.0 

0 

10 

4 

2 

DIVISION 

79 

4 

.2 

4 

10 

-  1.14 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINS  STRTION  INDEX 
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DniLY  PRECIPITATION 


STRT ION 


hOSTHiCST  I 

nOAIRSVILLC 

BEAVCROflLE   t  C 
CALHOUN  EXP  STATION 
CARTERS  2  SU 

CARTEOSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 
£eOARTOL4N 
CHATS HOHTM 
CHICKAmuQA  PARK. 

CURRYVILLE  2  U 
DALLAS  7  NE 
DAL  TON 
E^•flY 
FAIRMOUNT 

HENSINGTON 
KINGSTON 
LA  TArETTE 
SESACA 
RINGGOLD 

ROrc 

ROrC  USO  AP 
SUrrtRvJLLE   1  SSH 
TAYLOHSVILLE 


NORTI 


CENTRAL 


ALPHARETTA  5  SSW 
ATHENS  USO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  USO  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

CANTON 

CLEVELAND 

CO^rCQCE  4  NNU 

CUtniNQ 

DAHL ONEGA 
DAU5BNVILLE 
ELLIJAY 
GAINESVILLE 
JASPER  1  NNU 


MONROE 

NORCROSS  4  N 
ROBERTSTOUN 


UALESKA 
UINOER  I  SSE 
UOODSTOCK 


NORTHEAST 

CAHNESVILLE  3  N 
CLAYTON   1  SSW 
CORNEL lA 
ELBCRTBN  2  N 

HARTkCLL 
LEXINGTON  1  NU 
L INCOLNTOH 
TOCCOfl 
UASHINGTON 


UCST  CENTRAL 

BUTLER 
CARROLL  TON 
COLUr^US  USO  AP 
DOUGLASVILLE 
ExPERIftNT 

FHANKL IN  2 
GREENVILLE  2  NNU 
HAMILTON  4  U 
JONESBORO 
LA  GRANGE 

MARSHALL VILLE 

WHTEZUMA 

NEWAN 

TAL BOTTOM  I  NE 
TMOMASTON  2  S 


CENTUAL 
AILET 

BYHON  EXP  STATION 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 

EASTMAN  J  U 
rORSTTH  6  NNU 
GODFREY  3  NE 
HAt«INSVILLE 
IBUINT0N  4  UNU 

JUL lETTE 

MACON  USO  AP 

MILLEOGEVILLE 

MGNTICELLO 

MOUNT  VERNON  3  Ifltl 

SANDERSvlLLE 
SIL3AM 
SPARTA  3  NU 


2.35 
1.22 
1  .66 


DAY   OF  MONTH 
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DniLY  PRECIPITATION 


STRT  ION 


C<*ST  CCNTBW. 

MPOl IHG  3  NU 
nUQUSTA  MSO  AP 

OOVCQ 

Qioson 

LOUISVILLE  3  S 

«TTtO 

MlOviLLe 

mOvULE  EKP  5T« 
HILLEN  4  N 

MILLMAVEN-+*(OE  3  5E 
NCWINOTDH  2  NE 

SMttNSBOBO 
WftBRErtTON 

uHvNEseooa  2  NC 


ArCOlCUS  3  E 
BAIf«BaiOOE    INT  PAPCQ  c 

fil  «Et  Y 
CAMILLA 


3  E 


COL QUIT 
CUT>«6EaT 
DAUS0H 

OONAiSONVILLe   1  S 
FBAT  OAinES 

rOQQAN  1  U 
rVRQAN  b  nu 
PLAINS  SU  QA  EXP  STA 

paesTQN 


TMOMASVILLE 


SC 


SOUTH  CEMTHAL 


ASHBUSN  3  ENE 

ceaocLE 

OOUOL  AS 
FITZaCfiftLO 

HOrCRVILLE  3  WSW 
LUreCR  CITY 
rOULTaiE  2  ESC 
MASMVILLE  S  SSE 
QUI  THAN  a  NU 


SOUTHEAST 

ALm  FAA  AP 
ATXINSON  a  E 
OBUNSUICK 
BBUHSUICK  TAA  I 
00CT0RT0M1  1  U 

FLEMING 
rei^STQN  3  SW 

FonsTON  e  sw 

FOOT  STCUMBT 
OLENNVlLLE 


SAVANNAH  USO  A 
SUBBENCr  a  kMu 
UAVCROSS  4  NE 


DAY  OF  MONTH 
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DAILY  TEMPERniURES 


STATION 

DOr  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

NORTHHESI 

01 

BLLBTOONB  DSH  2 

MAX 
MIN 

61 

89 
62 

88 

65 

80 
63 

84 

58 

66 
62 

89 

66 

66 
69 

73 
68 

83 
60 

85 

67 

84 

68 

85 
65 

81 
56 

82 
59 

82 
63 

86 

63 

87 
63 

86 
61 

86 
66 

85 

67 

87 
67 

90 
65 

39 

65 

88 

67 

93 
71 

94 

67 

94 

72 

96 

73 

97 
70 

66.6 
65.0 

CBLMOUN  EXP  SIflllON 

MAX 
MIN 

89 
57 

88 
60 

81 
64 

83 
62 

36 
55 

89 
56 

87 
67 

75 
68 

84 

69 

85 
56 

66 

67 

85 
66 

81 
65 

82 
57 

84 

54 

86 
58 

85 
60 

88 
61 

88 
64 

86 

67 

88 

57 

91 

65 

90 
63 

91 
65 

92 
66 

95 
70 

96 
67 

97 
72 

98 

73 

96 

70 

37.7 
63.7 

CBRIERSViLLE 

MAX 
MIN 

68 

57 

86 

60 

79 
61 

62 
61 

65 
55 

88 
61 

85 
68 

79 
69 

80 
68 

84 

57 

84 

69 

84 

68 

79 
57 

82 
53 

83 
62 

64 

66 

86 
62 

86 
60 

36 
61 

85 
67 

85 
65 

89 
64 

87 
64 

37 
63 

92 
63 

94 

69 

93 
64 

96 
69 

96 
70 

94 

69 

36.3 
63.4 

CEOBRIOHN 

MAX 
MIN 

90 
SB 

86 

62 

82 
66 

85 
62 

86 
59 

89 

63 

88 
68 

75 
69 

83 
67 

86 
58 

87 
66 

87 
68 

82 
65 

83 
52 

84 

57 

85 
65 

86 
59 

87 
61 

87 
64 

87 
65 

88 
65 

90 
67 

92 
65 

90 
67 

92 
68 

96 
69 

94 

63 

95 
71 

95 
77 

94 

71 

87.7 
64  .8 

DBLLBS  1  NE 

MAX 
MIN 

87 
60 

89 
60 

88 

63 

81 
61 

84 

57 

86 
60 

88 
63 

96 
69 

73 
68 

81 
58 

86 
63 

85 
67 

86 

65 

80 
52 

83 
55 

84 

60 

87 
61 

85 
60 

87 
62 

88 

62 

35 
63 

86 
66 

89 
64 

90 
60 

39 
65 

93 
56 

95 
65 

95 
70 

98 
72 

93 

70 

87.1 
62  .9 

OBLION 

MBX 
MIN 

87 
63 

89 
63 

89 
64 

80 
62 

82 
56 

84 

59 

89 
64 

83 
66 

74 
68 

80 
58 

86 

59 

87 
68 

80 
64 

80 
56 

81 
54 

85 
56 

65 
63 

85 
65 

88 

66 

86 
66 

36 
63 

85 
65 

89 
63 

88 

65 

88 

67 

93 
69 

93 

67 

95 
69 

96 
74 

95 
72 

86.3 
64.0 

UB  FBYEIIE 

MBX 
MIN 

ROME 

MAX 
MIN 

89 

59 

88 

62 

78 
64 

83 
60 

84 

57 

86 
61 

85 

67 

73 
68 

79 
67 

83 
58 

83 
66 

83 
66 

60 
64 

60 
52 

82 
55 

84 
64 

84 

59 

66 
62 

86 
62 

85 
67 

85 
64 

89 
64 

89 
63 

39 
65 

91 
66 

94 

69 

92 
66 

94 

69 

96 
71 

93 
70 

85  •  3 
63.6 

ROUE  WSO  BP 
• 

MAX 
MIN 

91 
59 

89 

62 

89 
62 

85 
60 

90 
57 

90 
62 

88 
66 

75 
68 

84 

67 

88 
59 

87 
68 

87 
67 

63 
64 

83 
57 

87 
55 

87 
55 

88 
60 

88 
63 

89 
65 

86 
69 

88 

67 

91 
66 

90 
64 

92 
67 

95 
69 

97 
68 

95 
67 

99 
71 

98 
73 

97 
72 

89.2 
64  .7 

NORTH  CENTRAL 

02 

BLPHBRETTB  5  SSW 

MBX 
MIN 

85 
S6 

87 
58 

89 
59 

81 

62 

64 

56 

64 

56 

87 
60 

84 

68 

74 
68 

83 
60 

63 

60 

63 
64 

63 
64 

85 

52 

82 
53 

82 
60 

84 

58 

84 

58 

85 
58 

65 
60 

86 
64 

87 
64 

88 
64 

89 

63 

88 

63 

92 
65 

93 
66 

93 
65 

96 
69 

96 
69 

36.1 
61  .5 

niHENS  HSO  BP 

MBX 
MIN 

89 

62 

91 

63 

86 

70 

65 
66 

87 
60 

87 
66 

86 
69 

76 
69 

85 
70 

83 
67 

84 

69 

67 
69 

88 

67 

82 
60 

81 
63 

84 

62 

83 
61 

87 
63 

87 
55 

33 
64 

91 
68 

92 
68 

93 
68 

92 
67 

93 
68 

94 

72 

97 
71 

100 
75 

100 
78 

97 
74 

88.5 
67.1 

BTLBNTB  WSO  BP 

MBX 
MIN 

89 

63 

89 
64 

83 

67 

84 

65 

84 

53 

87 
67 

82 
66 

73 
68 

83 
68 

84 

63 

83 
68 

83 
68 

63 
64 

81 

57 

82 
61 

84 

62 

83 
60 

86 
63 

86 
63 

35 
66 

37 
67 

88 

67 

88 
69 

88 

67 

92 
70 

94 

70 

93 
67 

96 
73 

96 
76 

95 
71 

86.4 

66.1 

BLBIRSVILLE  EXP  STB 

MBX 
MIN 

83 
SO 

86 
53 

84 

56 

76 
55 

81 
46 

82 
52 

84 

56 

79 
64 

70 
64 

76 
57 

78 
62 

60 
59 

82 
62 

79 
44 

81 
49 

76 
57 

81 
53 

80 
54 

84 

59 

86 
61 

78 
59 

83 
57 

86 
58 

84 

56 

82 
58 

68 
64 

90 
62 

90 
63 

93 
63 

93 
63 

32.6 
57.2 

COHNERCE  4  NNN 

MBX 
MIN 

89 
62 

92 
68 

87 
65 

89 
62 

89 
63 

91 
66 

86 
68 

78 
66 

77 
56 

83 
68 

85 
69 

88 
66 

87 
59 

83 
62 

81 
64 

85 
63 

85 
66 

88 
66 

87 
65 

83 
66 

90 
68 

91 
69 

93 
73 

94 
74 

91 

71 

95 
68 

100 
71 

102 
74 

101 
75 

99 
73 

89.  1 

67.2 

OBHLONEGB 

MBX 
MIN 

85 
58 

86 
58 

86 
59 

81 

61 

83 
54 

84 

53 

86 
58 

83 
65 

73 
67 

82 
60 

79 
60 

81 
64 

84 

63 

81 
52 

80 
52 

79 
60 

82 
60 

81 
59 

84 

59 

35 
60 

34 

63 

86 
61 

88 

62 

87 
62 

87 
60 

89 
64 

91 
66 

93 
66 

95 
71 

95 
63 

84  .7 

60.8 

GBINE5VILLE 

MAX 
MIN 

85 
58 

85 
61 

85 
66 

80 
61 

83 
57 

83 
67 

86 
66 

84 

68 

74 
68 

82 
61 

80 
66 

82 
65 

83 
64 

83 
54 

80 
59 

79 
60 

82 
59 

82 
61 

84 

63 

83 
65 

82 
63 

84 
64 

87 
64 

87 
63 

87 
67 

90 
70 

91 
67 

95 
69 

98 

72 

96 
70 

84  .7 

63.9 

JASPER  1  NNW 

MAX 
MIN 

88 
59 

87 
66 

80 
64 

83 
60 

84 

52 

68 

57 

85 
65 

72 
66 

82 
68 

82 
57 

83 
68 

83 
66 

80 
63 

82 
50 

80 
57 

84 

62 

62 
60 

85 
59 

84 

60 

34 

65 

85 
63 

89 
63 

89 
60 

87 
60 

92 
62 

94 

71 

94 

67 

97 
71 

97 
72 

96 
68 

35.9 
62.7 

ROBERTSTOHN 

MAX 
MIN 

U  OF  OA  PIT  SCIENCE 

FM 

MBX 
MIN 

92 
62 

92 
63 

89 
68 

86 
66 

69 
60 

89 
64 

89 
69 

82 
67 

86 
69 

86 
65 

85 
69 

87 
69 

87 
66 

87 
55 

83 
54 

85 
61 

85 
60 

87 
63 

88 

65 

88 
54 

91 
68 

94 

67 

95 
67 

94 

67 

94 

67 

97 
72 

99 

102 
74 

101 

75 

100 
72 

65.9 

HINDER  1  SSE 
■ 

MBX 
MIN 

89 
60 

91 
60 

89 
67 

87 
63 

89 
64 

86 
67 

89 
66 

86 
62 

86 
67 

86 
65 

83 
64 

87 
65 

87 
63 

85 
56 

82 
60 

84 

58 

83 
56 

87 
57 

87 
61 

83 
62 

33 
65 

89 
60 

92 
67 

91 
65 

93 
64 

99 
67 

100 
72 

100 
75 

98 

70 

93 

70 

39.3 
64.0 

NORTHEAST 

03 

CLBTTON   1  SSW 

MBX 
MIN 

85 
66 

85 
54 

83 
61 

64 

55 

85 
54 

86 
53 

80 
62 

77 
58 

82 
60 

85 
57 

82 
58 

84 

62 

82 
59 

79 
54 

75 
49 

80 

57 

82 
52 

85 
54 

84 

55 

78 
64 

84 

60 

87 
53 

87 
58 

87 
59 

86 
60 

91 
64 

93 
62 

93 
64 

93 
66 

92 
62 

84  .6 

58.2 

CORNEL  IB 

MBX 
MIN 

85 
53 

85 
56 

83 
54 

82 
56 

83 
S3 

84 

55 

82 
64 

74 

66 

80 
64 

79 
58 

79 
61 

81 
63 

83 
60 

83 
47 

75 
55 

77 
60 

79 
57 

81 
55 

32 
59 

83 
62 

81 
60 

35 
59 

85 
59 

36 
53 

36 
63 

38 
67 

91 
63 

94 

66 

100 
67 

91 
65 

83.6 
59.5 

ELBERTON  2  N 

MBX 
MIN 

91 
58 

92 
57 

90 
69 

67 
63 

89 
57 

90 
62 

86 
67 

80 
68 

86 
68 

86 
65 

85 
55 

87 
65 

87 
63 

84 

53 

82 
55 

85 
55 

85 
56 

88 
58 

87 
59 

87 
60 

39 
65 

93 
62 

92 
64 

93 
60 

93 
65 

95 
68 

98 
67 

101 
63 

100 
70 

93 
63 

89.5 
62.7 

HBRTHEUL 

MBX 
MIN 

90 
55 

92 
66 

84 

67 

88 
65 

90 
63 

88 

65 

87 
68 

80 
68 

85 
68 

85 
68 

84 

56 

86 
65 

86 
66 

84 

63 

80 
62 

78 
60 

64 

50 

85 
62 

87 

86 
66 

90 
69 

90 
68 

90 
68 

94 

68 

94 

69 

94 

71 

99 

76 

1  00 
76 

98 

76 

99 
76 

33.6 
67.2 

TOCCOa 

MAX 
MIN 

89 
64 

85 
58 

86 

62 

69 
60 

87 
56 

89 
56 

64 

63 

78 
56 

86 
55 

82 
6  1 

86 
63 

84 

66 

86 
62 

81 
5 1 

79 
56 

84 

60 

85 
58 

87 
53 

85 
62 

34 

6 1 

33 
6 1 

87 
6 1 

88 
64 

91 
63 

90 
63 

91 
68 

93 
63 

93 
74 

98 
7  1 

94 

59 

86  -8 
61  .8 

HBSHINGTON 

•  • 

MAX 
MIN 

91 
63 

91 
62 

93 
63 

93 
67 

92 
64 

90 
63 

89 
63 

85 
67 

78 
67 

88 
66 

88 

65 

87 
65 

87 
65 

85 
56 

81 
56 

81 
58 

83 
59 

84 

56 

86 

62 

87 
63 

86 
63 

89 
65 

92 
65 

93 
67 

93 
66 

93 
65 

95 
70 

100 
72 

100 
74 

100 
74 

89.3 
64  .4 

WEST  CENIRBL 

04 

CBRROLLTON 

MBX 
MIN 

91 
56 

89 

57 

85 
64 

86 
60 

87 
57 

88 
61 

85 
67 

74 
68 

88 
69 

87 
68 

85 
66 

86 
68 

84 

65 

84 

53 

83 
57 

86 
62 

86 
57 

87 
57 

86 
58 

88 
65 

88 
62 

91 
64 

90 
63 

92 
65 

93 
64 

95 
67 

93 
55 

96 
63 

96 
69 

95 
67 

88  . 1 
63.0 

COLUMBUS  WSO  BP 

MBX 
MIN 

92 
66 

89 
68 

83 

71 

88 

69 

89 

67 

90 
70 

90 
72 

78 
73 

88 
73 

90 
68 

90 
72 

89 

71 

89 
70 

87 
63 

67 
70 

89 
70 

89 

67 

88 
66 

89 
67 

39 
67 

92 
68 

93 
72 

95 
72 

94 

72 

95 
71 

95 

75 

96 

73 

102 
78 

104 

75 

98 

75 

90.9 
70.4 

EXPERIMENT 

MBX 
MIN 

88 
61 

B9 
63 

88 
68 

85 
68 

86 
61 

87 
65 

86 
68 

64 

68 

75 
68 

84 
64 

85 
69 

84 

68 

85 
66 

85 
59 

83 
63 

84 

63 

B5 
61 

66 
64 

85 
65 

66 
66 

87 
66 

90 
68 

91 
67 

92 
66 

92 
69 

94 

72 

93 
69 

96 
71 

100 
76 

IGO 
72 

87  .9 
66  .4 

GREENVILLE  2  NNW 

MBX 
MIN 

91 
59 

89 
56 

65 
S3 

87 
63 

89 

59 

89 
62 

91 
59 

85 
60 

90 
66 

88 

61 

98 

67 

86 
66 

85 
65 

84 
54 

85 
61 

87 
63 

67 
56 

88 
59 

87 
59 

93 
62 

93 
63 

90 
65 

39 
64 

91 
63 

102 
65 

98 

70 

95 
65 

100 
70 

101 
72 

100 
71 

90.3 
62.7 

LA  GRANGE 

MBX 
MIN 

90 
61 

89 

60 

97 
59 

85 
67 

87 
62 

85 
52 

86 
59 

82 
70 

88 
69 

88 
64 

86 
68 

84 

70 

85 
68 

84 

56 

84 

65 

86 

65 

87 
61 

B5 
62 

38 

61 

89 
64 

91 
66 

92 
68 

93 
67 

93 
69 

95 
63 

96 
72 

95 
57 

100 
72 

100 
74 

100 
74 

89.6 
66.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

I  5 

1 6 

I  7 

1  8 

1  9 

20 

2  t 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

MBRSMBLLV ILLE 

nAx 

97 

94 

95 

94 

92 

93 

90 

88 

90 

91 

91 

92 

91 

91 

90 

87 

100 

MIN 

61 

66 

64 

61 

67 

69 

71 

72 

67 

68 

70 

71 

68 

63 

69 

68 

70 

72 

NEHNRN 

HAX 

90 

89 

86 

87 

88 

92 

87 

84 

85 

88 

87 

87 

84 

84 

84 

86 

87 

86 

88 

89 

91 

92 

91 

92 

95 

97 

98 

98 

99 

97 

89 

■  6 

niN 

61 

63 

62 

63 

61 

63 

66 

67 

67 

61 

66 

68 

65 

56 

63 

63 

59 

61 

62 

65 

65 

65 

67 

66 

67 

70 

70 

73 

75 

69 

65 

.0 

IflLBOIION  1  NE 

HBX 

92 

91 

89 

87 

89 

93 

93 

90 

88 

88 

89 

86 

90 

90 

90 

89 

89 

91 

95 

92 

96 

94 

98 

96 

97 

100 

102 

102 

92 

.4 

MIN 

61 

60 

65 

67 

62 

66 

69 

69 

69 

62 

70 

69 

66 

64 

67 

60 

75 

63 

63 

66 

72 

73 

73 

80 

74 

74 

75 

80 

81 

70 

68 

.8 

THOMfiSTON  2  S 

MAX 

96 

89 

84 

89 

90 

92 

90 

88 

89 

90 

90 

88 

92 

89 

87 

91 

92 

93 

89 

95 

94 

93 

100 

99 

100 

97 

103 

107 

109 

101 

93 

.5 

MIN 

62 

61 

68 

66 

62 

64 

62 

66 

70 

65 

71 

68 

67 

62 

64 

61 

61 

61 

61 

61 

63 

67 

66 

66 

66 

67 

69 

74 

77 

75 

65 

■  8 

WEST  POINT 

MAX 

66 

87 

86 

80 

85 

85 

87 

86 

74 

90 

86 

87 

87 

87 

87 

85 

88 

88 

88 

89 

90 

93 

95 

91 

96 

96 

99 

95 

100 

100 

89 

■  1 

■            ■  ■ 

MIN 

61 

62 

64 

64 

62 

63 

67 

71 

69 

64 

67 

69 

67 

59 

62 

66 

63 

62 

62 

63 

65 

66 

67 

68 

69 

72 

68 

68 

72 

71 

65 

.8 

CENTRBL 

05 

niLEr 

MBX 

95 

94 

90 

87 

88 

89 

90 

87 

90 

92 

87 

89 

91 

91 

86 

85 

85 

86 

87 

90 

92 

92 

94 

95 

95 

96 

99 

102 

103 

99 

91 

.5 

MIN 

68 

67 

66 

70 

70 

69 

67 

72 

72 

71 

70 

69 

69 

67 

67 

66 

62 

62 

61 

62 

62 

64 

71 

71 

72 

73 

74 

74 

73 

71 

68 

.4 

BTRON  EXP  STATION 

MAX 

89 

91 

93 

82 

86 

89 

90 

90 

81 

88 

89 

85 

88 

88 

84 

86 

86 

86 

86 

88 

89 

93 

93 

95 

95 

96 

97 

100 

103 

101 

90 

.2 

MIN 

64 

62 

65 

66 

65 

65 

69 

71 

69 

66 

70 

67 

66 

61 

63 

60 

60 

55 

60 

63 

63 

67 

68 

68 

68 

69 

72 

72 

66 

72 

65 

.7 

COVINGTON 

MAX 

90 

93 

86 

88 

88 

92 

90 

80 

86 

85 

86 

89 

87 

84 

85 

86 

87 

88 

91 

92 

92 

94 

94 

94 

99 

98 

98 

102 

101 

99 

90 

■  8 

MIN 

62 

62 

67 

65 

59 

65 

68 

67 

69 

63 

69 

68 

64 

57 

62 

61 

60 

61 

63 

63 

66 

68 

66 

65 

68 

71 

68 

73 

76 

72 

65 

■  6 

Dublin  3  s 

MAX 

94 

98 

97 

83 

92 

95 

94 

92 

88 

92 

95 

93 

94 

88 

85 

86 

91 

92 

92 

93 

95 

97 

96 

97 

99 

98 

99 

102 

106 

104 

94 

.3 

MIN 

59 

60 

62 

65 

66 

65 

64 

65 

67 

65 

66 

65 

66 

60 

63 

58 

56 

58 

60 

61 

61 

65 

66 

66 

68 

68 

68 

69 

72 

67 

64 

.0 

EflSTnflN  1  H 

MAX 

92 

95 

93 

88 

90 

91 

93 

91 

87 

91 

93 

88 

90 

92 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

91 

94 

95 

98 

98 

96 

98 

102 

103 

103 

92 

.9 

MIN 

65 

67 

70 

69 

69 

67 

70 

73 

70 

70 

71 

70 

69 

67 

67 

63 

62 

61 

64 

62 

68 

69 

71 

69 

69 

72 

72 

76 

77 

70 

68 

.6 

FORSTTM  6  NNH 

MAX 

93 

92 

86 

89 

90 

92 

90 

88 

89 

89 

87 

89 

89 

88 

87 

88 

90 

89 

90 

92 

94 

95 

97 

96 

99 

96 

100 

104 

104 

100 

92 

•  5 

M  1  N 

59 

58 

69 

69 

60 

64 

67 

68 

66 

62 

70 

66 

67 

55 

60 

59 

57 

59 

59 

59 

62 

65 

64 

64 

65 

69 

68 

72 

73 

74 

64 

.3 

HOHR 1 NSV ILLE 

MAX 

92 

95 

88 

91 

92 

92 

86 

95 

94 

92 

91 

93 

88 

89 

90 

91 

90 

93 

96 

96 

100 

100 

95 

98 

101 

103 

104 

93 

.9 

M  I  N 

60 

64 

66 

66 

67 

69 

68 

66 

68 

68 

65 

64 

67 

65 

63 

65 

64 

65 

70 

69 

70 

70 

70 

72 

74 

76 

71 

67 

.5 

IRHINTON   4  HNU 

MAX 

91 

92 

91 

88 

89 

90 

89 

89 

82 

91 

90 

92 

89 

87 

88 

90 

89 

90 

91 

94 

92 

89 

90 

95 

94 

93 

102 

106 

104 

101 

91 

.9 

M  I  N 

67 

70 

68 

66 

67 

70 

69 

58 

59 

64 

63 

70 

64 

60 

61 

62 

60 

62 

63 

65 

64 

60 

66 

70 

71 

72 

74 

77 

78 

73 

66 

.4 

MflCON   HSO  BP 

MAX 

94 

93 

83 

87 

90 

92 

92 

83 

89 

90 

87 

89 

91 

86 

88 

88 

87 

89 

90 

91 

95 

95 

100 

99 

98 

99 

103 

103 

102 

101 

92 

.5 

MIN 

63 

64 

70 

69 

70 

69 

72 

73 

72 

68 

73 

71 

69 

64 

70 

65 

65 

65 

67 

63 

70 

71 

7C 

69 

70 

73 

72 

74 

76 

70 

69 

.2 

niLLEOCEVILLE 

MAX 

91 

92 

93 

81 

87 

89 

92 

90 

81 

89 

89 

85 

89 

90 

84 

86 

86 

87 

88 

89 

90 

92 

93 

94 

94 

95 

97 

100 

102 

101 

90 

-5 

MIN 

60 

61 

61 

62 

66 

66 

67 

70 

71 

66 

67 

67 

69 

63 

65 

61 

59 

61 

61 

61 

61 

65 

68 

67 

67 

67 

71 

71 

73 

70 

65 

.5 

nONI ICELLO 

MBX 

91 

92 

92 

88 

89 

90 

92 

90 

79 

89 

88 

87 

89 

88 

85 

85 

86 

85 

88 

88 

90 

93 

97 

97 

98 

98 

98 

100 

103 

102 

91 

.2 

MIN 

65 

67 

68 

65 

64 

66 

67 

69 

68 

65 

67 

67 

67 

60 

51 

62 

63 

63 

66 

67 

68 

70 

70 

70 

71 

72 

73 

75 

78 

75 

67 

■  6 

SBNOERSVILLE 

MAX 

92 

93 

89 

66 

89 

87 

90 

90 

88 

88 

86 

87 

88 

87 

84 

85 

84 

85 

85 

88 

94 

90 

95 

94 

93 

94 

98 

102 

100 

99 

90 

.3 

M  I  N 

62 

61 

71 

69 

67 

64 

68 

71 

72 

67 

70 

66 

68 

62 

65 

58 

57 

59 

61 

59 

68 

68 

66 

68 

65 

70 

73 

74 

72 

70 

66 

.4 

SILOfln 

MAX 

93 

95 

88 

88 

92 

91 

91 

80 

88 

86 

87 

88 

88 

84 

86 

88 

87 

90 

89 

90 

92 

96 

97 

95 

94 

97 

100 

103 

101 

99 

91 

.4 

■          ■  ■ 

M  I  N 

61 

64 

69 

67 

64 

65 

69 

68 

69 

64 

69 

66 

66 

61 

63 

60 

60 

62 

63 

64 

65 

67 

66 

66 

69 

71 

71 

73 

78 

72 

66 

.4 

EBST  CENTRAL 

06 

APPLING  2  NN 

MAX 

93 

95 

95 

84 

85 

86 

85 

90 

84 

88 

87 

85 

88 

88 

84 

85 

85 

88 

87 

87 

89 

93 

94 

96 

100 

102 

103 

100 

98 

101 

90 

.8 

M  1  N 

58 

57 

62 

60 

62 

63 

66 

67 

68 

63 

67 

61 

64 

60 

57 

53 

54 

55 

56 

53 

60 

65 

65 

69 

70 

70 

69 

66 

65 

72 

62 

.6 

AUGUSTA  HSO  BP 

MBX 

93 

93 

81 

85 

86 

85 

90 

85 

88 

88 

86 

88 

90 

85 

85 

86 

86 

88 

88 

89 

90 

92 

95 

95 

93 

92 

101 

103 

101 

97 

90 

.  1 

M  1  N 

62 

62 

70 

69 

67 

66 

72 

70 

70 

67 

69 

64 

64 

61 

60 

57 

58 

61 

62 

62 

65 

68 

68 

67 

65 

70 

71 

71 

76 

7  1 

66 

.2 

BROOKLET   1  H 

MBX 

94 

95 

91 

85 

87 

88 

90 

95 

93 

91 

86 

88 

93 

8B 

87 

84 

82 

86 

88 

87 

92 

92 

97 

95 

93 

93 

99 

101 

100 

99 

91 

.  3 

M  1  N 

65 

67 

69 

69 

67 

68 

69 

70 

70 

70 

69 

66 

65 

66 

62 

60 

60 

60 

60 

61 

66 

67 

68 

68 

69 

70 

72 

73 

76 

68 

67 

.0 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 

92 

93 

92 

85 

88 

89 

91 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

87 

87 

86 

86 

88 

88 

90 

87 

91 

95 

9S 

94 

96 

98 

104 

104 

98 

91 

,7 

64 

65 

67 

68 

68 

65 

69 

71 

71 

66 

65 

64 

64 

67 

62 

59 

59 

66 

60 

60 

65 

67 

58 

68 

66 

74 

71 

75 

77 

67 

66 

■  6 

HETTER 

MAX 

96 

95 

96 

88 

91 

89 

93 

93 

92 

93 

89 

90 

94 

92 

92 

88 

85 

87 

92 

93 

92 

93 

97 

98 

95 

97 

101 

104 

102 

102 

93 

■  6 

70 

70 

68 

65 

66 

69 

71 

63 

72 

72 

70 

68 

69 

71 

68 

64 

64 

66 

69 

70 

65 

71 

72 

71 

70 

76 

71 

71 

78 

7  1 

69 

.4 

niDVILLE  EXP  STB 

MAX 

90 

93 

93 

92 

94 

91 

82 

94 

90 

91 

86 

87 

84 

88 

88 

88 

91 

92 

94 

93 

94 

96 

95 

99 

103 

102 

91 

.9 

63 

64 

67 

66 

69 

71 

70 

65 

68 

69 

62 

59 

62 

63 

60 

62 

66 

68 

68 

69 

71 

70 

70 

71 

75 

70 

66 

.8 

niLLEN  4  N 

MAX 

91 

92 

86 

91 

79 

88 

91 

87 

84 

89 

92 

91 

89 

90 

90 

91 

90 

88 

89 

85 

93 

94 

9S 

96 

94 

96 

98 

103 

103 

100 

9 1 

.5 

MIN 

67 

64 

61 

69 

62 

64 

69 

63 

62 

64 

69 

67 

69 

64 

69 

64 

69 

69 

60 

56 

62 

69 

71 

74 

71 

73 

74 

75 

75 

69 

67 

.1 

NEHINCTON  ;  NE 

MBX 

MIN 

SHBINSBORO 

MAX 

96 

97 

95 

87 

91 

91 

92 

93 

90 

91 

87 

89 

91 

92 

88 

89 

86 

88 

89 

96 

94 

94 

94 

94 

95 

97 

100 

104 

102 

100 

93 

1 

MIN 

63 

64 

69 

69 

69 

88 

72 

70 

71 

68 

70 

68 

69 

67 

66 

60 

61 

60 

62 

60 

66 

70 

70 

69 

70 

71 

71 

73 

75 

70 

67 

7 

HARRENTON 

MAX 

92 

95 

95 

80 

89 

88 

92 

90 

8 1 

89 

89 

86 

92 

90 

66 

B7 

69 

89 

90 

89 

92 

92 

95 

97 

97 

97 

96 

1 02 

104 

102 

91 

8 

65 

65 

63 

69 

67 

67 

66 

69 

69 

68 

67 

67 

67 

63 

63 

61 

60 

60 

65 

64 

64 

64 

69 

69 

69 

69 

70 

72 

75 

75 

66 

7 

MBTNES80R0  7  NE 

MAX 

92 

93 

95 

84 

86 

86 

86 

90 

86 

89 

88 

87 

89 

90 

8S 

65 

86 

86 

86 

86 

90 

93 

92 

96 

94 

92 

95 

101 

105 

101 

90 

5 

60 

60 

64 

66 

66 

66 

66 

67 

69 

65 

65 

62 

62 

61 

60 

55 

55 

54 

57 

57 

57 

61 

66 

66 

66 

63 

67 

68 

73 

69 

63 

1 

SOUTHWEST 

07 

ALBANY  3  SE 

MAX 

93 

89 

83 

87 

86 

85 

88 

83 

85 

88 

80 

88 

86 

84 

88 

89 

81 

82 

90 

93 

95 

93 

98 

99 

100 

96 

98 

103 

100 

94 

90 

) 

MIN 

66 

69 

69 

68 

70 

69 

70 

69 

70 

70 

70 

72 

65 

68 

68 

64 

6 1 

65 

65 

68 

69 

7  1 

72 

7 1 

72 

72 

75 

76 

69 

70 

69 

ANERICUS  i  E 

MAX 

91 

94 

92 

86 

90 

91 

92 

92 

88 

90 

91 

88 

90 

87 

86 

89 

90 

89 

87 

89 

93 

93 

93 

97 

91 

97 

98 

99 

103 

104 

92 

0 

MIN 

65 

65 

65 

68 

65 

67 

70 

73 

70 

68 

68 

70 

68 

62 

64 

64 

64 

64 

62 

64 

70 

72 

68 

70 

68 

70 

70 

73 

77 

69 

67 

8 

BAINBRIDCE   INT  PAPER  C 

MAX 

89 

90 

83 

86 

84 

82 

88 

89 

84 

86 

92 

86 

87 

90 

89 

82 

88 

86 

87 

82 

82 

88 

91 

94 

95 

97 

95 

95 

99 

100 

88 

9 

MIN 

68 

66 

6B 

72 

70 

72 

70 

70 

74 

70 

75 

72 

70 

62 

70 

70 

70 

66 

68 

69 

70 

70 

72 

73 

72 

72 

74 

76 

72 

70 

70 

4 

Blakelt 

MAX 

88 

90 

90 

91 

82 

87 

91 

90 

87 

89 

91 

89 

88 

88 

87 

88 

90 

91 

92 

97 

97 

101 

99 

90 

6 

MIN 

70 

70 

71 

71 

72 

70 

70 

71 

69 

63 

63 

67 

67 

63 

63 

66 

66 

67 

71 

73 

73 

76 

69 

68 

7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INOEX 


7 


DRILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DAY   OF  MONTH 

o 
a 
q: 

J 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

1  0 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CT 

CBH1LLB 

MAX 
MIN 

93 

90 

89 

88 

88 

90 

93 

92 

92 

93 

92 

90 
72 

92 
66 

92 
68 

90 
65 

89 
66 

88 
63 

88 
63 

87 
65 

88 
65 

91 
68 

94 

66 

97 
70 

97 
7  I 

98 

72 

96 
79 

99 
73 

101 
75 

101 
73 

95 
69 

92.4 
69  •  2 

COLQUITT  2  E 

MAX 
MIN 

91 

92 

91 

91 

93 

66 

89 

90 
74 

85 
7  1 

89 
69 

92 
75 

90 
7  1 

68 
66 

90 
64 

90 
70 

85 
68 

86 
69 

87 
66 

87 
64 

89 
65 

87 
66 

92 
66 

94 

66 

95 
67 

93 
66 

100 
67 

97 
71 

100 
76 

102 
74 

104 

69 

91  .5 
68  •  6 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

94 

93 

83 

86 

90 

91 

92 

90 

87 

91 
69 

92 
72 

89 

70 

89 
68 

89 
63 

87 
70 

69 
66 

89 
65 

88 
64 

90 
66 

90 
66 

95 
67 

94 

71 

97 

7| 

97 
73 

98 
73 

98 
74 

97 
73 

lOt 
74 

100 
78 

96 
68 

92.  1 

fORT  OfllNES 

MAX 
MIN 

91 

90 
67 

82 
69 

85 
7  1 

87 
69 

87 
68 

89 
75 

81 

7  1 

86 
70 

90 
7  1 

89 
69 

64 

69 

88 
68 

88 

6  1 

87 
72 

66 
66 

87 
65 

86 
64 

86 

65 

88 
64 

90 
67 

92 
71 

94 

70 

95 
77 

95 

73 

95 
74 

95 

72 

99 
76 

101 
78 

92 
69 

89.5 
69 . 7 

LUMPHIN  2  SE 

niN 

91 
60 

91 
61 

88 

62 

87 
63 

89 
67 

90 
68 

89 
72 

91 
63 

64 
68 

66 

61 

91 
71 

83 
68 

88 
66 

87 
58 

89 
66 

87 
68 

88 

62 

88 
59 

86 
60 

89 
62 

88 

62 

93 
67 

96 
68 

92 
66 

96 
65 

92 
72 

97 
68 

102 
72 

105 
73 

102 
68 

90.9 

nORCRN  1  U 

MAX 

92 

88 

87 
65 

89 

67 

89 

71 

83 

72 

83 

70 

87 
69 

89 
70 

87 
70 

89 
66 

88 

71 

86 
69 

86 
67 

85 
65 

89 
67 

92 
63 

99 
70 

99 
73 

94 

72 

95 
72 

95 
72 

95 
74 

95 

72 

99 
73 

98 

77 

96 
69 

90.9 
69.9 

PLBINS  SU  Gfi  EXP  STB 

MBX 
MIN 

90 
66 

92 
66 

90 
70 

82 
68 

88 

66 

89 
67 

90 
70 

90 
71 

82 
70 

68 
69 

91 
72 

88 
70 

88 

67 

69 
63 

66 
66 

86 
64 

87 
64 

86 
61 

89 

63 

87 
61 

90 
66 

95 
69 

94 
64 

94 

70 

94 

71 

95 
72 

95 
71 

97 
71 

101 
76 

100 
69 

90  .4 
67  .8 

TH0MB5VILLE  4  SE 

MBX 
MIN 

SOUTH  CENTRAL  08 

flSHBlJRN  3  ENE 

MAX 
MIN 

90 

92 

91 

84 

85 
69 

87 
70 

89 
7  [ 

89 

72 

86 
72 

88 

7  1 

90 
7  1 

90 
71 

87 
69 

68 
65 

87 
67 

86 
64 

85 
62 

82 
65 

86 
65 

86 
65 

66 

67 

91 
70 

91 
72 

93 
72 

93 
71 

96 
72 

96 

72 

96 
72 

99 
76 

99 
64 

89.7 
69  .0 

COROELE 

MBX 
MIN 

93 

93 

93 

93 

89 

92 

92 

91 

89 

91 
7  [ 

92 
7  1 

89 
7  1 

92 
69 

90 
67 

87 
70 

88 

65 

69 
66 

88 

65 

87 
65 

89 
66 

93 
69 

92 
73 

96 
70 

96 
71 

96 
70 

96 
75 

99 
74 

100 
76 

102 
80 

96 

71 

92  4 

70 . 1 

0OUOLB5 

MAX 
MIN 

92 

94 

92 

90 

91 
62 

92 
66 

90 
68 

91 

70 

91 
70 

94 

69 

86 
66 

90 
66 

91 
66 

90 
68 

91 
6 1 

85 
59 

91 
6 1 

92 
62 

90 
63 

92 
67 

93 
65 

91 

67 

96 
66 

98 
66 

96 
69 

97 
70 

99 

71 

103 
73 

101 
67 

98 
69 

93  .0 
65  .9 

F1T2GERBL0 

MAX 
MIN 

93 

92 

91 

88 

89 

89 

90 

90 

90 

91 

91 

68 
7  1 

89 
66 

88 
66 

88 

72 

86 
65 

64 

65 

66 
65 

86 
67 

89 
66 

91 
72 

90 
7  1 

95 
73 

94 

73 

95 
72 

94 
74 

97 
74 

100 
79 

101 
78 

95 
72 

91  .0 
70  .8 

HOMERVILLE   3  HSH 

MBX 
MIN 

91 

92 

89 

67 

87 
69 

87 
68 

90 
70 

92 
69 

88 

70 

85 

72 

92 
69 

67 
70 

89 
7  I 

90 
68 

89 
67 

87 
7  1 

84 

68 

65 
62 

87 
6 1 

86 
63 

88 
66 

90 
69 

91 
65 

93 
69 

94 

68 

93 
67 

94 

68 

95 
70 

99 
73 

96 

70 

93 
66 

90.1 
67  . 7 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

91 

94 

94 

83 

88 

88 

91 

92 

89 

91 
72 

93 
73 

88 
66 

90 
69 

91 
65 

88 
62 

69 

6 1 

84 

60 

86 

60 

88 

62 

88 

6  1 

91 
63 

92 
65 

92 
7  1 

95 
7  1 

96 

70 

96 
72 

96 
73 

97 
74 

103 
74 

103 

70 

91  .6 
67  .9 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

93 

91 

89 

89 

89 

91 

93 

89 

91 

94 
74 

92 
74 

86 

70 

91 
68 

91 
68 

89 
74 

86 
64 

69 
52 

85 
6 1 

86 
63 

89 
64 

90 
68 

91 
6 1 

95 
70 

94 

70 

96 
69 

95 
70 

96 

72 

100 
72 

99 
68 

94 

65 

91  .5 
68  .5 

MD^MUII  1  F  ^ 
nronv  iLLC    9  03L 

MIN 

92 
60 

90 
62 

85 
65 

88 
65 

88 

65 

91 

67 

93 
68 

92 
69 

87 
68 

93 
67 

92 
66 

89 
69 

90 
64 

89 
63 

69 
63 

91 
59 

92 
59 

87 
56 

91 
58 

89 
59 

89 

63 

92 
61 

95 
66 

96 
68 

96 
64 

95 
67 

98 
68 

101 
70 

97 
66 

92 
68 

91  .6 
64  .5 

QUITMBN  2  NH 

MAX 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

90 
66 

93 
69 

91 
70 

80 

69 

86 
68 

87 
70 

89 
71 

69 
72 

87 
71 

69 
71 

91 

72 

88 

72 

89 
69 

90 
66 

88 
68 

86 
65 

66 
63 

65 
62 

86 
65 

86 
65 

89 
68 

90 
69 

91 
71 

95 
71 

94 

71 

95 
73 

95 
74 

97 
76 

99 
75 

99 
69 

90.1 
69.4 

VALOOSTA  3  E 

MAX 
MIN 

87 

89 

86 

84 

65 

85 

65 

85 

83 

93 

90 

86 

87 

86 

64 

82 
56 

67 
59 

67 
54 

82 
55 

84 

55 

86 
56 

86 
58 

89 
58 

89 
6 1 

91 
64 

96 
66 

98 

65 

100 
68 

98 

70 

98 
61 

88.3 
62.2 

SOUTHEAST  09 

BLMA  FBA  flP 

MAX 
MIN 

93 

92 

81 

87 

68 

89 

92 

89 

88 

92 

85 

68 

90 

66 

68 

79 

65 

65 

85 

87 

89 

91 

91 

94 

93 

94 

96 

103 

97 

96 
66 

69.8 
69  .2 

BRUNSHICK 

MAX 
MIN 

94 

67 

94 
68 

92 
69 

66 
68 

86 

67 

87 
70 

67 
69 

91 
69 

93 
72 

91 
72 

89 
74 

83 

70 

66 
66 

92 
69 

85 
7  1 

65 

10 

83 
64 

84 

66 

64 

67 

84 

7  1 

85 
69 

88 

69 

90 
73 

91 

89 
73 

91 
72 

98 

75 

102 
73 

100 
72 

89.4 

70.0 

BRUNSWICK  FAA  AP 

MAX 
MIN 

93 
72 

88 
73 

84 

72 

85 
7  3 

82 
7  1 

85 
75 

69 
73 

68 

75 

90 
74 

85 

77 

64 

78 

85 
7 ) 

89 

70 

84 

75 

83 
76 

82 

75 

84 

75 

85 
75 

83 
74 

81 
74 

85 
72 

88 
7  3 

87 
74 

87 
75 

88 

75 

88 

77 

95 
76 

98 
79 

95 
75 

95 
74 

87.2 
74  . 3 

FLEMING 

MAX 
MIN 

FOLKSTON  9  SH 

MBX 
MIN 

94 
64 

93 
65 

92 
67 

85 
69 

87 
66 

89 
69 

93 
66 

94 

67 

90 
74 

94 

7  1 

64 

67 

88 
69 

91 
67 

93 
52 

87 
68 

86 

66 

67 

82 

82 

92 

92 

95 

98 

94 

96 

100 

102 

102 

100 
67 

91  .6 
66.0 

FORT  STEHBRT 

MBX 
MIN 

96 

94 

86 

86 

86 

89 

94 

92 

87 

73 

90 

85 

88 

93 

93 

86 

63 

64 

66 

67 

65 

90 

90 

94 

92 

91 

94 

96 

101 

99 

98 
71 

90.6 
69.3 

CLENNVILLE 

MBX 
MIN 

93 
67 

93 
67 

83 
69 

85 
68 

66 
66 

65 
70 

67 
69 

87 
69 

87 
72 

86 

67 

87 

87 

87 

81 

83 

86 

84 

86 

90 

92 

95 

94 

95 

95 

98 

101 

98 

99 

70 

89.6 
66.1 

JESUP  i  NE 

MBX 
MIN 

94 

92 

87 

86 

84 

66 

88 

90 

84 

88 

84 

88 

92 

90 

82 

78 

82 

86 

86 

86 

86 

90 

96 

96 

94 

94 

96 

102 

98 

98 
70 

89.5 
69.6 

JESUP  8  S 

MBX 
MIN 

94 

66 

94 

62 

85 
67 

86 
69 

87 

89 
68 

92 

94 

87 

90 

89 

87 

91 

91 

85 

84 

84 

85 

86 

87 

91 

91 

94 

95 

92 

96 

97 

102 

100 

97 
69 

90.7 
67  .8 

NBHUNTB 

MBX 
MIN 

93 
66 

91 

85 

88 

87 

90 

91 

90 

86 

91 

86 

85 

89 

88 

86 

83 

83 

66 

84 

87 

90 

89 

92 

90 

91 

93 

95 

99 

99 

96 
68 

89.4 

68.7 

SflPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

91 
69 

91 
70 

83 
71 

84 

71 

63 

70 

64 

72 

67 

73 

86 
73 

87 

75 

88 

72 

87 
72 

88 
72 

91 
67 

89 
71 

86 
72 

80 
70 

82 
72 

82 
73 

83 
71 

82 

70 

86 
70 

85 
68 

88 

73 

85 
72 

86 

73 

87 
74 

94 

73 

95 

77 

93 
75 

94 

72 

86.9 
71.8 

SnVBNNBH  MSG  AP 

MBX 
MIN 

95 
68 

92 
70 

85 
70 

85 
70 

86 
70 

87 
72 

91 
72 

91 
74 

87 
75 

88 
73 

85 
72 

86 

69 

91 
67 

86 
67 

85 
65 

62 
67 

84 

65 

85 
65 

85 
67 

85 
69 

90 
70 

91 
70 

93 
71 

89 
72 

91 
72 

93 
73 

97 
74 

99 
77 

98 
76 

99 
72 

89  .4 

70.5 

SURRENCT  2  NNH 

MBX 
MIN 

94 

62 

93 
66 

90 
66 

88 
64 

87 
66 

89 
66 

90 
67 

68 
70 

87 
70 

90 
68 

88 
70 

89 
65 

89 
64 

91 
65 

86 
64 

86 

57 

84 

56 

87 
58 

87 
58 

89 
62 

90 
68 

90 
66 

94 

70 

94 

66 

93 
65 

93 
68 

97 
72 

102 
71 

101 

71 

96 
66 

90.7 
65.7 

HBTCROSS  4  NE 

MBX 
MIN 

66 
65 

96 
66 

96 
68 

81 
68 

88 

67 

88 

67 

92 
69 

91 
70 

90 
70 

86 
73 

93 
73 

81 
71 

89 
67 

93 
67 

89 
69 

68 

62 

81 
62 

87 
61 

89 

61 

88 

62 

91 
64 

93 
50 

92 
66 

97 
67 

95 
68 

94 

68 

96 
70 

99 

70 

102 
72 

100 
69 

91  .0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINB  STATION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CEORGia 

JUNE  1978 


BTRON  E«P  STATION 


CDLHOUN  EXP  STATION 


HRHKINSVILLE 


MOflERVILLE  3  HSU 


PLBINS   SH  on   EXP  STfl 


TIFTON  EXP  STHTION 


I  INI 
2 


a 

(  INI 


I  IN  I 
2 


DRY  OF  MONTH 


9       10      II      I?      13      l<      15      16      n      le      19     20     21      22     23     24     2S     26     27     28     29      30  31 


100 
80 


102 
76 


103 
78 


104 

81 


109 
83 


102 
83 


I  12 
85 


103 
85 


101 
75 


89 
72 


ICO 
80 


102 
80 


100 
78 


105 
78 


108 
80 


103 
82 


100 
83 


104 

87 


100 
80 


110 
79 


102 
78 


100 
90 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
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EVflPORHTION  AND  WIND 


STfiT ION 

DAY  OF  MONTH 

5  (C  o 

J 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

Q 

g 

1 0 

1 2 

1  3 

1  4 

1 5 

1 6 

1  7 

16 

I  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

°°S 

NORTHHEST 

01 

flLLHIOONB  DHH  2 

EvflP 

.25 

.20 

.14 

.10 

.23 

.19 

.21 

■  14 

.17 

.23 

•  14 

.14 

.29 

.25 

.17 

•  25 

.19 

.21 

.20 

.  1 1 

.16 

.24 

.21 

.2 

.24 

.18 

.2C 

.26 

.26 

b.99B 

NINO 

1 6 

2\ 

1 1 

1  ^ 

2( 

2( 

2'. 

22 

6 

4 

25 

1 E 

3! 

26 

3; 

32 

21 

1 ' 

1 G 

1 2 

1 1 

1  4 

1 2 

IS 

1 ' 

IS 

21 

2C 

2 

619 

CSLMOUN  EXP  StRTION 

EVRP 

•  26 

.27 

.  1 5 

.  2E 

.  1  ( 

.25 

•  1  ? 

.  0' 

.  I  : 

.2( 

-2' 

.  4( 

.  3i 

.  3; 

-  2'. 

.  3C 

.  4  1 

.  2 

.27 

■  1 5 

.  26 

.  3' 

.  3t 

-  21 

.45 

•  21 

.  32 

.  35 

.  2^ 

8  . 1 1 

HRX 

96 

98 

87 

93 

95 

96 

96 

87 

92 

93 

93 

92 

90 

92 

93 

9; 

9! 

9' 

9. 

9: 

9" 

101 

100 

9< 

lo; 

102 

IOC 

lo: 

lo: 

10( 

9S.e 

f1 1 N 

7C 

72 

7( 

7[ 

6( 

7  1 

7: 

72 

7 ; 

6^ 

72 

7; 

7 ! 

62 

65 

7( 

71 

7 

71  .9 

NORTH  CENTRAL 

02 

u  OF  cn  PLi  SCIENCE 

fn 

EVRP 

.  3C 

.  3; 

.  34 

.  3C 

.  2 ; 

.  3 1 

.  1 

.  37 

.  1 2 

.  36 

.  1 5 

.21 

.  3 1 

.  4  1 

•  2' 

.  34 

*  ^ 

.25 

2< 

•  26 

■  32 

•  32 

.  34 

.4( 

.  4 ; 

.  3. 

HINO 

72 

3 1 

94 

S5 

V. 

57 

6 1 

85 

9( 

62 

36 

56 

8f 

67 

5: 

54 

56 

21 

37 

54 

45 

52 

42 

5C 

5 

9? 

61 

64 

5. 

1751 

HAX 

92 

91 

90 

88 

90 

91 

91 

87 

90 

90 

87 

94 

94 

94 

90 

92 

90 

9 

87 

92 

95 

97 

97 

96 

95 

97 

9' 

IOC 

10 

99 

92.8 

MIN 

64 

6* 

7C 

6( 

64 

6^ 

7( 

7C 

6! 

67 

7( 

71 

6? 

6( 

64 

6' 

65 

61 

6^ 

61 

7 

7' 

7' 

6E 

72 

74 

75 

7 '. 

69.2 

■      ■  ■ 

HEST  CENTRAL 

04 

EXPERIMENT 

EVAP 

.29 

.27 

.26 

.16 

.42 

.30 

.33 

.21 

.03 

.24 

.29 

.24 

.22 

.39 

.32 

.29 
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J  /  o*t 

HQ 

uy 

TATTNALL 

1 
1 

J  1 

OD 

P  1 
O  1 

c  c 
OD 

1  7  n 
1  /  u 

AP 
or 

p  p 

n 

DON  P  COBB 

GODFREY  3  NE 

'^'7Q9 

Uo 

MORGAN 

1  n 
1  u 

J  J 

9P 

ft 

97 

c;  "7  n 
D  /  U 

/  H 

ROBERT  H  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

J  y  1  o 

n  A 

U  4 

MERIWETHER 

c 
D 

"5  ^ 
J  J 

U  J 

Q  A 
O  4 

4  J 

Q  n 

oo  U 

D  r 

Dr 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HRMILTON  4  W 

n 

U  J  J 

U  4 

HARR  I  S 

J 

9 
J  C 

4  O 

Q  A 
0  4 

Do 

c  c  n 
Do  U 

/  H 

r 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HRRflLSON 

hU  /  u 

U  4 

COWETA 

c 
D 

Q  "3 

1  A 
1  4 

O  4 

J  4 

0  4  U 

r 
L 

MRS  RUTH  T  GABLE 

HRRTWELL 

4133 

03 

HART 

14 

34 

21 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

RALPH  0  SCOTT 

HfiWK I NSV  I  LLE 

4170 

05 

PUL ASK  I 

9 

32 

17 

83 

28 

245 

8A 

8fl 

GH 

MRS  CLIFFORD  MC  LENDON 

HflZLEHURST 

4204 

0  8 

JEFF  DAVIS 

1 

3  1 

52 

82 

36 

250 

C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

HELEN   1  ESE 

y|  9  '5  n 

n  9 

U  <i 

WHITE 

■3  A 
J  4 

A  9 
4  C 

Q 

O  J 

4  J 

1  4  4  o 

C  P 

or 

or 

H 

CLOSED  5/25/78 

HOMERVILLE  3  WSW 

*t  4  ^1  y 

u  o 

CL I NCH 

1  c 

3  1 

n  9 
U 

Q  'y 

□  ^: 

A  Q 

c  P 

or 

c  P 
or 

UNION  BAG-CAMP  CORP 

IRWINTON  4  WNW 

4594 

05 

W  I  LK  I  NSON 

1  0 

32 

50 

8  3 

1  4 

5  I  5 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

JACKSON  DflM 

462  3 

05 

BUT  TS 

9 

3  3 

1  9 

8  3 

5  I 

4  30 

c 

GEORGIA  POWER  COMPANY 

JfiSPER   1  NNW 

464  8 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1465 

6P 

8R 

H 

HOWARD  L  DILBECK 

JASPER 

4  651 

02 

PICKENS 

5 

34 

28 

84 

26 

I  5  I  2 

L 

RMICRLOLA  EL  MSHP  CORP 

JESUP 

4671 

09 

WAYNE 

1 

3  1 

37 

8  1 

5  3 

1  00 

c 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  4  NE 

4674 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

100 

6P 

6R 

G 

RAYONIER  INC 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

31 

29 

81 

53 

100 

5P 

5P 

H 

BRUNS  PULP  4  PAPER  CO 

JOHNTOWN 

4688 

n  9 
U  c 

DAWSON 

5 

34 

3  3 

84 

I  5 

1310 

c 

MRS  LAVERNE  C  KINCRID 

JONESBORO 

>i  "7  n  n 
4  /uu 

U  4 

CLAYTON 

6 

3  3 

3  1 

84 

2  1 

930 

BR 

C  I  CCO  W  SW  I  N  T 

JUL  I E  T  TE 

/I  "7  9  Q 

u  o 

MONROE 

9 

3  3 

06 

83 

4  7 

4  50 

7  A 

MRS  DOROTHY    I  MERCER 

KENS  I NGTON 

>i  Q  n  9 

n  1 
U  1 

WALKER 

1  Q 
1  O 

34 

4  7 

85 

22 

850 

7  A 

t\/p-722 

K I NGSTON 

4  Ob  4 

0  1 

BARTOW 

5 

3  4 

1  4 

84 

56 

730 

7  A 

MRS  ELIZRBETH  D  BROWN 

LP  FAYETTE 

4  94  1 

0  1 

WALKER 

4 

3  4 

4  2 

85 

1  7 

820 

8R 

8fl 

c 

H 

CHRRLES  M  LOWRY 

Lfl  GRANGE 

4  94  9 

04 

TROUP 

3 

3  3 

0  3 

85 

0 1 

7  I  5 

5P 

7fl 

c 

H 

RRY   J  REL I  HAN 

LEXINGTON   I  NW 

D  1  DO 

OGLETHORPE 

1  4 

3  3 

5  3 

8  3 

08 

760 

8R 

c 

JOSEPH  A  CAREY 

L  I  NCOLNTON 

5204 

03 

LINCOLN 

14 

33 

47 

82 

28 

510 

8fl 

JAMES  C  BLRCKWELL 

LOUISVILLE  3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

I  1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

c 

H 

Gl  RSmCK-  IFFF    UNIT  CFr 

LUMBER  CITY 

o  jO  b 

Uo 

TELFA  I  R 

9 

3  1 

55 

82 

4  I 

I  20 

7R 

7  A 

H 

MRS  NETTIE  S  WHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

o  jy  4 

U  / 

STEWART 

3 

32 

02 

8  4 

4  7 

570 

6P 

6P 

c 

H 

PERRY  T  USHER 

MACON  WSO  AP  R 

54  4  3 

05 

B  I  BB 

9 

32 

4  2 

8  3 

39 

354 

M  I  D 

M  I  D 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

MARSHRLLV I LLE 

5550 

04 

MRCON 

6 

32 

27 

83 

56 

1  86 

5P 

5P 

H 

riTY    nF    MOR^HRI  1  V I  1  1  F 

MRYSV  I  LLE 

5533 

02 

JACKSON 

1  0 

3  4 

I  5 

83 

34 

920 

7  A 

MRS   Fl  ORFNCF    Y    Sfill  FRS 

iii>o    1  i_0'\»_iik-L_     1  oniLLrxo 

METTER 

5811 

06 

CANDLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

I  20 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

MIDVILLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

49 

82 

I  4 

I  75 

7A 

PH  1 1  IP    I    TtAMRRF  1  1 

1    1111.11        I  OtillUl^Ll-L 

MIDVILLE  EXP  STA 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GA  BRANCH  EXP  STN 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

05 

83 

15 

360 

7A 

7R 

H 

MRS  WILLETTE  B  HORNE 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENK  I  NS 

1  1 
1  1 

^  9 

9 

P  1 
O  1 

c;r 
D  o 

1  yo 

PP 

or 

pp 

or 

H 

HERMIT  J  CHANCE 

MILLHRVEN-WADE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

56 

81 

30 

100 

8A 

M  1 1  TON   R   RFnn I fK 

'111—  lO'"<      1^      l\l_UUl'— 1' 

MONROE 

5971 

02 

WRL  TON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7A 

r  I  T Y    F I RF  HFPT 
L.1I'     rir\L  Ulii 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MRCON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8A 

r.FnRr>F  Fnwi  fr 

MONT ICELLO 

5988 

05 

JRSPER 

9 

33 

18 

83 

41 

655 

7fi 

7fl 

H 

POSTMASTER 

MORGAN   1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

L-nL-iioui"!     1  UD    Munnij  uniir 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7R 

n  RRFNPF    Ul  PHFNFY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQUI  TT 

16 

31 

1  0 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

I  2 

82 

38 

155 

7A 

GARLAND  L  GILLIS 

NAHUNTR 

6219 

09 

BRRNTLEY 

13 

31 

I  I 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

STATE  OIV  OF  FORESTRY 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

31 

08 

83 

13 

238 

5P 

5P 

H 

STATE  OIV  OF  FORESTRY 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

37 

81 

28 

145 

6P 

6P 

H 

MRS  MARY   A  POLK 

NEWNRN 

6335 

04 

COWETA 

6 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7A 

H 

JAMES  0  HARDIN  JR 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


STflT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

cc 
z 

cr 
Q; 

o 

LRTITUOE 

c 

c: 
z 
c 

z 
o 

a 

> 

UJ 

_i 

OBSERVRT ION 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 
r: 

UJ 

a. 

UJ 

a: 
a. 

Q. 

a 
> 

UJ 

(SEE  NOTES  1 

NORCROSS  4  N 

6407 

02 

GWINNETT 

3 

34 

00 

84 

12 

950 

7R 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 

PRTTERSON 

6838 

09 

PIERCE 

13 

31 

23 

82 

08 

105 

8R 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

PEARSON 

6879 

08 

RTK I NSON 

13 

31 

18 

82 

51 

205 

C 

COUNTY  AGENTS  OFF  ICE 

PLAINS  SW  Gfl  EXP  STfl 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

8fl 

8fl 

CH 

SW  OA  BRANCH  EXP  STA 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

84 

32 

405 

7R 

MRS  FLORENCE  C  PUCH 

OUITHflN  2  NW 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30 

48 

83 

35 

185 

8A 

BR 

H 

WILLIAM  0  LEY 

RESHCfl 

7430 

01 

GORDON 

12 

34 

34 

84 

57 

650 

8R 

JOSEPH  W  HOLLAND 

RINGGOLD 

7489 

01 

CRTOOSR 

18 

34 

55 

85 

07 

820 

BR 

TVA-721 

ROBERTSTOWN 

7522 

02 

WHI  TE 

3 

34 

43 

83 

45 

1440 

7A 

7R 

MRS  CHARLIE  K  ROGERS 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

4 

34 

15 

85 

09 

620 

6P 

BR 

H 

JOHN  W  MADOOX  JR 

ROME  8  SW 

7605 

01 

FLOYD 

4 

34 

10 

85 

16 

700 

c 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  flP  R 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34 

21 

88 

10 

637 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

5FINDERSVILLE 

7777 

05 

WRSHINGTON 

1  1 

32 

58 

82 

49 

435 

6P 

6P 

H 

RADIO  STAT  ION  WSNT 

SfiPELO  ISLRND 

7808 

09 

MC  INTOSH 

2 

31 

24 

81 

17 

10 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF   OA  MARINE  INST 

SRVflNNfiH  WSO  flP  R 

7847 

09 

CHRTHRM 

1  4 

32 

08 

8  1 

1 2 

46 

MID 

MID 

7A 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SILORM 

8064 

05 

GREENE 

10 

3  3 

32 

83 

06 

690 

6P 

7R 

MRS  MABLE  C  CRUMPTON 

SPRRTR  3  NW 

8223 

05 

HRNCOCK 

1  1 

33 

19 

83 

01 

530 

8R 

c 

HOWARD  R  GARRETT 

STILLMORE 

8351 

06 

EMRNUEL 

1 

32 

26 

82 

1  3 

260 

7A 

JESSE  W  RAUTON 

SUMMERVILLE    I  SSW 

8436 

01 

CHRTTOOGR 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7A 

EVAN  D  BOWMAN 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

09 

RPPL ING 

1 

31 

44 

82 

14 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWRINSBORO 

8496 

06 

EMRNUEL 

1  1 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RADIO  STATION  WJRT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

FRNNIN 

7 

34 

58 

84 

1  3 

1  795 

c 

MRS   INEZ  HAMPTON 

SYLVRNIR 

8517 

06 

SCREVEN 

14 

32 

45 

81 

39 

254 

c 

LLOYD  H  BAZEMORE 

TRLBOTTON   1  NE 

8535 

04 

TRLBOT 

6 

32 

42 

84 

32 

710 

8R 

8R 

H 

LAWRENCE  R  MINOR  SR 

TRYLORSV I LLE 

8600 

01 

BRRTOW 

5 

34 

05 

84 

59 

7  1  0 

7R 

THOMRS  F  COUSINS 

THE  ROCK 

u  ^ 

UPSON 

6 

J  c 

o  o 

84 

1  4 

800 

CECIL  HARRIS 

THOMRSTON  2  S 

8661 

04 

UPSON 

6 

32 

52 

84 

19 

665 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WSFT 

THOMRSVILLE  4  SE 

8666 

07 

THOMRS 

8 

30 

48 

83 

54 

210 

5P 

5P 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

TIFTON  EXP  STRTION 

8703 

08 

TIFT 

16 

31 

29 

83 

32 

371 

8R 

8R 

BR 

GH 

GR  CORSTRL  PLAIN  EX  STN 

TOCCOR 

8740 

03 

STEPHENS 

14 

34 

35 

83 

19 

1019 

6P 

7A 

H 

HENRY  0  MC  DONALD 

TRRY  MOUNTRIN 

8806 

0  3 

TOWNS 

7 

34 

4  8 

83 

42 

3900 

TVA-154 

U  OF  OR  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  GA  CCL  OF  AGRI 

VRLDOSTR  3  E 

8972 

08 

LOWNDES 

16 

30 

S 1 

83 

14 

250 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WJEM 

VRLDOSTfl  4  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

16 

30 

52 

83 

20 

265 

c 

RADIO  STATION  WGAF 

WRLESKR 

U  c. 

CHFROKFF 

J  H 

1  Q 

84 

33 

1110 

7fl 

DOYLE  B  SMITH 

WRRRENTON 

9141 

06 

WRRREN 

1  1 

33 

25 

82 

40 

510 

7R 

7R 

H 

HENRY  C  WHEELER  JR 

WASH  I NGTON 

9157 

03 

WILKES 

1  4 

33 

44 

82 

44 

630 

7R 

7R 

H 

WILLIAM  T  THORNTON 

WRTKINSVILLE  RRS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

26 

750 

c 

AGRI  RESEARCH  SERVICE 

WRYCROSS  4  NE 

9186 

09 

PIERCE 

1  3 

31 

15 

82 

19 

145 

7R 

7fl 

H 

ERNEST  L  SWEAT 

WRYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

14 

33 

07 

81 

59 

270 

D  n 

DM 

H 

MISS  DORIS  E  LEWIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32 

52 

85 

1  1 

575 

8R 

BR 

H 

CAM  B  LANIER  JR 

WINDER  1  SSE 

9466 

02 

BRRROW 

1  0 

33 

59 

83 

43 

960 

5P 

7R 

H 

CECIL  H  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

04 

MERIWETHER 

6 

32 

59 

84 

35 

800 

BR 

ALLEN  C  LONGING 

rl  kJ  *J  U  »J  1 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

07 

84 

3  I 

1 055 

8R 

W I LL I  AM  G  BOO  TH 

CLOSED  STRTIONS 

HELEN   1  ESE 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

6P 

6P 

H 

CLOSED  5/25/78 

NEW  STRTIONS 

ROBERTSTOWN 

7522 

02 

WHI  TE 

3 

34 

43 

83 

45 

1440 

7A 

7R 

MRS  CHARLIE  K  ROGERS 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  ol  Days 

Snow.  Sleel 

No.  of  Days 

•J 

•i 

■a 

a 

Max. 

Mill. 

Departure 
From  Nonsa] 

>• 
a 

■S-0 

e 

i 

*  3 

o>  2 
«  8 

•  '3 

<2 

e 

D) 

O 
> 
< 

From  N< 

• 

tn 

s 

Q 

• 

i 
JS 

• 

a 

i 

i 

a 

ki 

o  k 

Ui 

o  k 

si 

..  k 

3 

H 

Creates! 

o 

a  0 
kO 

1  0 

e 

a 

i 

o 

1 

•     *  * 

NOVEMBER  1977 



BYRDN   EXP  STATION 
JESUP  *  NF 
MONTICELLO 

67. BM 

70.4 

68.3 

45. OM 

49.8 

46.5 

56. 4M 

60.1 

57.4, 

4.5 

78 
78 

77 

6 
22* 

21 

23 
28 
26 

27 
27 
27 

256 
177 
224 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

7 
4 
3 

0 
0 

0 

2.79 
5.54 
4.12 

1.23 

2.19 
2.58 
2.90 

5 
5 
5 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

1 

7 
6 

1 
3 
2 

1 
1 
1 

•       *  • 

DECEMBER  1977 

MONTICELLO 

57.2 

32.4 

44.8 

-  .8 

72 

14* 

14 

10 

618 

0 

0 

16 

0 

3.49 

-  .98 

.88 

31 

.0 

0 

7 

3 

0 

*       *  * 

FEBRUARY  1978 

MORGAN   1  W 

56. 8M 

32. OM 

44. 4M 

71 

24+ 

23 

6 

592 

0 

0 

17 

0 

2.72 

1.23 

20 

.0 

0 

3 

2 

2 

•       •  * 

MARCH  1978 

AILEY 

70.  9M 

43.3 

57.  IM 

84 

31 

23 

4 

269 

0 

0 

5 

0 

1.00 

8 

.0 

0 

1 

*       •  * 

APRIL  1978 

AILEY 

82.5 

52.8 

67.7 

90 

10* 

39 

21 

30 

3 

0 

0 

0 

3.65 

1.80 

13 

.0 

0 

6 

2 

1 

•       *  * 

MAY  1978 

OREENVILLE  2  NNW 
WASHINGTON 

83.4 
79.2 

M 

J4.5 

M 

66.9 

-  3.1 

113 
89 

27 
22 

43 
40 

16+ 
6 

61 

4 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

7.24 
4.95 

1.22 

2.00 
1.70 

9 

9 

.0 
.0 

0 
0 

8 
9 

4 
4 

4 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station 
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LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


CtOIIGM 


Day  ol  Month 


KOVEDBCK  1977 

BYRON  EX^  STATION 
JESU»  »  Nf 
HONTICELLO 


DECEMBER  1977 
HONTICELLO 


FEBRUARY  1978 
MORGAN   1  H 


MARCH  1978 


APRIL  1978 


.18  2.19  .1* 
.»5  2.58 
.SO  2.90 


.89     .to  .01 


10     II     12     13     14  15 


16  I  17  I  18  "   19  I  20  I  2T  a  I  23  I  24     25  |  2S  |  27     28  |  29  |  30  31 


.04  .03 


.09 
.>«  .20 
.2} 


.46     .M  T 


Im  ailRiir.  MMM  roll<nrti>g  SUta  tote 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  oi  Month 


10     11     12    13     14     IS     IB     17    18     19  i  20    21     22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


NOVE'BER  1977 
BVRON   FXP  ST4TIDN 
JESUP  4  NE 
NONTlCf LLO 

•  •  « 
DECE-BER  1977 

MDNTICf LLD 

•  •  • 
FEBRUARY  1978 

MORGAN  1  w 

•  •  * 
MARCH  1978 

AILEV 

•  •  • 

APRII  1978 
AIL6Y 

•  *  • 

MAY  1978 
GREENVILLE  2  NNW 
HASHINCTON 


MAX 
MIH 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIH 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


73     7?  64 


63  65 
4?  'i3 


59  58 
42  41 


86  84 
55  58 


78     81  75 


69     69  67 


70  71 
56  62 


76  70 
65  64 


69  72 
5'  63 


66  72  66 
46     51  39 


49     57  43 

32     24  23 


50  54  64 
23     28  28 


90  88 
58  63 


76 

75 

84 

55 

55 

48 

60 

7* 

77 

47 

51 

40 

72  71  76 
53     »5  S3 


75  77  78 
S6     S6  i9 


72  69 
95  96 


70 

36  94 


85  84 
41  44 


44  96 

17  31 


♦  7  97 
34  30 


90  89  89 
62     60  93 


83     80  8l 


97  60 
34  33 


98  62 
32  38 


50     35  33 


54  45 
14  15 


61  69  69 
29  31 


68  73 
43  46 


90  87  80 
61     64  62 


99     99  60 


94     64  72 


98     60  62 


54  72 
26  43 


71  98 
38  29 


80 

49  52 


74  83  82 
98     48  49 


81 

79 

80 

78 

48 

45 

97 

90 

79 

79 

79 

77 

55 

45 

47 

90 

78  74 
92  43 


55  62 
43  42 


59  99 
44  48 


79  62  98 
48     40  31 


82  82  82 
48     48  99 


79  83 
46  97 


71  77 
46  96 


66  69  71 
42     46  51 


67  72 
44  44 


60  67 
35  36 


59  53 
33  39 


72  75 
36     44  57 


82  82  81 
61     47  39 


76  70  70 
56     61  92 


78  74 
99  64 


90 

89 

87 

68 

98 

99 

54 

61 

83 

88 

89 

85 

96 

57 

64 

62 

72  71 
96  97 


42  48  98 
28     29  31 


61  71 
30  32 


78  82  82 
92     46  99 


82  76  82 
44     46  94 


90  96 
22  20 


75  68 
99  40 


78  79  70 
60     47  44 


68     86  88 

64     64  64 


60  79 
31  46 


44     92  60 


27     46  47 


92  46  94  99 
19     20     2S  36 


6T.8 
49.0 


70.4 
49.6 


66.3 
46,5 


97.2 
32.4 


96.8 
32.0 


70.9 
43.3 


82.5 
92.6 


68  78  60  64 
33     40     46  99 


78  60  62 
42     49  92 


86     86     89  69 


67     79     67  86 
64     63     63     60  54.5 


3*a  H«I«r«oc«  Nou*  Following  SUUon  lodox 


LATE  REPORTS 
EVAPORATION  AND  WIND 


Day    Oi  Month 


19    20     21     22     23    24     25     26  27 


•      •  • 

MARCH 


APRIL 
AILEV 


EVAP 
WIND 


EVA' 
WIND 


.20 
19 


6  lOH 


g  .22 

.22 

.n 

e  23 

20 

1« 

I  - 

.20 

.13 

.20 

1  89 

71 

18 

19 

29   .19  .18  .17  .21, 

♦S    60j  7  18 

.18  .20  .19  .3}  .OH  - 

lb     37'    49    6^  It    231  47 


.22 
14 


9.278 
10728 


CORRECTIONS 


CORRECTION 


NOVEMBER  1977 


AMNUAL  1977 


FEBRUARY  1978 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
AND  DIVISIONAL  DATA 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND 
FREEZE  DATA 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND 
FREEZE  DATA 


SOUTHEAST  09 


NORTHWEST  01 


SOUTHEAST  09 


ALMA  FAA  AP 


SANDERSVILLE 


PRECIPITATION  DEPARTURE  FROM  NORMAL,  3.68. 
LOWEST  AND  DATE,  MISSING. 
LOWEST  AMD  DATE,  MISSING. 


FEBRUARY  1978 

FEBRUARY  1978 
FEBRUARY  1978 


DAILY  PRECIPITATION 
SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CENTRAL  05 
CENTRAL  05 


SANDERSVILLE 
SANDERSVILLE 


AVERAGE  PRECIPITATION,  1 . 7« .  DEPARTURE  FROM  NORMAL, 
-2.55. 


TOTAL,  2.08.     AMOUNT  ON  8T11,  •;  9TH,  .06. 


SNOWFALL  ON  9TH,  HISSING.  SNOW  ON  THE  GROUND  ON 
8TH,  0. 


S*«  R*l«r«ac«  NoIm  Following  Station  lnd*x 


REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS-     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles      Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  ol  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  Ind  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation" 
table,  "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

 ^        Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19ifl-1970. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 


Soil  Type 

Soil  Cover 

Degree  of 

Byron  Exp  Station 

Loamy  Sand 

Bare 

0-2% 

Calhoun  Exp  Station 

Montevallo-Shaly  silt  loam 

Bare 

2-6% 

Experiment 

Upland  sandy  to  clay  loam 

Bare 

0-2% 

Hawkinsville 

Sandy  loam 

Bare 

0-2% 

Homerville  3  WSW 

Gray  sand 

Bare 

1-2% 

.Jesup  4  NE 

Undifferentiated  alluvial 

Bare 

0-2% 

Midville  Exp  Station 

Sandy  loam 

Bare 

0-2% 

Plains  SW  GA  Exp  Station 

Greenville  heavy  clay 

Bare 

0-2% 

Tifton  Exp  Station 

Tifton  loamy  sand 

Bare 

0-5%  to  NE 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.- THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     Tbis  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^      Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record-     Degree  day  data,    if  carried  for  tbis  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  publisned  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAIN.^GE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.   MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  

Subscription  Price:     S5,10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5,55  additional  for  foreign  mailing;  40<^  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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TEMPERRTURE  AND  PRE C I P I T R T I  ON  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERRTURE: 
LOWEST  TEMPERRTURE: 
GREATEST   TOTRL  PREC I P I TRT I  ON  : 
LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 
GRERTEST    1   DAY  PRECIPITATION: 
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OUITMBN  2  NH 

94  .3 

69 

.  1 

7 

.9 

97 

ID. 

67 

29. 

0 

30 

0 

0 

g 

3.92 

-  3.36 

1  .65 

30 

.0 

0 

5 

4 

1 

TIFTON  EXP  STBTION 

90  .6 

' 

.8 

fl  1 

.8 

93 

25. 

68 

27 

^ 

27 

0 

0 

0 

4  .84 

-  1.14 

.  97 

1 9 

.0 

0 

1  0 

5 

g 

VBLOOSTB  3  E 

_„  _ 

67 

60 

0 

98 

. 

52 

20  . 

Q 

27 

0 

0 

g 

10  -08 

2.14 

5 

.0 

0 

1  4 

g 

4 

DIVISION 

6  1 

.2 

5.78 

-  .29 

•  0 

SOUIHEBST  09 

BLMB  FBR  BP 

9 1  1 

81 

4 

.  7 

96 

68 

27 . 

Q 

23 

0 

0 

g 

5  .23 

.45 

1  .27 

16 

.0 

0 

7 

I 

BRUNSH 1 CK 

92. 3M 

72 

.OM 

82 

2n 

-     .  1 

101 

26. 

68 

27 

D 

23 

Q 

0 

g 

8.60 

.96 

2.25 

13 

.0 

0 

9 

5 

4 

BRUNSHICK  FBB  BP 

90.0 

75 

.5 

82 

8 

97 

3. 

70 

8 

0 

1 6 

Q 

Q 

g 

12.10 

3.67 

13 

.0 

0 

7 

5 

4 

CLBXTON 

91.6 

69 

.0 

80 

3 

100 

' 

64 

16. 

Q 

23 

0 

0 

0 

7.11 

3  .go 

1  6 

.0 

0 

9 

4 

I 

FLEMING 

FOLKSTON  9  SH 

93  3M 

67 

6M 

80 

5M 

99 

64 

g 

Q 

28 

0 

0 

0 

7.44 

1  .40 

1  2 

.0 

0 

]  1 

5 

3 

FORT  STEHBRT 

92.4 

71 

.4 

81 

9 

.4 

98 

1 

68 

14 

0 

24 

0 

0 

0 

7.19 

-  .35 

1  .84 

3 

.0 

0 

10 

6 

2 

CLENNVILLE 

93.3 

72 

.1 

82 

7 

1  .6 

98 

1 

68 

27 

0 

29 

0 

0 

0 

4  .00 

-  2.85 

1  .06 

3 

.0 

0 

7 

4 

1 

JESUP  4  NE 

91  .6 

71 

.9 

81 

9 

98 

2S 

65 

21 

0 

i'7 

0 

0 

0 

S.  15 

1  .98 

6 

.0 

0 

8 

3 

2 

JESUP  8  S 

93.1 

70 

.8 

82 

0 

98 

6. 

67 

14 

0 

26 

0 

0 

0 

6. SI 

1  .33 

28 

.0 

0 

9 

5 

3 

NBHUNTB 

91  -1 

70 

.8 

81 

3 

95 

26. 

67 

23. 

D 

27 

0 

0 

0 

3.08 

1  .30 

28 

.0 

0 

6 

2 

1 

SflPELO  ISLAND 

89.9 

73 

.8 

81 

9 

95 

31  . 

69 

13 

0 

16 

0 

0 

0 

5.54 

1  .66 

13 

.0 

0 

9 

3 

3 

SBVBNNBH  HSO  BP  R 

91.4 

72 

.9 

82 

2 

1  . 1 

96 

25. 

7D 

14. 

0 

24 

0 

0 

0 

3-61 

-  4  .26 

1  .06 

16 

.0 

0 

6 

3 

1 

SURRENCT  2  HNH 

92.0 

68 

.2 

60 

1 

96 

1 

62 

14 

0 

27 

0 

0 

0 

3.87 

1  .20 

16 

.0 

0 

7 

3 

1 

HATCROSS  4  NE 

93.3 

70 

.4 

81 

9 

.8 

98 

26 

68 

28. 

0 

29 

0 

0 

0 

3.01 

-  4  .29 

.73 

21 

.0 

D 

9 

2 

0 

HBTCROSS  HSMO 

DIVISION 

81 

7 

.6 

5.89 

-   1  .27 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINt  STBTION  INDEX 


3 


CM** 
^  ID 


•"••5  • 


DniLY  PRECIPITATION 


STRT ION 


ADAISSVILLE 
ALLATOQNA  OAn  2 
OEAVCROALE    1  E 
CALMOUN  EXP  STATION 
CARTERS  2  SU 

CARTE R5VILLE 
CAHTE8SVJLLE  3  SH 
CCOARTOWN 
CHATS WORTH 
CHICHAMAUGA  PaaK 

CUHRWILLE  2  W 

DALLAS  7  ME 

0ALT9ri 

EMBRY 

FAIRMOUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINGGOLD 

ROME 

ROrC  USO  AP 
SUWrtSVILLE  1  SSW 
TAYLOBSVILLE 


NORTH  CENTRAL 

ALPHARCTTA  &  SSU 
ATHENS  USO  AP 
ATLANTA  60L TON 
ATLANTA  USO  AP 
BALL  GROUND 

6LAIflSVILLE  EXP  STA 
CANTON 
CLEVELAND 
COf*ERCE  A  NNW 

curniNG 

DAHLONEGA 
DAWSONVILLE 
ELLIJAY 
GAINESVILLE 
JASPER  1  NNU 

MAYSVILLE 
MONROE 

NORCROSS  4  n 
ROeERTSTOWN 

U  or  GA  PLT  SCIENCE 

UALESKA 
WINDER   1  SSE 
WOODSTOCK 


NORTHEAST 
BOMTIAN 

CARNESVILLC  3  r 
CLAYTON  1  SSW 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 

HARTUELL 
LEXINGTON  1  NW 
L INCOLNTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 


WEST  CENTRAL 

BUTLER 
CARROLL  TON 
COLUr«US  WSO  A 
DOUGLASVILLE 
EXPERirtNT 

TRANKL IN  2 
GREENVILLE  2  N 
HAMILTON  4  W 
JONESBORO 
LA  GRANGE 

MAHSHALLVILLE 
MONTEZUMA 
NEUNAN 
TAL  BOTTON 
THOMASTON  2  S 


NE 


BYRON  EXP  STATU 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 

EASTMAN  1  U 
FORSYTH  6  NNW 
GODFREY  3  NE 
HAt«INSVILLE 
IRWINTON  4  tflW 

JUL lETTE 
MACON  WSO  AP 
MILLEOGEVILLE 
MONTICELLO 
MOUNT  VERNON  3  I 

SANDERSVILLE 
SILOAM 
SPARTA  3  NW 


3.10 
2. 78 
5.6& 


DRY   OF  MONTH 


12    3     4     5    6     7    8    9     10  1  I   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfillON  INDEX 
4 


□niLY  PRECIPITATION 


STflT I  ON 


EAST  CENTBAL 

APPL  tNG  2  NU 
ftUGUSTft  lAO  ftp 
BROOKLCT   1  u 
CL  YO 
DQVCR 

QIBSON 

L0ur5vli.l.C  3  5 
MIOVILIE 

MIDVIllE  EXP  STft 

MILLEM  4  h 

MILL  HAVEN -W«OE  2  SE 

NEUINGTON  1 

STILLMOBt 

SuAIMSBOaO 


AL6ANY  3  SE 
AfCOICuS  2  E 
aAINBRIDCC  IN 
BLA^EL Y 
CAMILLA 


2  E 


COL QUIT 
CUTWBEBT 
OAUSOn 

OQNAlSONVIlLC   1  S 

roar  gaihcs 

LUr«>*JH  3  SE 
no:30AN  1  u 

MOQGAN   %  NU 

PLAINS  5U  OA  EXP  STA 

PBE5T0N 

TMOMASVILLE   4  SE 


SOUTH  CENT8AL 

ABBEVILLE 
ASHBUBN  3  ENC 
CQBOELE 

CBISP  CO  POkCfi  DAn 
OOUGL  as 

FITZGEBALO 
HOrcaviLLE  3  WSU 
LUr«EB  CITY 
rtlULTBIE  2  E5E 
NASHVILLE  %  SSe 

QUITMAN  2  NW 
TIFTON  CXP  STATION 
vALOOSTfi  3  E 


ATKINSON  2  E 
BRUNSWICK 
BBUNSUICK  FAR  AP 
CLAXTON 

DOCTOSTO^    I  USM 
FLEMING 
FOUSTON  3  SW 
FOLlfSTON  fl  iU 
FOBT  STEWABT 

GLENNvlLLE 
J£5UP  4  N£ 
JCSUP  a  S 
NAHUNTA 
PATTEBSON 

SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  U50  AP 
SuBBENCr  2  MIU 
WBYCB05S  4  «e 

wAYCBoss  usno 


DPY   OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


2.95 
T 

.07  .06 


3.20 
3.03 


3.09  .1 
1.80  1.1 
3.  IS 


3.00  3.00 


.SI 

.6%  .06 
.  IS 

.10  1.5B 

.72  .01 
.06  T 


3.a0  .50 


1 .60 
.62 
I  .SI 


.OS  .23 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 

5 


1^' 


Ci 


DniLY  PRECIPITATION 


STflT ION 


NORTMfctST  I 

ADAIRSVILLE 
ALLATSQNA  OAn  2 

CfllHOUN  EXP  STATION 
CARTERS  2  SU 

CARTERSVILLE 
CARTEHSVILLC  3  SW 
CEDAR  TO  Wrt 
CMATSWQRTM 
CHICKAMAUGA  PASK 


LE  2  I 


CURRYvl 
DALLAS  7  NE 
OAL  T01 
EhBRY 
FfllRMOUNT 

HEN5INGT0M 
KINGSTON 
LA  FAVETTE 
RESACA 
RINGGOLD 

ROrc 

SQrC  USO  AP 
SUrrCRVILLE  1  SSU 
TArLORSVILLE 


MORTM  CENTRAL 

ALPHABETTA  5  SSU 
ATHENS  USO  AP 
fiUANTA  BOLTON 
ATLANTA  USO  AP 
BALL  GROUND 

BLAIHSVILLE  EXP  STA 

CANTON 

CLEVELAND 

CO««RCE  ^  NNW 

CUMMING 

OAHL ONEGA 
DAUSONVILLE 
ELL IJAY 
GAINESVILLE 
JASPER    1  NNU 

MAYSVILLE 
MONROE 

N0RCR05S  ^  N 
ROBERTSTOWN 

U  or  GA  PLT  SCIENCE  I 

UALESKA 
WINDER  I  SSE 
WOODSTOCK 


NORTHEAST 
BOUMAN 

CARNESVILLE   3  r 
CLATTOM    1  SSW 
CORNEL lA 
ELBERTON  2  h 


KST  CENTRAL 


CARROLL  TON 
COLUr«US  WSO  I 
DOUGLASVILLE 
EXPERirCNT 


GREENVILLE  2  I 

HAMILTON    ^  U 
JONESBORO 
LA  GRANGE 


NEUNAN 

TflLBQTTON  1  NE 
THOMASTON  2  S 


BYRON  EXP  STATION 
COVINGTON 
DANVILLE 
OUBL  IN  3  S 

EASTrVlN    1  U 
rORSrTH  6  NNW 
GODFREY  3  NE 
MA(*INSVILLE 
IflWINTON    4  UNH 

JUL lETTE 

rwcON  WSO  AP 

MILLEOGEVILLE 

MBNTICELLQ 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

SANDERSVILLE 
SILOAM 
SPARTA  3  NW 


DRY  OF  MONTH 


1  2 


10  1112  13 


16 


17 


20 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


.26     .03  .67 


SEE  REfERENCE  NOTES  FOLUOHIND  STOTION  INDEX 
4 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


EftST  CENTBOL 

APPLING  2  NM 
AUGUSTA  USO  AP 
BROWLCT  1  w 
CLVO 
OOVCQ 

QIBSOM 

LOUISVILLE  3  S 

t<TTC8 

MIOVILLC 

MIOVILLE  EXP  5TA 


MILLMAVCN-iJAOE  ; 
NEUINGTBN  2  NE 

STJILMOHE 


SOUTHUCST 


07 


ALBANY  3  SC 
ArCQICUS  3  e 
BAlNBRIOCe   INT  PAPER  C 
BLAKEL Y 
CAMILLA 

COLQUITT  2  C 

CUTMBEBT 

OAiAQN 

DONALSONVILLE    1  S 
rOBT  GAINES 

LUMPMN  2  5E 

PCRGAN    J  U 

rtJRGAN  <i  MM 

PLAINS  SW  GB  EXP  STA 

PBE5T0N 

TMOmSVILLE   *  SE 


SOUTM  CENTRAL 

ABBEVILLE 
ASH6UBN  3  ENC 

COBDELC 

CBISP  CO  POkCB  DAM 
DOUGLAS 

riTZGERALO 
HO^CavILLE  3  USW 
LUf«ER  CITY 
«ULTRIE  2  ESE 
NASMVILLE  S  5SE 

OUITmN  2  NM 
TIFTON  EXP  STATION 
VALDOS'-A  3  E 


SOUTHEAST 

Atr**  TAA  AP 
ATKINSON  2  e 
BRUNSUICK 
BRUNSUICK   FAA  AP 
CLAXTON 

OOCTOBTOUN    1  USU 
rLEMINC 
FOLKSTON  3  SW 
rOLKSTON  e  SH 
FORT  STEWART 

GLENNVILLE 
JESUP  4  NE 
JESUP  0  S 

NAHUNTA 
PATTERSON 

SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USO  AP 
SUOBENCY  2  uhU 
MAYCBOSS  4  NE 

MAYCROSS  USMO 


DRY   OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


2.  S3 
2.00 


2.96  .9S 
.75  1 . SO 
2.00  3.30 


.06  .00 


.66  .06 


2.96 
.07  .96 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 

5 


TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER   OF  DAYS 
NITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF    1977  -  1978 


STPIT  ION 


JULY  nUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JflN    FEB    MHR    flPR    MRY  JUNE  TOTAL 


PSECIPIIOI ION 


em' 


NORTHWEST  01 
RDRIRSVlLLE 
OLLflTOONfi  DflM  2 
BERVERORLE    1  E 
CRLHOUN  EXP  STATION 
CARTERS  2  SW 
CRRTERSVILLE 
CARTERSVILLE   3  SW 
CEDARTOWN 
CHATSWORTH 
CHICKRMAUGA  PARK 
CURRYVILLE  2  W 
DRLLRS  7  NE 
ORLTON 
EMBRY 
FAIRnOUNT 
KENSINGTON 
K INGSTON 
LA  FAYETTE 
RESRCA 
RINGGOLD 
ROME 

ROME  WSO  RP 
SUMMERVILLE    1  SSW 
TRYLORSVILLE 


SNOWFALL 
IN  ON  CO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


1  .7 

1 


2.0 

2 


2.5 
2 


2  .  1 

3 


1  .0 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING 
6 


STRTION  INDEX 


TOTRL   SNOWFRLL   RND  NUMBER   OF  DRYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEOSON  OF   1977  -   1978  GEORCIP 


STflT ION 

JULY 

flUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MflR 

APR 

MRY 

JUNE 

TOTAL 

lomi. 

BBcr  IB  1  rot  1  nil 

•              ■  ■ 

NORTH  CENTRRL 

02 

OLPHPRETTP  5  SSW 

SNOWFPLL 
1    IN  ON  CO 

T 

T 

T 

RTHENS  WSO  PP 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GO 

T 

T 

.2 

r 

.2 

PTLPNTR  BOLTON 

SNOWFPLL 
1    IN  ON  GO 

PTLPNTR  WSO  PP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

T 

-3 

T 

.3 

BRLL  GROUND 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

BLRIRSVILLE  EXP  STR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

BLUE  RIDGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

CRNTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.5 

.5 

1  .0 

CLEVELRND 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

COMMERCE  4  NNW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

GUMMING 

SNOWFPLL 
1    IN  ON  CD 

DRHLONEGR 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

T 

DRWSONVILLE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CO 

ELLI JPY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

T 

1  .8 

3 

4.5 

3 

I  .0 

7.3 

6 

GRINESVILLE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

HELEN   1  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

-5 

4.0 

1  .0 

JPSPER   1  NNW 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

T 

3  .0 

2.0 
I 

T 

S  .0 

MRYSVILLE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

MONROE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

NORCROSS  4  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

ROBERTSTOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

U  OF  GP  PLT  SCIENCE 

FM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

WRLESKP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

WINDER   1  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

WOODSTOCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.3 

- 

T 

- 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


TOTAL   SNONFflLL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
WITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF   1977  -  1978 


CEGRGIH 


STflT ION 


JULY  RUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JflN    FEB    MPR    APR    MAY  JUNE  TOTRL 


PHECIPIimiOK 


NORTHEfiST 
BOWMRN 

CflRNESVILLE   3  N 
CLRYTON   1  SSW 
CORNEL  Ifi 
ELBERTON  2  N 
HRRTWELL 
LEXINGTON   I  NW 
L INCOLNTON 
TOCCOfl 
WfiSHINGTON 

»         ■  ■ 

WEST  CENTRfiL 

BUTLER 

CRRROLLTON 

COLUMBUS  WSO  flP 

DOUGLflSVILLE 

EXPERIMENT 

FRfiNKLIN  2 

GREENVILLE  2  NNW 

HfiMILTON   4  W 

JONESBORO 

LR  GRRNGE 

MRRSHRLLVILLE 

MONTEZUMA 

NEWNRN 

TflLBOTTON   1  NE 


03 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFRLL 
IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
IN  ON  GO 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF   1977  -  1978 


GEORCIR 


STRT ION 


JULY  flUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JRN   FEB   MflR   APR    MAY  JUNE  TOTAL 


PRECIPITATIOH 


THOMflSTON  2  S 
WEST  POINT 
WOODBURY 

CENTRAL 
fllLEY 

BYRON  EXP  STATION 

COVINGTON 

DANVILLE 

DUBLIN  3  S 

EASTMAN   1  W 

FORSYTH  6  NNW 

GODFREY  3  NE 

HAWKINSVILLE 

IRWINTON  4  WNW 

JULIETTE 

MACON  WSO  AP 

MILLEDGEVILLE 

MONT ICELLO 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

SfiNDERSVILLE 

SILOAM 

SPARTA  3  NW 

■         ■  ■ 

ERST  CENTRAL 

APPLING  2  NW 
AUGUSTA  WSO  AP 
BROOKLET    1  W 


06 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


:SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


:SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


.2 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
9 


TOTflL   SNONFflLL   RND   NUMBER   OF  DflYS 
WITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 


SERSON  OF   1977  -  1978 


GEORGIfi 


STflT ION 


JULY  nUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JflN    FEB    MflR    APR    MRY  JUNE  TOTAL 


PHECIPITflTION 


DOVER 

GIBSON 

LOUISVILLE   3  S 

METIER 

MIDVILLE 

MIDVILLE  EXP  STfl 
MILLEN   4  N 
MILLHfiVEN-WflOE  2  SE 
NEWINGTON  2  NE 
ST ILLMORE 
SWfllNSBORO 
WfiRRENTON 
WfiTNESBORO  2  NE 

SOUTHWEST  0 
HLBflNY  3  SE 
HMERICUS  2  E 
BRINBRIDGE  5  NNE 
BfilNBRIOGE    INT  PRPER 
BLRKELT 
CRMILLR 
COLQUI TT  2  E 
CUTHBERT 
DflWSON 

DONHLSONVILLE   1  S 
FORT  GRINES 
LUMPKIN  2  SE 
MORGAN   1  M 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  CO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  CD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


2.0 


2.5 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING 
10 


STATION  INDEX 


TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH   ONE    INCH  OR   MORE   ON  GROUND 


SERSON  OF    1977  -  1978 


GEORGIfl 


STATION 


JULY  AUG  SEPT  OCT    NOV    DEC    JRN    FEB    MflR    RPR    MRY  JUNE  TOTAL 


PRECIPITATION 


MORGflN  5  NW 

PLAINS  SW  Cfl  EXP  STfl 

PRESTON 

THOMflSVlLLE   4  SE 

■  ■  ■ 

SOUTH  CENTRAL  08 
flBBEV  ILLE 
QSHBURN  3  ENE 
COROELE 
DOUGLAS 
FITZGERALD 
HOMERVILLE  3  WSW 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 
NASHVILLE  5  SSE 
QUITMAN  2  NW 
TIFTON  EXP  STATION 
VALOOSTA  3  E 

SOUTHEAST  09 
ALMA  FAA  RP 
ATKINSON  2  E 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  RP 
DOCTORTOWN   1  WSW 
FLEMING 
FOLKSTON  3  SW 
FOLKSTON  9  SW 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  1 


DRILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

2  3 

2  4 

25 

26 

2  7 

28 

29 

30 

3 1 

a 

MORSHBLLVILLE 

MBX 
HIN 

98 

89 

98 
72 

98 

72 

85 
73 

91 
66 

92 
70 

90 
67 

91 
66 

91 
68 

90 
69 

94 

69 

37 
63 

99 
70 

97 
69 

92 
70 

93 
71 

93 
70 

32 
63 

93 
68 

92 
70 

93 
70 

93 
69 

95 
72 

38 
69 

96 
62 

82 
69 

90 
72 

91 
63 

91 
69 

90 
70 

32  .7 
69.3 

NEUNRN 

MBX 

niN 

97 
69 

96 
72 

95 
71 

96 
68 

95 
65 

68 

68 

94 

67 

96 
66 

95 
69 

95 
67 

94 

66 

88 
65 

85 
67 

92 
69 

91 
69 

38 
67 

92 
64 

95 
67 

32 
67 

91 
66 

94 
68 

99 
65 

100 
67 

99 
66 

98 

67 

69 

55 

89 
68 

90 
65 

93 
66 

95 
68 

86 
66 

93.1 
67.2 

mieOI'DN  1  NE 

MBX 
MIN 

99 
79 

96 
62 

93 
71 

97 
71 

96 

77 

94 

76 

93 
75 

96 
70 

94 

72 

96 
70 

92 
72 

30 

67 

31 
72 

90 
67 

90 
71 

93 
70 

93 
70 

96 

72 

93 

71 

95 
65 

95 
68 

93 
67 

99 
67 

99 
69 

97 
76 

32 
71 

92 
70 

83 
71 

92 
68 

94 

68 

82 

67 

93.8 
71  .0 

THOnSSTON  2  S 

MBX 
K  1  N 

100 
69 

99 
71 

96 
73 

94 

67 

98 
68 

9S 
73 

95 
69 

98 

65 

97 
65 

96 
70 

94 

71 

87 
63 

32 
63 

94 

69 

90 
72 

90 
71 

96 
69 

95 
66 

96 

70 

97 
66 

95 
69 

33 

67 

101 
68 

99 
68 

96 
69 

91 
70 

78 
69 

83 
69 

91 
68 

99 
67 

91 
69 

94  .5 
68.9 

hesi  point 

. 

MBX 
M  I  N 

96 
71 

98 
71 

99 
76 

95 
68 

95 
68 

94 

70 

64 

70 

94 

71 

96 
74 

97 
71 

98 
70 

97 
70 

33 

70 

93 
70 

95 
71 

91 
71 

93 
70 

93 
67 

96 
63 

94 

67 

93 
67 

34 

63 

96 

70 

98 
70 

97 
71 

94 

69 

89 

71 

30 
69 

90 
70 

92 
72 

97 
71 

94  . 0 
70.1 

CENIRBL 

05 

filLET 

MBX 
MIN 

94 

70 

94 

72 

95 
74 

94 

71 

95 
73 

94 

73 

90 
SB 

96 
68 

38 
72 

93 
73 

95 
72 

69 
71 

90 
69 

95 
68 

94 
63 

93 
67 

31 
71 

92 
71 

89 
69 

91 
70 

93 
73 

94 

72 

94 

72 

94 

71 

95 
71 

93 
73 

90 
69 

91 
69 

94 

70 

95 
71 

93 

70 

33.2 
70.7 

B'RON  EXP  SlflTION 

MBX 
M  1  N 

99 
69 

96 
74 

98 

72 

94 

70 

95 
73 

95 
72 

84 
68 

89 
65 

92 
67 

96 
70 

93 
72 

94 
71 

80 
67 

91 
70 

33 
63 

92 
71 

91 
69 

91 
68 

94 

68 

92 
66 

93 
63 

93 
71 

95 
70 

97 
71 

96 
68 

95 
71 

91 
69 

83 
70 

90 
69 

93 
72 

94 

69 

32.4 
63.6 

COVINGTON 

MBX 

99 
69 

97 
74 

93 
75 

97 
67 

91 
68 

85 
68 

91 
68 

95 
67 

100 
70 

96 
69 

93 
69 

90 
70 

83 
66 

87 
71 

86 
71 

33 
63 

91 
65 

92 
66 

92 
63 

93 
67 

95 
68 

99 

67 

94 

69 

92 
69 

92 
66 

68 
67 

76 
68 

89 
67 

91 
69 

93 
68 

88 
68 

31  .6 
68.5 

DUBLIN  3  S 

MAX 
M  1  N 

102 
66 

98 
68 

97 
70 

96 
65 

97 
66 

95 
70 

67 
66 

97 
66 

94 

61 

100 
69 

37 
63 

99 
69 

65 
64 

95 
65 

96 
67 

95 
68 

90 
66 

92 
68 

94 

68 

93 
64 

94 
66 

97 
67 

99 
68 

100 
70 

101 
63 

98 
63 

96 
66 

90 
67 

94 

68 

96 
70 

96 
63 

95  .5 
67.1 

EnSTMHN   1  M 

MAX 
M  I  N 

98 
62 

96 
71 

94 

73 

96 
70 

95 
73 

97 
73 

91 
68 

92 
69 

95 
71 

98 
73 

93 
71 

93 
63 

89 
67 

92 
68 

93 
72 

91 
70 

86 
69 

93 
70 

93 
71 

91 
67 

90 
71 

93 
71 

95 
72 

95 
71 

97 
68 

34 

73 

88 
68 

87 
70 

96 
70 

95 
70 

33 

72 

93  .2 
70  . 1 

FORSYTH   6  NNW 

MBX 
M  1  N 

99 
66 

98 
72 

96 
75 

96 
69 

96 
67 

90 
72 

93 
66 

96 
63 

98 
70 

96 
69 

35 
71 

31 
68 

91 
66 

89 

72 

90 
71 

89 

71 

93 
65 

95 
64 

95 
66 

35 
64 

95 
66 

93 
64 

100 
67 

98 
68 

95 
68 

83 

69 

85 
69 

90 

70 

94 

68 

97 

70 

92 

71 

94  .0 
66.4 

HfiHKINSVlLLE 

MBX 
M  I  N 

IRHINTON   4  HNU 

MBX 
M  I  N 

95 
74 

91 
72 

90 
70 

99 
67 

65 

72 

92 
69 

94 

67 

36 
74 

94 
74 

93 
69 

90 
73 

88 

71 

85 
69 

91 

72 

90 

71 

93 
70 

93 
71 

96 
74 

96 
74 

97 
74 

92 
73 

90 
70 

87 

70 

85 
69 

84 

68 

89 
71 

33 

72 

30 
70 

91  .4 
71.1 

tlHCON   HSO  BP 

MBX 
MIN 

97 
72 

98 

75 

94 

73 

97 
70 

97 
74 

85 
73 

90 

71 

92 
69 

97 
73 

93 
73 

37 
73 

80 
74 

92 
69 

88 

72 

92 
73 

90 
73 

92 
72 

96 
70 

93 
71 

94 

69 

94 

72 

97 
73 

98 

73 

97 
74 

97 

70 

89 

72 

85 
70 

31 
72 

92 
71 

94 

73 

80 
71 

92  .5 
71  .9 

niLLEOGEVlLLE 

MAX 
MIN 

100 
68 

IOC 
68 

100 
73 

97 
67 

98 

67 

99 
72 

86 
56 

91 
53 

96 
64 

100 
68 

33 
70 

99 
72 

83 
65 

94 

65 

91 
71 

93 
72 

69 
68 

92 
66 

94 

66 

92 
65 

94 

65 

97 
69 

93 
63 

99 
68 

70 

95 .  1 
67.9 

nONIICELLO 

MBX 
MIN 

100 
68 

97 
70 

98 

75 

96 
73 

96 
72 

92 
70 

85 
69 

93 
70 

94 

70 

98 
70 

98 

72 

38 
71 

83 

70 

91 
72 

89 

70 

88 
69 

69 

71 

91 
70 

94 

71 

92 
71 

92 
71 

94 

71 

95 
71 

36 

72 

37 
63 

94 

69 

31 
70 

77 
69 

94 

72 

92 
70 

98 
71 

93.0 
70.6 

SflNOERSVILLE 

MAX 
MIN 

96 
67 

95 
73 

92 
75 

95 
69 

93 
66 

84 

70 

90 
65 

92 
63 

97 
70 

94 

71 

96 
72 

34 

66 

30 
65 

90 
62 

90 
68 

83 
71 

68 
66 

9 1 
67 

90 
66 

90 
64 

92 
70 

95 
69 

95 
73 

96 
70 

35 
68 

B9 
66 

84 

70 

92 
72 

93 
71 

9  / 
73 

94 

61 

92.0 
68.4 

SILORM 

MAX 
M  1  N 

98 
68 

99 
73 

97 
75 

99 
69 

92 
72 

84 

70 

91 
60 

95 
66 

100 
70 

96 
70 

97 
71 

83 

72 

96 
65 

88 

72 

88 
70 

85 
70 

90 
66 

92 
67 

94 

68 

93 

67 

94 

68 

35 
71 

38 

71 

99 
70 

93 
68 

90 
66 

79 
69 

90 
70 

92 
71 

95 
72 

87 
70 

92.7 
69.5 

EBST  CENTRfiL 

06 

nPPLlNG  2  NW 

MAX 
MIN 

100 
62 

101 

60 

100 
63 

100 
66 

101 
67 

88 
67 

84 

60 

100 
60 

101 
63 

100 
64 

97 
70 

100 
67 

67 
59 

91 
67 

91 
69 

88 
67 

72 
62 

38 
61 

30 
62 

91 

60 

91 

63 

33 
67 

97 
67 

97 
65 

97 
65 

95 
65 

91 

6-; 

90 
67 

95 
70 

94 

69 

95 
71 

33.7 
64  .8 

flUGUSTR   HSO  HP 

MAX 
MIN 

96 
67 

96 
73 

98 
74 

98 
69 

67 
73 

88 
71 

92 
65 

96 
64 

96 
70 

98 

70 

99 
74 

68 
71 

91 
64 

92 

70 

92 
72 

85 
72 

90 
69 

92 
69 

92 
63 

31 

57 

93 
70 

94 

71 

94 
70 

97 
72 

97 
72 

92 
71 

90 
68 

93 

72 

94 

72 

99 
74 

34 

72 

33.4 

70.2 

BROOKLET   1  H 

MAX 
MIN 

99 
70 

96 
70 

96 

73 

99 
68 

94 
73 

87 
71 

92 
67 

94 

68 

98 
71 

97 
70 

100 
75 

33 
72 

89 
66 

90 
64 

94 

73 

92 

6^ 

89 

70 

90 
71 

91 

70 

88 
68 

32 
63 

94 
63 

93 
67 

94 
71 

96 
72 

32 
70 

38 

67 

89 
69 

92 
71 

35 
70 

32 
63 

33.1 
69  .7 

LOUISVILLE  3  S 

MBX 

94 
67 

91 
65 

91 
72 

93 
69 

91 

72 

85 
71 

89 
66 

90 
65 

96 
69 

92 
70 

95 
72 

93 
70 

89 
63 

92 
68 

94 
68 

93 
69 

87 
66 

89 
58 

33 
63 

87 
65 

92 
68 

96 
69 

96 
70 

93 

72 

95 
70 

93 
70 

86 
63 

90 
69 

94 
71 

98 
72 

97 
71 

92 . 1 
68.9 

METTER 

MAX 
MIN 

92 
72 

95 
72 

95 
70 

36 
70 

95 
75 

92 
73 

92 
70 

94 

70 

100 
72 

95 
73 

98 
73 

97 
66 

98 
66 

94 
68 

95 
72 

93 
71 

90 
70 

95 
72 

35 
71 

92 
70 

93 
69 

94 

72 

94 

71 

97 
73 

98 
73 

97 
73 

35 
63 

90 
70 

94 

72 

37 
72 

93 
73 

94.7 
71  .2 

niOVILLE  EXP  STB 

MBX 
MIN 

97 
68 

95 
71 

94 

70 

9B 
70 

99 
7  1 

98 
70 

85 
68 

34 

69 

97 
71 

97 
69 

33 
74 

33 
73 

91 
66 

92 
70 

93 
72 

94 

70 

94 

70 

98 
71 

37 
71 

91 
68 

31 
71 

92 
70 

93 

72 

94 

72 

97 
71 

93 
70 

83 
70 

35 
70 

34 

65 

86 

65 

94 

72 

93.5 
70.0 

nlLLEN   4  N 

MAX 
MIN 

92 
66 

94 

68 

91 
69 

94 
70 

94 
69 

92 
70 

95 
70 

95 
71 

94 

70 

92 
71 

90 
65 

32 
67 

91 
65 

92 
69 

90 
62 

84 

68 

37 
69 

32 
63 

31 

65 

92 
69 

90 
67 

94 

59 

33 
63 

96 
70 

94 

68 

92 
68 

88 

69 

91 
69 

94 

69 

98 

70 

92 
69 

92  .  1 
68.4 

NEWINGTON  2  NE 

MBX 

niN 

SHfilNSBORO 

MBX 
MIN 

98 
71 

99 
71 

99 
75 

96 
70 

96 
72 

89 
69 

90 
68 

93 
67 

96 
69 

97 
70 

95 
71 

35 
71 

90 
68 

93 
68 

94 
71 

94 

71 

90 
68 

91 

70 

91 
72 

90 
69 

93 
71 

94 
71 

95 
71 

37 
71 

98 
63 

97 
70 

92 
68 

89 
69 

94 

71 

93 
70 

95 
71 

94  .0 
70.1 

HBRRENTON 

MAX 
M  1  N 

98 
68 

97 
72 

97 
70 

98 
70 

69 

68 

65 

65 

70 

71 

62 

65 

65 

70 

67 

67 

33 
68 

92 
63 

35 
67 

94 
71 

95 
71 

98 
71 

93 
71 

97 
70 

90 
70 

35 
70 

95 
72 

35 
72 

98 

71 

99 
71 

92.9 
63  .9 

HBTNESBORO  2  NE 
. 

MAX 

99 
64 

98 
65 

96 

67 

98 
67 

99 
67 

90 
66 

92 
63 

90 
61 

94 
61 

98 
67 

39 
67 

100 
66 

89 
60 

90 
60 

95 
67 

95 
69 

90 
67 

88 
66 

91 
65 

92 
63 

90 
63 

93 
66 

95 
65 

93 
65 

96 
66 

99 
65 

92 
67 

90 
67 

92 
67 

97 
67 

100 
67 

94  .2 
65.4 

SOUTMHEST 

07 

BLBBNT  3  SE 

MAX 

niN 

95 
71 

94 

72 

95 
70 

92 
72 

95 
73 

B6 
72 

94 

71 

95 
74 

96 
69 

92 
71 

92 
72 

30 
72 

92 
69 

93 
71 

94 

73 

91 
70 

93 
72 

93 
69 

92 
63 

90 

70 

97 
71 

97 
69 

92 
69 

88 
71 

86 

70 

91 

72 

93 

71 

94 

69 

84 

69 

70.8 

BMERICUS  2  E 

MAX 
MIN 

BBINBRIDGE   INT  PBPER 

C 

MBX 
MIN 

92 
71 

94 

75 

94 

76 

96 
73 

88 

72 

93 
73 

87 
72 

90 
72 

90 
72 

94 
74 

90 
72 

68 
73 

90 
73 

88 
72 

90 
72 

90 
74 

87 
72 

90 
73 

90 
72 

90 
70 

90 
71 

90 
72 

93 
74 

93 
72 

92 
70 

92 
72 

86 
72 

80 
72 

90 
73 

86 
70 

90.  1 
72.4 

BLBKELt 

MAX 

niN 

93 
69 

95 
72 

94 

72 

95 
72 

92 
72 

94 

72 

87 
72 

90 

71 

33 
71 

94 

73 

94 

71 

33 
71 

69 
73 

91 
70 

92 
70 

91 

72 

91 
70 

31 

70 

85 
72 

31 
69 

91 

71 

93 
71 

95 
72 

96 
72 

93 
69 

93 
69 

33 
69 

85 
70 

84 

71 

91 
71 

91 
69 

91  .3 
70.9 

SEE 

REFERENCE  NOTES 

FOLLOWING  STATION  INDEX 

1  4 


DRILY   TEMPERfiTURES  ~ 


STPT  :0N 

DRY  OF  MONTH 

'BGE 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  6 

1  9 

20 

2  I 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

(Z 

MBX 
M[N 

96 
74 

95 
73 

95 
72 

95 
71 

95 
72 

88 
72 

90 
71 

93 
71 

93 
71 

95 
73 

93 
71 

92 
73 

92 
70 

92 
70 

92 
72 

39 
74 

92 
71 

92 
72 

93 
73 

92 
69 

92 
70 

94 

73 

94 

72 

94 

72 

95 
68 

85 
70 

89 
70 

90 
71 

90 
70 

92 
72 

84 

70 

92.0 
71.4 

CaiQUlTT  2  E 

MAX 
MIN 

99 
7S 

98 

71 

96 

75 

99 
71 

91 
72 

95 
74 

88 
73 

90 
75 

91 
74 

94 

70 

94 

70 

94 
74 

90 
72 

91 
70 

93 
72 

90 
71 

95 
71 

93 
72 

93 
72 

91 
69 

91 
69 

92 
73 

93 
69 

94 

71 

95 
69 

94 

70 

83 
71 

83 
71 

85 
72 

36 
70 

90 
70 

92.0 
71  .5 

CUIMBERI 

MAX 
MIN 

97 
76 

93 
72 

97 
75 

96 
71 

97 
73 

89 

73 

92 
71 

94 

69 

95 
74 

95 
75 

94 

72 

95 
73 

89 

72 

93 
70 

92 
73 

92 
72 

91 
69 

94 

71 

91 
71 

91 
63 

92 
72 

96 
73 

96 
71 

96 
72 

95 
65 

87 
71 

85 
70 

90 
72 

90 
71 

94 

72 

88 
69 

92.8 
71  .5 

FORI  GBINES 

MAX 
MIN 

92 
75 

93 
70 

96 
75 

95 
72 

91 
70 

84 

73 

88 
71 

92 
78 

93 
72 

93 
71 

90 
73 

88 

72 

89 

72 

89 
69 

90 
71 

90 
72 

90 
70 

91 
70 

90 
71 

90 
70 

91 
71 

94 
74 

95 
71 

92 
70 

B9 
67 

81 
70 

84 

68 

85 
70 

88 

72 

92 
70 

86 
68 

90.0 
71  .2 

LUMPKIN  2  SE 

MBX 
MIN 

95 

70 

93 
69 

93 
72 

93 
6B 

90 
71 

92 
75 

91 
72 

92 
69 

90 
67 

93 
71 

92 
71 

90 
63 

90 
70 

91 
70 

90 
70 

91 
63 

90 
67 

92 
70 

93 
69 

90 
70 

90 
70 

93 
70 

93 
67 

95 
67 

95 
67 

95 
69 

90 
70 

89 

70 

87 
70 

92 
70 

95 
89 

91  .8 
69.5 

nORGBN  1  U 

MAX 
MIN 

9B 
67 

91 
71 

93 

70 

92 
68 

93 
73 

98 
75 

89 
72 

95 
71 

93 
72 

90 
74 

92 
72 

91 
74 

88 
73 

100 
71 

92 
70 

89 
69 

91 
71 

94 

71 

91 
73 

90 
70 

90 
75 

93 
73 

94 

75 

93 
73 

90 
69 

88 

70 

85 
71 

87 
70 

94 

73 

98 
74 

92 
69 

92.1 
71  .7 

PLAINS  SH  on  EXP  STR 

MAX 
M  I  N 

94 

73 

96 
72 

95 
73 

95 
69 

91 
72 

95 
73 

63 
71 

89 
66 

93 
72 

95 
74 

95 
72 

93 
71 

90 
71 

90 
69 

91 
70 

92 
70 

88 
69 

90 
69 

93 
71 

90 
57 

92 
70 

91 
72 

93 
71 

94 

71 

95 
66 

93 
71 

88 

70 

33 
70 

84 

71 

9 1 
71 

93 
69 

91.5 
70.6 

THOMBSVILLE  4  SE 
. 

MAX 
M  1  N 

96 
72 

96 
75 

97 
74 

92 
72 

95 
71 

93 
71 

91 
71 

90 
72 

92 
65 

90 
70 

90 
76 

91 
69 

92 
69 

94 

72 

94 

69 

91 

70 

96 
69 

96 
70 

91 
76 

SOUlM  CENTRBL  08 

BSHBURN  3  ENE 

MAX 
MIN 

91 
12 

87 
6B 

90 
74 

91 
69 

91 
74 

90 
73 

86 
70 

87 
69 

89 
69 

97 
73 

89 

72 

91 
68 

89 
70 

89 
69 

89 
SB 

86 
69 

89 
70 

87 
72 

90 
72 

88 
68 

8S 
69 

89 
70 

92 
71 

92 
72 

94 
71 

90 
69 

87 
70 

82 
70 

88 
72 

88 
72 

82 
70 

33.9 
70.5 

cordele 

MAX 
M  I  N 

97 
74 

97 
74 

96 
79 

96 
79 

94 

72 

91 
75 

90 
74 

94 

76 

96 
73 

95 
74 

95 
72 

93 
73 

89 
69 

90 
66 

91 
72 

83 
69 

88 
71 

92 
73 

90 
72 

BB 

67 

91 
70 

97 
72 

97 
70 

94 

72 

93 
69 

92 
70 

84 

70 

36 

75 

91 

72 

95 
72 

94 

69 

92.4 

72.2 

DOUDLBS 

MAX 
M  I  N 

95 
69 

93 
71 

96 
67 

93 
69 

96 
71 

95 
70 

91 
69 

93 
71 

95 

72 

96 
72 

94 
69 

96 
67 

92 
68 

94 

68 

94 

70 

63 
70 

91 
63 

93 

70 

92 
65 

91 
67 

93 
69 

95 
63 

96 
70 

93 
69 

96 
67 

92 
65 

88 
67 

93 
69 

95 
70 

96 

71 

93 
67 

93.5 
63.9 

FITZOERBLO 

MAX 
M  I  N 

95 
75 

94 
74 

95 
75 

93 
72 

95 
73 

92 
73 

91 
71 

90 
72 

94 
74 

93 
74 

92 
72 

92 
75 

90 
70 

92 
70 

93 
73 

90 

71 

83 
73 

91 

73 

90 
72 

89 
69 

91 
71 

93 
73 

93 
73 

95 
74 

94 

71 

91 
70 

84 

70 

89 
71 

91 
74 

93 
72 

91 
73 

91  .7 
72.4 

HOftERVlLLE  3  HSW 

MAX 
MIN 

95 
72 

92 
70 

92 
73 

91 

70 

94 

72 

92 
72 

89 
70 

91 
67 

93 
68 

93 
69 

93 

71 

91 
70 

89 
70 

92 
67 

90 
68 

83 
72 

92 
71 

91 
71 

90 
71 

88 
67 

92 
68 

93 
70 

94 

68 

94 

69 

94 

69 

92 
70 

87 
68 

90 
70 

92 
72 

92 
74 

90 
70 

91  .3 
70.0 

LUMBER  CITY 

MAX 
M  I  N 

99 

71 

96 

71 

95 
74 

95 
71 

94 

72 

96 
73 

67 
69 

91 
68 

93 
69 

97 
72 

94 

73 

91 
71 

88 
68 

91 
67 

94 

69 

96 
71 

83 
70 

91 
70 

92 
68 

92 
67 

90 
69 

94 

71 

95 
70 

94 

71 

96 
71 

94 

70 

91 
69 

89 
69 

91 

^3 

93 
72 

95 
73 

92.8 
70.4 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

99 
74 

94 

77 

94 

73 

93 
70 

95 
72 

85 
78 

93 
71 

94 

72 

94 

71 

94 

72 

95 
70 

91 
70 

89 

70 

90 
63 

90 
70 

90 
70 

90 
70 

92 
70 

90 
71 

39 
67 

91 
67 

93 
70 

93 
67 

95 
69 

95 
66 

90 
63 

85 
68 

92 
68 

92 
70 

93 
69 

87 
68 

91  .8 
70.2 

NBSHVILLE  S  SSE 

MAX 
MIN 

99 
63 

92 
66 

93 
66 

92 
67 

94 
71 

83 
69 

90 
71 

92 
63 

94 
69 

94 

70 

94 
71 

93 
73 

9U 
71 

92 
68 

92 
68 

92 
70 

91 
70 

91 
63 

91 
74 

91 
69 

91 
69 

93 
69 

94 

68 

94 

69 

94 

67 

93 
68 

93 
69 

92 
69 

92 
71 

93 
71 

90 
71 

92.4 
69.1 

QUITMHN  2  NH 

MAX 
MIN 

96 

70 

97 
72 

96 
71 

95 
71 

96 
71 

97 
71 

89 
70 

95 
70 

95 
71 

97 
72 

96 
70 

94 

69 

91 
68 

92 
68 

93 
69 

91 
68 

92 
69 

93 
69 

95 
69 

93 
69 

94 

67 

95 
67 

96 
67 

95 
69 

94 
68 

95 
67 

95 
68 

96 
68 

94 

67 

92 
69 

93 
69 

94.3 
69.1 

riFION  EXP  SIflTION 

MAX 
MIN 

92 
74 

93 
72 

9 1 
74 

92 
71 

90 
72 

92 
73 

86 
71 

91 

72 

90 
73 

92 
73 

92 
72 

91 
73 

9 1 
71 

90 
70 

90 
71 

90 
73 

83 
73 

90 
72 

93 
71 

39 
69 

90 
70 

9 1 
73 

92 
73 

92 
72 

93 
70 

9 1 
73 

90 
68 

35 
71 

90 
73 

90 
72 

91 
72 

90  .6 
71  .8 

VBLDOSTB  3  E 

MBX 
M  I  N 

96 
70 

95 
70 

94 

69 

94 

66 

97 
68 

96 
64 

91 
64 

95 
69 

92 
70 

95 
64 

95 
65 

92 
66 

68 

66 

92 
62 

91 
64 

91 
65 

93 

65 

92 
65 

91 
64 

89 
52 

94 

63 

95 
69 

94 

65 

95 
63 

95 
76 

95 
68 

90 
70 

39 
71 

92 
71 

92 
74 

39 

71 

92.9 
67.1 

SOUTMEBST  09 

BLMB  FBB  BP 

MAX 

96 
71 

91 
72 

94 

72 

91 
71 

92 
73 

86 
68 

91 
78 

93 
71 

94 

72 

94 

72 

93 
73 

39 
74 

83 

70 

91 
63 

91 
73 

83 
73 

91 
73 

89 

72 

88 
72 

36 

70 

93 
70 

93 
71 

91 
69 

95 
71 

94 

71 

93 
73 

37 
68 

91 
73 

93 
73 

92 
72 

91 
72 

91  .  1 
71  .6 

BRUNSWICK 

MAX 

101 
75 

98 
74 

97 
75 

97 
72 

97 
74 

98 

78 

86 

70 

87 
70 

88 
71 

94 

72 

95 
72 

92 
69 

86 
70 

84 

70 

39 
74 

93 
72 

76 
72 

91 
71 

89 
71 

91 
74 

73 

91 
72 

95 
72 

101 
71 

95 
63 

92 
71 

92 
71 

96 
72 

93 
73 

92-3 
72.0 

BRUNSWICK  FBB  BP 

MAX 

95 
7B 

97 
78 

97 
76 

93 
77 

94 
74 

85 
76 

86 
76 

37 
70 

92 
7S 

93 
76 

96 
77 

84 

72 

32 
72 

87 
77 

39 
74 

83 
76 

88 
7S 

88 
74 

88 

75 

89 
78 

90 
81 

88 
79 

89 
78 

91 
73 

93 
72 

92 
73 

39 
73 

93 
72 

90 
74 

91 

77 

92 
77 

90.0 
75.5 

CLBXTON 

MAX 

100 
70 

96 
71 

95 

72 

94 

69 

95 
69 

93 

72 

85 

67 

89 

67 

90 
68 

97 
72 

94 

71 

94 

71 

83 
66 

34 

64 

93 
68 

94 

64 

84 

59 

38 

69 

91 
69 

90 
63 

85 
68 

93 
66 

93 
68 

95 
68 

95 
72 

95 
70 

90 
70 

88 
68 

90 
70 

93 
70 

93 
70 

91  .6 
69.0 

FLEMING 

MAX 

FOLKSION  9  Sw 

MBX 

99 
71 

97 
68 

97 
67 

98 
77 

97 
64 

91 
68 

91 
66 

93 
67 

95 
69 

97 
67 

95 
67 

38 
67 

91 
66 

92 
66 

82 
69 

90 
68 

90 
66 

91 
65 

90 
67 

92 
66 

93 
63 

93 
67 

95 
67 

93 
68 

96 
66 

97 
65 

94 

71 

94 

69 

93.3 
67.6 

FORI  STEWBRI 

MAX 

96 

73 

96 
72 

96 
70 

97 
69 

96 
75 

86 
73 

89 
70 

89 
71 

94 

72 

94 

72 

97 
74 

95 
73 

86 
70 

91 
68 

91 
70 

84 

70 

33 
72 

90 
70 

90 
72 

39 
71 

90 
72 

92 
71 

93 
72 

95 
72 

97 
71 

94 

71 

94 

69 

92 
71 

94 

73 

9S 
73 

93 
72 

92  .4 
71  .4 

GLENNVILLE 

MAX 

SB 
71 

96 
72 

95 
74 

94 
74 

94 

73 

88 

72 

95 
69 

90 
70 

94 

71 

92 
71 

95 
73 

94 

73 

94 

73 

94 

72 

94 

73 

84 

73 

91 
73 

92 
74 

91 
7S 

91 
70 

93 
72 

95 
71 

95 
71 

95 
73 

96 
73 

95 
72 

90 
68 

91 
71 

96 
73 

94 

73 

95 
73 

93.3 
72.1 

JESUP  t  NE 

MAX 

96 
72 

94 

71 

96 
76 

96 
70 

96 
72 

86 
74 

90 
70 

90 
76 

94 
74 

94 
72 

90 
72 

92 
72 

90 
73 

92 
70 

90 
71 

83 

72 

90 
70 

85 
74 

91 
72 

92 
70 

92 
65 

94 

70 

90 
72 

96 
72 

98 
74 

92 
73 

90 
68 

36 
74 

92 

72 

92 
72 

91 
73 

91  .8 
71  .9 

JESUP  6  S 

MAX 

9B 
71 

95 
72 

97 
74 

95 
68 

97 
73 

98 
73 

90 
70 

90 
69 

94 

70 

95 
70 

95 
72 

94 

71 

84 

69 

92 
67 

94 

70 

87 
71 

91 
72 

93 
71 

89 

72 

39 
69 

92 
71 

93 
70 

93 
70 

94 

70 

95 
73 

96 
73 

93 
6B 

89 
70 

94 

73 

95 
72 

94 

72 

93.1 
7C.B 

NRHUNTR 

MAX 

9S 
74 

94 

71 

93 
76 

91 
70 

95 
74 

90 

77 

91 
71 

89 
69 

93 
69 

94 

70 

94 

71 

93 
71 

87 
69 

90 
67 

91 
67 

84 

71 

92 
73 

88 
70 

90 
70 

90 
69 

92 

70 

94 

69 

92 
67 

94 

69 

95 
71 

95 
72 

92 
69 

90 
71 

93 
72 

91 
73 

90 
72 

91  .7 
70.8 

SBPELO  ISLAND 

MBX 
MIN 

94 

73 

95 
76 

94 

75 

93 
76 

95 
73 

B4 

75 

86 
74 

83 
76 

90 
73 

92 
74 

94 

7S 

92 
71 

83 
69 

86 
73 

88 

72 

87 
74 

87 
79 

BB 

72 

38 
74 

87 
72 

88 
78 

88 

75 

89 

76 

89 
74 

92 
7S 

92 
72 

92 
70 

92 
73 

92 
73 

93 
74 

95 
73 

89.9 
73.3 

SBVBNNBH  WSO  BP 

MBX 
MIN 

96 
74 

96 
75 

96 
73 

95 
71 

92 
76 

85 
74 

90 
71 

91 
75 

95 
73 

94 

73 

95 
74 

82 
74 

86 
70 

89 
70 

89 
72 

84 
74 

38 
74 

90 
73 

90 
73 

90 
72 

91 
75 

92 
72 

92 
72 

94 
74 

96 
74 

91 
73 

91 
71 

91 
71 

94 

72 

95 
72 

94 

73 

91  .4 

72.9 

SURRENCr  2  HNH 

MBX 
MIN 

96 
67 

92 
68 

94 

70 

92 
69 

95 
68 

87 
69 

90 
64 

93 
63 

92 
68 

94 

71 

94 

70 

94 

72 

87 
63 

93 
62 

92 
71 

85 

73 

90 
68 

90 
68 

91 
67 

90 
66 

93 
66 

91 
64 

94 

63 

95 
69 

9S 
71 

95 
7: 

93 
68 

89 
70 

92 
68 

93 
69 

92 
72 

92.0 
68.2 

WBICROSS  4  NE 

MBX 
MIN 

96 
69 

95 
72 

94 

72 

93 
71 

91 
71 

96 
74 

86 

71 

92 
68 

93 
68 

96 
70 

95 
72 

95 
73 

91 
70 

90 
68 

94 

68 

93 
70 

86 
73 

95 
72 

91 
72 

92 
68 

90 
68 

94 

71 

96 
70 

94 

70 

97 
69 

98 
69 

95 
68 

92 
68 

94 

71 

93 
72 

94 

73 

93.3 
70.4 

HBrCROSS  WSHO 

MAX 
MIN 

SEE 

REF 

ERENCE  NOTES 

FOLLOWING  S 

TBTION  INOE) 

1  5 


MONTHLY   AND   SEflSONRL   HERTING  DEGREE  DAYS 

SEASON  OF   1977  -  1978 


CEORGIfl 


STflT ION 

Mil  V 

JUL  I 

Q  1  1  P 
H  U  b 

Q  P  P  T 
O  t  r  i 

n  r  T 

U  L  1 

N  U  V 

n  p  r 
u  t  L 

1  □  M 
J  H  IN 

F  P  R 
r  t  0 

M  Q  P 

1  1  n  rs 

Q  P  R 

n  r  r\ 

M  D  Y 
1  1  n  I 

II  1  M  F 
J  U  IN  L 

T  n  T  Dl 
1  U  1  rl  L 

NORMALS 
JULY-JUNE 

■       ■  ■ 

NORTHWEST 

01 

RLLRTOONP  OfiM  2 

g 

Q 

3 

250 

3  3  1 

1  4  7 

7  1 

g 

COLHOUN  EXP  STATION 

g 

g 

J 

23  3 

338 

7  1  2 

977 

75 1 

465 

1  38 

7  1 

g 

3686 

CflRTERSVILLE 

0 

0 

2 

228 

332 

707 

973 

753 

490 

162 

67 

0 

3714 

3044 

CEDfiRTOWN 

0 

0 

2 

196 

301 

661 

956 

752 

455 

1  IB 

46 

0 

3485 

3054 

OflLLflS  7  NE 

0 

0 

4 

254 

378 

756 

1047 

822 

552 

159 

76 

0 

4048 

DALTON 

0 

0 

4 

252 

390 

598 

1056 

84  1 

563 

1  46 

87 

0 

4037 

3350 

LA  FAYETTE 

g 

g 

4 

266 

4  1  3 

84  I 

1067 

832 

554 

1  76 

34  34 

ROME 

0 

0 

4 

228 

340 

717 

990 

775 

472 

134 

62 

0 

3722 

3001 

ROME  WSO  flP 

g 

Q 

4 

2  1 6 

329 

734 

1009 

778 

486 

1  22 

38 

g 

3716 

3342 

m            m  m 

NORTH  CENTRAL 

02 

RLPHARETTA  5  SSW 

g 

g 

5 

295 

408 

780 

1  052 

855 

574 

1  89 

90 

g 

4  24  9 

ATHENS  WSO  AP 

Q 

g 

2 

1 87 

298 

663 

9  1  3 

72  1 

4  1  0 

99 

38 

g 

3  331 

2975 

ATLANTA  WSO  AP 

g 

g 

4 

1  78 

3  1  3 

70 1 

966 

7  1  4 

4  1  2 

I  37 

57 

g 

34  82 

3095 

BLAIRSVILLE   EXP  STR 

0 

0 

17 

383 

445 

864 

1  165 

946 

653 

284 

143 

4 

4904 

4315 

BLUE  RIDGE 

0 

1 

10 

274 

COMMERCE   4  NNW 

g 

0 

g 

1  95 

306 

936 

7  30 

I  46 

50 

g 

OAHLONEGA 

0 

0 

6 

294 

398 

720 

lOSI 

846 

585 

191 

103 

0 

4  195 

3554 

GAINESVILLE 

0 

0 

2 

285 

36  1 

741 

1008 

807 

526 

151 

106 

0 

3987 

3287 

HELEN   1  ESE 

0 

0 

8 

277 

396 

747 

1011 

799 

519 

JASPER   1  NNW 

0 

0 

12 

266 

365 

753 

1050 

820 

514 

171 

83 

0 

4034 

3372 

ROBERTSTOWN 

U  OF  GR  PLT  SCIENCE 

FM 

0 

0 

0 

171 

290 

639 

914 

716 

397 

96 

37 

0 

3260 

WINDER   1  SSE 

g 

g 

2 

226 

334 

67  1 

964 

74  2 

4  56 

1  4  5 

u 

J  D  y  ^ 

NORTHERST 

03 

CLAYTON   1  SSW 

3 

0 

1  1 

279 

459 

807 

1021 

810 

537 

226 

1  14 

3 

427C 

3672 

CORNEL Ifl 

0 

0 

7 

290 

412 

819 

1052 

828 

540 

194 

1  I  1 

0 

4253 

3497 

ELBERTON  2  N 

0 

0 

2 

254 

355 

716 

938 

758 

443 

128 

55 

0 

3649 

HRRTWELL 

0 

0 

0 

203 

288 

689 

972 

734 

400 

86 

47 

0 

3419 

2788 

TOCCOR 

Q 

n 
u 

C 

o 

180 

326 

679 

907 

7  1  0 

39 1 

1  2  1 

55 

0 

3374 

2922 

WRSHINGTON 

m           m  m 

Q 

Q 

204 

299 

652 

Q  9  K 

T  Q  ^ 

454 

1  24 

6  1 

0 

34  74 

2966 

WEST  CENTRRL 

04 

CRRROLLTON 

0 

Q 

224 

336 

672 

94b 

753 

473 

I  30 

4  2 

0 

3576 

303  I 

COLUMBUS  WSO  RP 

Q 

Q 

Q 

1  I  0 

186 

D  J  U 

78  1 

634 

334 

63 

1  1 

0 

2649 

2378 

EXPERIMENT 

0 

Q 

1 89 

296 

1 

Do  1 

J06 

735 

425 

1  07 

4  0 

0 

3360 

2806 

GREENVILLE  2  NNW 

0 

0 

131 

237 

387 

85 

0 

Lfl  GRRNGE 

0 

0 

0 

162 

237 

602 

858 

704 

394 

94 

20 

0 

3071 

2626 

MRRSHRLLVILLE 

0 

0 

189 

546 

757 

601 

356 

66 

4 

NEWNRN 

0 

0 

0 

181 

297 

647 

893 

710 

385 

89 

26 

0 

3228 

2696 

TRLBOTTON   1  NE 

u 

0 

0 

1  32 

224 

5 1  6 

828 

640 

349 

73 

1  7 

0 

2879 

2420 

THOMfiSTON  2  S 

0 

0 

0 

100 

209 

552 

779 

633 

322 

54 

12 

0 

2671 

WEST  POINT 

g 

g 

1  QQ 
0       1  33 

266 

622 

725 

4  36 

94 

25 

0 

2537 

CENTRAL 

05 

RILEY 

g 

0 

g 

1  06 

I  KQ 

1  Dy 

502 

624 

269 

30 

0 

0 

D'KUN   tXr   bIHI  1  UN 

256 

6  I  4 

850 

670 

387 

88 

1  9 

0 

COVINGTON 

g 

g 

2 

1  80 

283 

u  d  o 

885 

692 

38  1 

92 

32 

0 

3  I  72 

2853 

DUBLIN  3  S 

0 

0 

0 

151 

256 

644 

840 

599 

383 

75 

1  1 

0 

3059 

2171 

ERSTMRN   1  W 

0 

0 

0 

85 

178 

465 

724 

608 

290 

50 

5 

0 

2405 

2059 

FORSYTH  6  NNW 

0 

g 

1 

1  73 

257 

598 

839 

704 

386 

99 

20 

0 

307  ; 

HAWKINSVILLE 

0 

0 

0 

106 

234 

565 

792 

656 

382 

59 

13 

0 

2807 

2125 

IRWINTON  4  WNW 

0 

0 

0 

145 

197 

482 

734 

61  1 

34 

16 

0 

MflCON  WSO  RP 

0 

0 

0 

121 

202 

554 

754 

617 

321 

62 

12 

0 

2643 

2240 

MILLEDGEVILLE 

0 

0 

0 

168 

246 

642 

863 

7  1  7 

4  1  4 

98 

27 

g 

3  1  75 

9  T  no 

MONT ICELLO 

0 

0 

0 

162 

224 

618 

902 

712 

379 

83 

18 

0 

3098 

2733 

SRNOERSVILLE 

0 

0 

0 

158 

243 

577 

804 

668 

340 

81 

20 

0 

2891 

SILOAM 

0 

0 

0 

146 

235 

594 

845 

681 

373 

90 

28 

0 

2992 

2572 

-i-il 


««« 
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MONTHLY   AND  SEnSONflL   HEATING  DEGREE  DAYS 


SEfiSON  OF   1977  -   197B  CEORCIO 


STHT  ION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JPN 

FEB 

MFIR 

APR 

MRY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY- JUNE 

■       ■  ■ 

EAST   CENTRRL  06 

OPPL INC  2  NH 

0 

0 

1 

224 

290 

684 

898 

748 

455 

1  12 

34 

0 

3446 

2547 

RUDUSTfl  WSO  flP 

0 

0 

0 

183 

215 

578 

797 

689 

380 

93 

33 

0 

2938 

BROOKLET    1  M 

0 

0 

0 

108 

165 

453 

686 

614 

288 

43 

6 

0 

2363 

1904 

LOUISVILLE   3  S 

0 

0 

0 

144 

24  1 

546 

780 

621 

306 

55 

12 

0 

2705 

2208 

METTER 

0 

0 

0 

94 

133 

427 

682 

554 

246 

18 

1 

0 

2155 

MIDVILLE  EXP  STR 

0 

0 

0 

1  4 

0 

2099 

MILLEN  4  N 

0 

0 

0 

171 

244 

503 

758 

6  38 

324 

54 

2 

0 

2594 

NEWINCTON  2  NE 

0 

0 

0 

1  1  2 

1 58 

472 

7 1 6 

634 

288 

A  Q 

SWRINSBORO 

0 

0 

0 

105 

175 

493 

700 

619 

262 

53 

7 

0 

24  14 

2480 

WRRRENTON 

0 

0 

0 

179 

287 

541 

875 

725 

399 

108 

24 

0 

3238 

WRYNESBORO  2  NE 

0 

0 

0 

222 

290 

632 

858 

720 

415 

1  17 

32 

0 

3286 

m            m  m 

SOUTHWEST  07 

RLBRNY  3  SE 

0 

0 

0 

1  09 

192 

522 

731 

639 

296 

58 

0 

0 

2547 

1872 

RMERICUS  2  E 

0 

0 

0 

158 

243 

598 

807 

574 

371 

62 

0 

0 

291  3 

2069 

BRINBRIOGE  S  NNE 

1635 

BfilNBRlDGE   INT  PAPER  C 

86 

155 

460 

680 

582 

276 

40 

0 

0 

2483 

1865 

BLRKELY 

0 

0 

0 

58 

171 

516 

749 

624 

314 

51 

0 

0 

CRN  ILLS 

0 

0 

0 

90 

159 

453 

659 

567 

250 

36 

0 

0 

2214 

1634 

COLOU ITT  2  E 

0 

0 

0 

88 

167 

448 

699 

583 

267 

34 

0 

0 

2286 

CUTHBERT 

0 

0 

0 

76 

173 

472 

718 

571 

265 

38 

0 

0 

2313 

FORT  CRIMES 

0 

D 

0 

93 

192 

489 

713 

583 

276 

27 

0 

0 

2373 

1915 

LUMPKIN  2  SE 

0 

0 

1  1  0 

1  79 

4  1  0 

834 

TQ 

/  y 

g 

MORCRN   1  W 

0 

0 

0 

80 

501 

680 

592 

244 

33 

0 

0 

PLfilNS  SW  Gfl  EXP  STR 

0 

0 

0 

1  39 

236 

575 

805 

667 

352 

67 

7 

0 

2848 

1658 

THOMflSVILLE   1  SE 

0 

0 

0 

55 

1  37 

375 

562 

522 

223 

31 

1 

0 

1906 

■            a  ■ 

SOUTH  CENTRRL  OB 

flSHBURN   3  ENE 

0 

0 

0 

108 

2  1  1 

526 

760 

660 

332 

48 

1 

0 

2646 

1970 

CORDELE 

0 

0 

0 

84 

173 

495 

724 

598 

318 

45 

2 

0 

2439 

nnuGl  flS 

0 

0 

0 

100 

217 

514 

725 

644 

317 

58 

0 

0 

2575 

1954 

F I T7r.FRfli  n 

0 

0 

0 

63 

1  33 

4  1  3 

629 

552 

245 

21 

0 

0 

2066 

1783 

HOMERVILLE  3  WSW 

0 

0 

0 

95 

152 

404 

599 

543 

237 

35 

0 

0 

2065 

LUMBER  CITY 

0 

0 

0 

123 

188 

703 

635 

331 

0 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

0 

0 

0 

103 

148 

432 

647 

594 

253 

29 

0 

0 

2206 

1640 

NPSHVILLE  5  SSE 

0 

0 

0 

109 

1  80 

476 

645 

O  /  f 

*t  y 

00 

Q 

Q 

2278 

1686 

QUITMAN  2  NW 

0 

0 

86 

135 

738 

583 

246 

4  1 

2 

TIFTON  EXP  STfiTION 

0 

0 

0 

1  13 

182 

505 

728 

623 

308 

49 

2 

0 

2510 

1943 

VRLDOSTfi  3  E 

0 

0 

0 

1  1  1 

152 

405 

599 

546 

259 

51 

1 

0 

2124 

■         ■  ■ 

SOUTHEAST  09 

Q|  MQ    F  QP  QP 
MUMH    rnri  nr 

0 

0 

0 

80 

147 

432 

614 

582 

266 

42 

1 

0 

2164 

1900 

RQi  IKIC u  t  Ckt 

0 

0 

0 

65 

120 

415 

614 

536 

225 

35 

0 

0 

2010 

1  331 

RRIIMQLlirK    FQQ  QP 

0 

0 

0 

62 

1  22 

385 

573 

543 

275 

23 

0 

0 

1983 

PI  r H  1 

r  L  t  n  i  riU 

0 

0 

0 

1  10 

1  64 

4  19 

42 

0 

FOLKSTON  9  SW 

0 

0 

0 

71 

74 

370 

598 

510 

234 

18 

0 

0 

1875 

0 

0 

0 

71 

1  32 

402 

604 

543 

240 

23 

0 

0 

2015 

1713 

ni  F  NK)  V  1  1  1  F 

0 

0 

0 

72 

143 

415 

632 

557 

246 

37 

1 

0 

2103 

1756 

177 

4  10 

584 

547 

224 

28 

0 

0 

JESUP  8  S 

0 

0 

0 

113 

141 

409 

581 

557 

270 

39 

0 

0 

2110 

NRHUNTR 

0 

0 

0 

78 

138 

412 

563 

560 

243 

30 

0 

0 

2024 

SfiPELO  ISLRNO 

0 

0 

0 

64 

129 

383 

590 

557 

277 

26 

0 

0 

2026 

SfiVfiNNRH  WSO  RP 

0 

0 

0 

96 

165 

457 

645 

594 

283 

35 

2 

0 

2277 

1952 

SURRENCY  2  WNW 

0 

0 

0 

108 

178 

469 

648 

580 

287 

45 

1 

0 

231o 

WflYCROSS  4  NE 

0 

0 

0 

101 

143 

440 

670 

613 

296 

54 

2 

0 

2319 

1740 
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DRILY  SOIL  TEMPERRTURES 


OEORCin 

ULt  197e 


OAT 

Of  MONTH 

SmT  ION 

a 

TIME 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1 1 

1? 

1  3 

1  < 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

2\ 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3U 

31 

a 

BYRON  EXP  STATION 

(INI 

Z 

MAX 

107 

101 

106 

101 

102 

105 

95 

103 

106 

108 

100 

102 

83 

100 

94 

100 

95 

103 

105 

105 

106 

105 

1  10 

109 

103 

104 

1  12 

83 

93 

102 

97 

101  .5 

MIN 

80 

80 

82 

76 

77 

80 

79 

79 

79 

81 

80 

78 

75 

75 

79 

79 

79 

79 

80 

80 

81 

82 

83 

84 

80 

78 

79 

76 

76 

78 

76 

79.0 

4 

MAX 

102 

96 

99 

95 

95 

99 

90 

98 

100 

101 

94 

95 

82 

94 

89 

93 

91 

96 

98 

100 

100 

100 

103 

102 

95 

98 

95 

81 

89 

96 

90 

95  .4 

MIN 

81 

81 

82 

77 

77 

80 

79 

80 

80 

81 

80 

79 

75 

75 

79 

79 

79 

79 

80 

81 

81 

83 

93 

85 

80 

90 

90 

76 

76 

77 

75 

79  .4 

8 

MAX 

95 

91 

93 

89 

89 

92 

88 

91 

93 

95 

90 

91 

83 

87 

86 

88 

87 

91 

92 

94 

94 

93 

95 

95 

91 

91 

99 

83 

84 

99 

95 

90.  1 

MIN 

86 

84 

85 

81 

80 

82 

83 

83 

84 

86 

84 

63 

79 

78 

82 

82 

81 

81 

83 

84 

85 

85 

87 

89 

85 

84 

94 

.  90 

79 

90 

90 

82.9 

CBLMOUN  EXP  STATION 

1  IN  1 

i 

MAX 

96 

95 

93 

95 

90 

95 

92 

94 

94 

91 

92 

93 

88 

83 

83 

84 

88 

93 

90 

90 

91 

93 

98 

95 

90 

87 

94 

83 

81 

85 

92 

90  .  3 

MIN 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

79 

79 

79 

80 

8C 

7S 

76 

77 

75 

75 

75 

7S 

7E 

7 ; 

8C 

7S 

75 

75 

76 

7f 

7^ 

78 . 1 

EXPERIMENT 

1  IN  1 

2 

MAX 

105 

106 

106 

102 

102 

106 

91 

100 

102 

106 

98 

102 

83 

99 

99 

90 

99 

105 

107 

104 

100 

101 

101 

104 

103 

94 

94 

77 

94 

97 

105 

99.4 

MIN 

80 

79 

81 

78 

78 

77 

76 

76 

80 

75 

65 

75 

74 

74 

75 

75 

72 

72 

75 

76 

76 

79 

80 

80 

72 

73 

73 

73 

72 

76 

75 

75.5 

4 

MAX 

98 

98 

97 

95 

95 

97 

89 

92 

94 

97 

94 

96 

80 

92 

93 

87 

94 

100 

100 

99 

98 

97 

97 

100 

99 

92 

91 

77 

90 

93 

98 

94  .2 

MIN 

83 

84 

84 

81 

81 

82 

80 

89 

81 

77 

77 

77 

75 

76 

79 

77 

75 

78 

78 

79 

79 

81 

81 

82 

75 

76 

75 

74 

74 

80 

77 

78  .9 

8 

MAX 

92 

93 

92 

90 

91 

92 

86 

88 

90 

91 

88 

89 

85 

86 

86 

83 

86 

91 

93 

91 

91 

91 

91 

93 

92 

86 

96 

80 

85 

97 

90 

88.9 

MIN 

86 

85 

86 

84 

fl5 

85 

83 

83 

82 

82 

82 

82 

80 

85 

81 

80 

80 

81 

92 

84 

83 

94 

94 

83 

81 

80 

90 

78 

77 

90 

91 

82.2 

MOMERVILLE  3  WSW 

1  IN  1 

4 

MAX 

95 

94 

92 

96 

95 

95 

87 

93 

93 

100 

95 

101 

84 

91 

95 

93 

83 

94 

92 

91 

88 

92 

94 

97 

100 

103 

97 

91 

92 

95 

96 

93.7 

MIN 

74 

77 

77 

77 

77 

77 

75 

76 

77 

77 

77 

77 

78 

76 

76 

79 

77 

77 

77 

75 

75 

75 

76 

78 

78 

79 

79 

77 

78 

79 

79 

76.9 

JESUP  4  NE 

1  IN  1 

4 

MAX 

101 

101 

102 

101 

101 

87 

96 

97 

101 

102 

100 

100 

100 

99 

100 

87 

94 

100 

103 

104 

103 

105 

106 

104 

103 

103 

100 

98 

96 

104 

104 

99  .8 

MIN 

83 

81 

84 

79 

80 

77 

76 

79 

88 

68 

83 

85 

81 

80 

82 

78 

77 

80 

80 

80 

79 

83 

83 

83 

85 

85 

88 

77 

76 

80 

83 

81  .4 

MIDVILLE   EXP.  STATION 

1  IN  1 

MAX 
MIN 

- 
- 

- 

- 

92 
81 

- 
- 

102 
80 

102 
82 

104 
86 

90 
82 

101 
81 

100 
78 

92 
77 

95 
80 

99 
78 

109 
80 

- 

103 
80 

107 
85 

lOS 
90 

94 
90 

90 
78 

102 

76 

- 

- 

PLAINS  SH  OA  EXP  STA 

(  INI 

4 

MAX 

100 

98 

100 

98 

92 

93 

86 

95 

99 

100 

100 

100 

98 

95 

98 

97 

91 

92 

97 

95 

94 

100 

102 

102 

100 

100 

93 

81 

83 

91 

94 

95  .6 

MIN 

82 

85 

84 

82 

80 

8 1 

80 

79 

80 

84 

85 

84 

94 

8 1 

78 

82 

81 

79 

78 

80 

78 

80 

83 

83 

84 

81 

81 

79 

79 

79 

79 

81  .0 

TIPTON  EXP  STATION 

I  IN  1 

2 

MAX 

97 

94 

94 

92 

96 

100 

91 

100 

104 

108 

109 

107 

104 

99 

98 

99 

93 

100 

100 

99 

98 

103 

105 

I  1  I 

105 

1  10 

105 

88 

96 

103 

104 

100.4 

MIN 

77 

76 

77 

75 

76 

76 

76 

75 

77 

80 

80 

81 

78 

80 

75 

77 

78 

77 

79 

76 

76 

76 

78 

82 

80 

80 

76 

75 

77 

77 

77 

77.4 

4 

MAX 

92 

90 

AO 

89 

91 

94 

85 

95 

98 

100 

101 

100 

96 

93 

92 

94 

89 

93 

94 

92 

93 

97 

99 

101 

98 

102 

99 

90 

91 

96 

97 

94  .5 

MIN 

77 

77 

76 

76 

77 

77 

75 

76 

79 

79 

81 
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1  3 

3  1 

3 1 

82 

50 

225 

7R 

7R 

H 

iPLJKIklV     C     Dull  1  IDC 

JUnNNT    b  rnlLLlro 

UUUbL  Ho V  I L  L  t 

279  1 

04 

n  p  1 1  p 1  PC 
UUUbL  Hb 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

BA 

LtUNH   cJ  tnUnrbUiN 

DOVER 

2799 

06 

c  r  D  tr  \/  c  M 
oL  Kt  V t  N 

1  1 

32 

35 

8 1 

4  3 

103 

BR 

liPDDChi     II  IIVQMT 

WHKKt  N    W    W  T  HN 1 

n  t  1 13  1    1  M     "3  c 

UUdL I N   j  0 

2839 

05 

1    P  1  1  D  C  Kl  C 

L  HUK t  Nb 

1  0 

32 

30 

82 

54 

2  1  5 

8A 

Bfl 

H 

lit)    TtrPDP     D  KlQIlCV 

W I L I r uKU    r  NHLLti 

DUBL IN  2 

284  4 

05 

LAURENS 

10 

32 

33 

82 

54 

204 

C 

CITY  OF  DUBLIN 

fflSTMfiN    1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

12 

400 

8A 

BR 

H 

GO  FORESTRY  COMM 

r  n  T  c  n  M 
t  U  1  oUN 

3028 

07 

P  P  1    l_l  A  1  1  Kl 

L  HL  nUUN 

6 

31 

34 

84 

44 

305 

c 

ICCCC    1  mcmtpm 
Jt  bbt    L    Nt  W 1  UN 

tLbtKlUN   c  N 

3060 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7R 

Q    n    MP  riQiM 
H    U    "L  LLHIN 

E  L  L  I  JR  Y 

3118 

02 

GILMER 

1  2 

34 

4  I 

84 

29 

1  300 

7fi 

oi  CPDP    p  nn\/CD 
HLrUKU    b  UUVtK 

E  MBR  Y 

3147 

0  1 

D  n  1 1 1  n  T  Kl  p 
r HUL  U I Nb 

1  7 

33 

52 

84 

59 

1  200 

BR 

MTCC      IQMCT    c  Qiipfinn 
n  1  bb   JHNt  1    t  HLLbUUU 

tArtKintlMl 

327  1 

04 

C  D  □  1  n  I  M  P 
br HL  U I Nb 

5 

33 

1  6 

84 

1  7 

925 

8A 

8R 

BA 

GH 

UlNlV    U'      bH    C.Ar  OiHIlUiN 

r  H  1  rXnUUN  1 

3295 

0  1 

p  p  c  n  p  M 
bUK  UUN 

1  2 

34 

26 

84 

42 

740 

BR 

nKb    UNtUH    r  VlINLtNt 

FflRGO 

33  1  2 

08 

C L  INCH 

1 6 

30 

4  1 

82 

34 

1  1  5 

c 

CT     DCPIC     DPDCD  PP 

bl     Ktblb    rHrtK  LU 

T  \  \  t ut  n HL  U 

3386 

08 

□  CM    i_i  r  1  1 
DC  N  HILL 

1 6 

3  1 

4  3 

83 

1  5 

37  1 

5P 

5P 

H 

pTTv    riDP  ncPT 
Ll'T     rlKt  Utrl 

FLEMINC 

3409 

09 

L IBERTY 

2 

3 1 

53 

8  1 

25 

20 

5P 

5P 

C  H 

ELTON  HODGES 

FOLKSTON  3  SW 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82 

02 

30 

Bfl 

c 

LOTT  W  TURNER 

r  UL  Kb  t  UN   y  oW 

3465 

09 

L  HHKL 1  UN 

1  5 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

pi/cccKinuctr    iiii  ni  tec  ocr 
UKtrtNUKtt    WILULIrt  Ktr 

r  UKo  T  1 n    b  NNW 

3506 

05 

M      M  D  A  C 

nUNKUt 

9 

33 

07 

83 

59 

600 

6P 

BP 

H 

PITV     PC  CPDCVTU 

LI  IT    Ur  rUKbiln 

r  UK  1     bH \ Nt O 

35  I  5 

07 

CLAY 

3 

3  1 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

H 

MDC     MPVMC     O     1-1  □  V  c  c 

nKb    nHTnt    K  HHTtb 

r  UK  1     bit  WHK 1 

3538 

09 

L  1 bt K  1  Y 

1  1 

3  1 

52 

8  1 

37 

92 

7P 

7P 

DPCT  CMPTMCCDC 

rUbl  tNblNttKb 

C  D  O  M  U*  1     t  kl  O 

rKHNrSLlN  c. 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

1  5 

85 

05 

790 

BR 

DPOCDT     1       Mil  CPM 

KUotK 1    L    W 1 LbUN 

bH  1  Ntbv  t  LLt 

362 1 

02 

HALL 

3 

34 

1 8 

83 

5  1 

1  1  70 

7R 

7fl 

H 

lllJI    rOM     Q  CCIlCDC 

WiLLlHn   H  btLLtKb 

p  t  D  c  n  hi 
b  1  DbUN 

3695 

06 

bL  HbL  UL  K 

1  1 

33 

1  4 

82 

35 

540 

7R 

MDC    ciicPM    p  DDonnv 
nKo    bUbHN    b  DKHUU' 

Pi    C  ki  kj  \/  T  t    1  C 

bLtNNV 1 LLt 

3754 

09 

T  n  T  T  M  P  1  1 

1 H 1  1 NH  L  L 

1 

3  1 

56 

8  1 

55 

1 70 

6P 

6P 

H 

PPM     D  PPDQ 

UUN    r  LUbtf 

GODFREY    3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33 

28 

83 

27 

570 

7fl 

ROBERT   H  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

5 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER   CO  WORK  CAMP 

HHnlLlUN   4  W 

4033 

04 

UPDO  I  C 

HHKK  1  b 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7A 

c 

Dl   llC     CDDIMPC  CPDM 
bLUt    br K 1 Nbb  rHKn 

LJ  P  D  P  1  CPM 

HHKHL  bUN 

4070 

04 

p  n  1  I  c"  TP 
L  UWt  1 H 

6 

33 

1  4 

84 

34 

840 

c 

MDC     DliTU     T     PQDI  C 

nKb    KU  1  H    1  bHtJLt 

HfiR  T  WE  L  L 

4  I  33 

03 

HART 

1  4 

34 

2  1 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

DPI    Du      P  CPPTT 

KHLrH    U  bLUfI 

HflWK I NSV I LLE 

4  1  70 

05 

Dim   n  C  [/  I 

9 

32 

1  7 

83 

28 

245 

8R 

Bfl 

GH 

MDC      Pi     TCCPOn     MP      1    CM PPM 

"Kb    LLlrrUKU   nL  LtNUUN 

HHZL  E  HURS  T 

4204 

08 

rccc  nni/ic 
Jtr  h    UHV 1 b 

1 

3 1 

52 

82 

36 

250 

c 

II     C     CPII       PPMC  CCDWfPC 

U   b   bUIL   LUNb  btKvILt 

HOMERVILLE   3  WSW 

4429 

08 

CL I NCH 

1  6 

3 1 

02 

82 

48 

187 

6P 

6P 

GH 

IIMIPM     DPP     PPMD  PPDD 

UNIUN    bHb-LHnr  LUKr 

lOllTklTl^hl       A  liklll 

I  KW 1 N  i  UN   4  WNW 

4594 

05 

1  t  T  1    ij"  t  M  C  r(  M 

W I L    1 NbUN 

1  0 

32 

50 

83 

1  4 

5 1  5 

5P 

5P 

PCPDPTP     CPDCCTDV  PPMM 

btUKblH    rUKtblKT  LUnn 

JHLrvbUN  UHn 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

1  9 

83 

5  1 

430 

c 

CZViOC^Ci     DPllCD  PflMDQMV 

btUKblH    rUWtK  LUnrHNT 

JASPER    1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1  465 

6P 

Bfl 

H 

HOWARD  L  DILBECK 

JfiSPER 

4651 

02 

PICKENS 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

c 

AMICALOLA  EL   MSHP  CORP 

JESUP 

4671 

09 

WAYNE 

1 

31 

37 

81 

53 

100 

c 

PITV      PC  ICClID 

L I  1 Y    Ur  JtbUr 

JESUP  4  NE 

4674 

09 

WAYNE 

1 

3  1 

39 

8  1 

51 

100 

5P 

Bfl 

G 

DflVrTMTCD  TKIP 

KHYUN 1 tK    1 NL 

JESUP  8  5 

4576 

09 

WAYNE 

1 

31 

29 

8  1 

53 

I  00 

5P 

5P 

H 

□  DllKlC      Dill    D      •      DPOCD  PP 

bKUNb    rULr    &    rHrtK  LU 

JOHN  T  OWN 

4588 

02 

UHWbUN 

5 

34 

33 

84 

1  5 

1310 

C 

MDC     1    P\/CDMC     C  UImPPIP 

nKb   LHVtKNt    L  KINLHIU 

JONESBuRO 

4700 

04 

L  L  H  T  1  UN 

6 

33 

31 

84 

21 

930 

Bfl 

PfPCDP     11  CllTKiT 

L  1  LtKU   W   bW 1 N 1 

JUL  1 E  T  TE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7fl 

MDC      PPDPTUV      T  MCDPCD 

nKb   UUKUIHY    I  ntRLEK 

KENSINGTON 

4802 

0  1 

WAL  KE  R 

1 8 

34 

47 

85 

22 

850 

7A 

T  \/  P  TOO 

i  VH-  1  Zc 

K I NGS  TON 

4854 

01 

dHK I UW 

5 

34 

1  4 

84 

56 

730 

7A 

MDC      Cl     TTPDCTU     P  DDPIIkl 

MKb   tLl^HbtlH   U  oKUWN 

LP  FAYETTE 

494  1 

01 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

1  7 

820 

BR 

8R 

C  H 

CHARLES  M  LOWRY 

Lfi  GRfiNGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

01 

715 

5P 

7fl 

C  H 

RAY   J  REL IHAN 

LE  X  I NGTON   1  NW 

5165 

03 

OGLE  I HORrt 

1  4 

33 

53 

83 

08 

760 

BR 

C 

JUbtrH   H   LnRt  Y 

L I NCOLNTON 

5204 

03 

1     T  M      A  1  fcl 

L  1  NLOLN 

1  4 

33 

47 

82 

28 

5  1  0 

BR 

JHMto   L  BLHLKWtLL 

LOU  I SV I LLE   3  S 

5314 

06 

JEr FEKSON 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

C  H 

ULHSCOLK- JEFF   UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELF A  I  R 

9 

3  1 

55 

82 

4  1 

1  20 

7A 

7fl 

H 

MKb  NclTIE   b  WHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

5 1 E  WHK 1 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

5P 

C  H 

DCDDv      T  IICuCD 

rtKKY    1  UbHcR 

MRCON  WSO  OP  R 

5443 

05 

B  I  BB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

M  I  D 

MID 

C  HJ 

MPTi       IICPTljCD  CCD\*IPC 

NH 1 L   WtHiHcK  oEKVILt 

MHRSHRLLV I LLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

56 

1  86 

5P 

5P 

H 

CITY  OF   MARSHALL  V  I L LE 

MRYSV 1 LLE 

5633 

02 

JACKSON 

1  0 

34 

1  5 

83 

34 

920 

7fl 

MDC      Cl    nDCkl/~C"       V      COtl  CDC 

MRS  FLORENCE   Y  SAILERS 

METTER 

581  1 

06 

CANDLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

MIDVILLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

49 

82 

1  4 

175 

7R 

PHILIP  I  GRMBRELL 

MIDVILLE  EXP  STR 

5863 

06 

BUPKE 

1  1 

32 

53 

82 

1  2 

280 

6P 

6P 

GH 

CC           r\      DDDkiCu      CvD  CTkt 

St   GH   BRANCH   EXP  STN 

MILLEOGEVILLE 

5874 

05 

O  r\  1    n  1  1  T  IlI 

BALDWIN 

1  0 

33 

06 

83 

15 

360 

7A 

7fl 

H 

MDC      lill    1    CTTC      D  LjnDkiC 

MRS   WlLLtTTE   B  HORNE 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENKINS 

1  1 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KtKn 1 1    J  LHHNCE 

M I LLHRVEN-WROE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

56 

81 

30 

100 

Bfl 

MT]     Tr*kl      D  DCDDICiy 

n  I  L 1  UN   R  KEOD'CK 

MONROE 

5971 

02 

WAL  TON 

1  0 

33 

47 

83 

43 

875 

7fl 

f^ITV      CIDC  r^CDT 

CITY  FIRE  OEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MRCON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8fl 

GEORGE  FOWLER 

MONT  I  CELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

4  1 

655 

7A 

7A 

H 

DncTMnc  Tea 
PUS  1 MHb  T  ER 

MORGAN   1  W 

6038 

07 

CRLHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CRLHOUN  PUB  WORKS  CAMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CRLHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7fl 

CLARENCE  W  CHENEY 

MUUL I K 1 t    I  tot 

6087 

08 

r ni  m  t  T  T  T 
L  uL  UU 1  1  1 

1 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

BP 

H 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7R 

GARLAND  L  GILL  IS 

NRHUNTA 

6219 

09 

BRANTLEY 

1  3 

31 

1  1 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

STATE  OIV  OF  FORESTRY 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

31 

08 

83 

1  3 

238 

5P 

5P 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRIION  INDEX 


21 


STRTION  INDEX 


c  T  n  T  T  n  M 
O  1  H  1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 

L  U  U  N  1  T 

DRfllNRGE  I 

LRTITUDE 

LONGI TUDE 

ELEVATION 

OBSERVRTION 
TIME  AND 
TRBLES 

n  R  c  r  D  \/  r  D 

TEMP  . 

PRECIP. 

SPECIfiL 

(SEE  NOTES  1 

UdolKVlK 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

I  4 

32 

37 

81 

28 

145 

6P 

6P 

H 

MRS  MRRY   fl  POLK 

NEWNFIN 

6335 

04 

COWETR 

6 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7R 

H 

JRMES  0  HRRDIN  JR 

NORCROSS  4  N 

6407 

02 

GWINNETT 

3 

34 

00 

84 

I  2 

950 

7R 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 

PATTERSON 

5838 

09 

PIERCE 

1  3 

31 

23 

82 

08 

1  05 

8R 

STRTE  DIV  OF  FORESTRY 

PERRSON 

6879 

08 

ATKINSON 

1  3 

3  1 

1  8 

82 

5  1 

205 

C 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

rLHINS  bW  UH  tXr  bIH 

7087 

07 

SUM  1 t K 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

8A 

8R 

GH 

SW  OR  BRANCH  EXP  STA 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

84 

32 

405 

7A 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

QUITMPN  2  NW 

7276 

08 

BROOKS 

I  6 

30 

48 

83 

35 

1  85 

8fl 

8A 

H 

WILL  lAM  0  LEY 

RESfiCfi 

7430 

0  1 

GORDON 

1  2 

34 

34 

84 

57 

550 

8A 

JOSEPH  W  HOLLAND 

RINGGOLD 

7489 

0  I 

CATOOSA 

I  8 

34 

55 

85 

07 

820 

8R 

TVR-721 

ROBERTSTOWN 

7522 

02 

WHITE 

3 

34 

43 

83 

45 

1  440 

7A 

7fl 

MRS  CHRRLIE  K  ROGERS 

ROME 

7600 

0  I 

FLOYD 

4 

34 

1  5 

85 

09 

620 

5P 

8A 

H 

JOHN  W  MADDOX  JR 

ROME  8  SW 

7605 

0  1 

FLOYD 

4 

34 

1  0 

85 

1  6 

700 

c 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  RP  R 

76  I  0 

01 

FLOYD 

I  2 

34 

2  1 

85 

1  0 

537 

MID 

M  I  D 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

SRNDERSVILLE 

7777 

05 

WASHINGTON 

1 1 

32 

58 

82 

49 

435 

6P 

6P 

H 

RADIO  STRTION  WSNT 

oHrtLU  loLHNU 

7808 

09 

Ml    I N  T  OSH 

2 

31 

24 

81 

17 

10 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  GR  MARINE  INST 

SflVflNNflH   WSO   flP  R 

7847 

09 

CHATHAM 

1  4 

32 

08 

81 

1  2 

46 

MID 

MID 

7fl 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SILOfiM 

8064 

05 

GREENE 

1  0 

33 

32 

83 

06 

690 

5P 

7fl 

H 

MRS  MRBLE  C  CRUMPTON 

SPRRTfl  3  NW 

8223 

05 

HANCOCK 

1  1 

33 

1  9 

83 

0  I 

530 

8fl 

c 

HOWARD  R  GARRETT 

ST ILLMORE 

835  1 

06 

EMANUEL 

1 

32 

26 

82 

1  3 

260 

7A 

JESSE  W  RAUTON 

SUMMERVILLE    I  SSW 

8436 

01 

CHATTOOGA 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7A 

EVAN  D  BOWMAN 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

09 

APPL  ING 

1 

3  I 

44 

82 

I  4 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BAG  CRMP  PRPER 

SWfllNSBORO 

8496 

06 

EMANUEL 

1  1 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RRDIO  STRTION  WJAT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

FRNN I N 

7 

34 

58 

84 

1  3 

1  795 

c 

MRS   INEZ  HAMPTON 

SYLVflNIfl 

85  1  7 

05 

SCREVEN 

1  4 

32 

45 

8  1 

39 

254 

c 

LLOYD  H  BRZEMORE 

TQl DnTTnM     1  MC 

IHLdUIIuN    1  iNt 

8535 

04 

TALBOT 

6 

32 

42 

84 

32 

710 

8R 

8R 

H 

LAWRENCE  R  MINOR  SR 

TfiYLORSV I LLE 

8600 

01 

BARTOW 

5 

34 

05 

84 

59 

710 

7R 

THOMAS  F  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32 

58 

84 

I  4 

800 

c 

CECIL  HARRIS 

THOMRSTON  2  S 

866  1 

04 

UPSON 

6 

32 

52 

84 

1  9 

555 

5P 

5P 

H 

RADIO  STRTION  WSFT 

THOMflSVlLLE  4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30 

48 

83 

54 

2  1  0 

5P 

5P 

H 

STRTE  DIV  OF  FORESTRY 

TIFTON  EXP  STATION 

8703 

08 

TIFT 

1  6 

3  1 

29 

83 

32 

37  1 

8A 

8R 

8fl 

GH 

GR  CORSTRL  PLRIN  EX  STN 

TOCCOfl 

8740 

03 

STEPHENS 

1  4 

34 

35 

83 

1  9 

1019 

5P 

7R 

H 

HENRY  0  MC  DONALD 

TRRY  MOUNTRIN 

8805 

03 

TOWNS 

7 

34 

48 

83 

42 

3900 

c 

TVA- 154 

U  OF  Gfi  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

ID 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  OA  COL  OF  AGRI 

VRLOOSTR  3  E 

8972 

08 

LOWNDES 

16 

30 

51 

83 

1  4 
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Additional  information  reKitrding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  wrilinR  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashovillo,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA*  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;     Temperature  In     F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dall;'  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSt:RVATIQN  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ^^'ound  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  tabic  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weatlier  Service 
Oflices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  cable,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  arc  extremes  of   temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

iirhos  above  the  pan. 

'aTER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
bt:ilnlng  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
111  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  Rround  include  snow,  sleet,  and  ice, 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


Soil  Type 

Soi 1  Cover 

Degree  of  Slope 

Byron  E.\p  Station 

:  Loamy  Sand 

Bare 

0-21 

Calhoun  Exp  Station 

:  Montevallo-Shaly  silt  loam 

Bare 

2-6% 

Experiment 

:  Upland  sandy  to  clay  loam 

Bare 

0-2% 

llawkinsville 

:  Sandy  loam 

Bare 

0-2% 

Homerville  3  WSW 

:  Gray  sand 

Bare 

1-2% 

Jesup  4  NE 

:   Undifferentiated  alluvial 

Bare 

0-2% 

Midville  Exp  Station 

:  Sandy  loam 

Bare 

0-2% 

Plains  SW  GA  Exp  Station 

:  Greenville  heavy  clay 

Bare 

0-2% 

Ti  f ton  Exp  Station 

:  Tifton  loamy  sand 

Bare 

0-5%  to  NE 

I  be  carried  only  in  the 

June  and  December  issues  of  this  bulle 

tin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Pi'ecipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind'  table.   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  "Dally 
Soi 1  Temperatures"  table ,  and  the  Station  Index.  ' 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data''  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

i  Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Sol 1  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  tbermonetere 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
t   DRAINAGE  CODE-      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     S-aiATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OCEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.   MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 
General  weather  conditions   In   the  L.S.    for  each  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  throuKh  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  rei;ular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     35. 10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   S5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA:       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Ashevllle,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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10 

4 

D 

JESUP  8  S 

92 

.3 

70 

.2 

81 

3 

97 

21  . 

67 

28* 

0 

25 

0 

0 

0 

5 

22 

1.19 

12 

■  0 

0 

1  1 

5 

1 

NAHUNTA 

90 

.8 

69 

.5 

80 

2 

95 

18. 

65 

26 

D 

21 

0 

0 

0 

10 

69 

3.72 

10 

■  0 

0 

12 

6 

4 

SAPELO  ISLAND 

91 

.7M 

72 

.2M 

82 

OM 

97 

16 

56 

21 

0 

23 

0 

0 

0 

3 

02 

1  ^20 

13 

■  0 

0 

7 

2 

1 

SAVANNAH  HSO  AP  R 

91 

.6 

72 

.9 

82 

3 

1  .7 

97 

IB 

68 

24 

0 

24 

0 

0 

0 

4 

43 

-  2.04 

1  ^19 

15 

■  0 

0 

7 

5 

1 

SURRENCT  2  HNW 

92 

.0 

68 

.5 

80 

3 

97 

19. 

64 

27. 

0 

24 

0 

0 

0 

4 

72 

■  65 

5 

■  0 

0 

8 

4 

0 

WATCROSS  4  NE 

94 

.0 

68 

.5 

81 

3 

.3 

99 

30 

63 

21. 

0 

29 

0 

0 

0 

2 

88 

-  2.83 

■  92 

3 

■  0 

0 

7 

1 

0 

HAYCROSS  WSMO 

DIVISION 

81 

4 

.5 

4 

78 

-   1  .61 

■  0 
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3 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


nOAIRSVILLC 
ALLATSOMA  OAn  2 
BEAVEBOALC   1  E 
CALMOUM  EXP  STATIOM 
CARTERS  2  SM 

CARTtRSVILLE 
CAHTERSVILLE  3  SU 
CEDAR TOWl 
CHATSWRTH 
CHICI^AMAUGA  PARi^ 

CURflrVILLE  2  W 
OALUAS  7  ME 
OAL  TQM 
EMBBT 
FAIRrtlUNT 

KEMSIMQTBN 
KINGSTON 
LA  rAYETTE 
RESACA 
RINGGOLD 

ROfC 

ROrC  WSO  AP 
SUMftHVILLE    1  SSH 
TAYLOflSVILLE 


P10HTM  CENTRAL 

ALPHARCTTA  5  SSU 
ATHENS  WSO  AP 
ATLANTA   60L  TON 
ATLANTA  USO  AP 
BALL  GROUND 


E  EXP  STA 


BLAIRSVI 
CANTON 
CLEVELAND 
COMhEHCE  4  NMU 
CUfTIING 

ORHL ONEGA 
OAWSOriVILLE 
ELLIJAV 
GAINESVILLE 
JASPER  1  NNU 

MArsviLLE 
MONROE 

NORCROSS  4  N 
ROBERTS TBUN 
U  OF  GA  PLT  SCIENCE  i 

URLESKA 
WINDER  1  SSE 
UOODSTOCK 


NORTHEAST 
BOU«N 

CARNESVILLE   3  I 
CLAYTON    1  SSh 
CORNELIA 
ELBERTON  3  N 

HARTtCLL 
LEXINGTON  1  NW 
L INCOLNTON 
TOCCOA 
UASHINGTON 


WEST  CENTRAL 

BUTLER 
CARROLL  TON 
COLUPeuS  WSO  AP 
OOUGLASVILLE 
EXPEBirENT 

FRANKLIN  2 
GREENVILLE   2  NNW 
HAMILTON  4  W 
JONESeORO 
LA  GRANGE 


MABSHALLVILLE 
rONTEZunn 
flEkMAN 
TAL  BOTTON 
THOMASTON  2  S 


NE 


BVBON  EXP  STATION 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 

EASTMAN  1  U 
FORSrTM  6  NNW 
GODFREY  3  NE 
HAfcKIMSVILLE 

laWINTON   4  UNW 

JUL lETTE 

MACBN  WSO  AP 

MILLEDGEVILLE 

ftJNTICELLO 

rCUNT  VERNON  3  unw 

SANDEBSVILLE 
SILOAH 
SPARTA  3  NW 


3.09 
3.45 
12.  40 
10.  OS 


2.5B 
10.  5S 
I  .63 


DRY  OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.36      .65  .6' 


1  .60      .25  2. 14 


.30      .50  .09 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHlNI 

4 


IG  STfiTION  INDEX 


DniLY  PRECIPITnilON 


STflT ION 


CftST  CEHTBftL 

APPI.  ING  3  HU 
«JGUSTA  tAO  «P 
BROOKLET  1  u 
CL  YO 
DOVE  8 

LOUISVILLE  3  S 

r«TTtO 

niOVILLt 

MIOVILLE  EW>  STfl 

MILLEN  4  N 
MILLM«vEN-UBOt  2  SE 
rtCwiriGTOM  3  ne 
STILL  P«(IE 
SWAinSBORO 


S3UTMkCST  07 

ALfiANT  3  SE 

ArCBtCUS  2  E 

eAINBOIOCE   INT  PAPER  C 

BLAHELy 

CAMILLA 

COLQUITT  3  E 

CUTHOERT 

OAUSON 

OOnALSONVILLE    t  S 
FORT  GAINES 

LUr*»KIN  3  SE 
nORGAN  1  u 

PLAINS  SU  GA  CXP  STA 
PRESTON 

TMOmSVILLE   4  SE 


SOUTU  CENTRAL 

MBCVILLE 
ASHBURN  3  CNE 
CORDELE 

CRISP  CO  POUER  OAii 
DOUGLAS 

FITZGERALD 
MOrCRVILLC  3  USU 
LUMBER  CITY 
^BULTRIE  3  ESE 
NASHVILLE  S  SSE 

OUITmN  3  NM 
TIFTON    EXP  STATION 
VALOOSTA  3  E 


SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AP 
ATKINSON  2  E 
BRUNSMICK 
BRUNSWICit    FAA  AP 
CLAXTON 

OOCTORTOUI    1  WSM 
FLEMING 
FOLHiTON   3  5M 
FOLKSTON  fl  SW 
rORT  STEWART 

GLENNVILLE 
JESUP  ^  NE 
JESUP  B  S 
MAMUNTA 
PATTERSON 

SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USa  AP 
SURQENCY  2 
tJAYCHOSS  4  NE 
UAYCROSS  WSMO 


DRY  OF  MONTH 


12     3     4    5  6 


9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  3 


.36  .S3 
.54  .17 


.03  .03 
1  .OS 


. 36  1 . OS  .03 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STRTIQN  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DAY   OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

1  I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

. 

NORIHHESI  01 

MBX 
MIN 

93 
66 

86 
61 

92 
65 

90 
65 

78 
70 

82 

86 
70 

77 
70 

86 
69 

73 
67 

80 
68 

87 
70 

87 
65 

89 
68 

89 
68 

85 
70 

89 
68 

92 
69 

92 
70 

92 
70 

95 
70 

85 
70 

81 
69 

88 

65 

89 
65 

91 
65 

86 
70 

89 
69 

92 
69 

91 
69 

91 
69 

87.3 
68  •  0 

CBLHOUN  EXP  SIBTION 

MBX 
MIN 

95 
65 

89 
59 

92 
63 

89 
65 

82 
68 

84 

70 

89 
69 

84 

68 

83 
68 

75 
66 

81 
66 

65 
68 

86 

65 

87 
66 

89 
68 

89 
69 

90 
67 

93 
70 

94 

66 

94 

69 

92 
67 

87 
71 

82 
65 

89 
62 

90 
64 

93 
65 

84 

68 

91 
67 

91 

65 

92 
67 

91 
68 

88.  1 

CBRIERSVILLE 

MBX 
MIN 

85 
65 

91 
57 

69 
60 

80 
63 

BO 
65 

87 
70 

84 

68 

85 
68 

85 
67 

79 
67 

82 
68 

83 
71 

86 
63 

88 
65 

88 
69 

89 
67 

90 
68 

92 
66 

92 
68 

92 
68 

92 
67 

83 

70 

87 
66 

87 
61 

90 
62 

90 
68 

88 

67 

88 
66 

69 
65 

90 
71 

88 

67 

87.1 

CEDBRTOHN 

MBX 
MIN 

86 
66 

90 
62 

91 
68 

87 
68 

82 
70 

88 

71 

84 

70 

83 
70 

81 
68 

83 
68 

85 
68 

84 

71 

87 
69 

89 
67 

90 
68 

91 
68 

92 
67 

95 
69 

93 
70 

94 

71 

89 
69 

84 

73 

90 
66 

90 
63 

92 
64 

89 
71 

91 
69 

91 
67 

92 
67 

92 
70 

88 
69 

88.5 

OBLLBS  7  NE 

MBX 
MIN 

95 
63 

89 
59 

93 
61 

91 
66 

78 
69 

83 
69 

86 

70 

76 
69 

86 
67 

73 
66 

79 
66 

82 
67 

84 

63 

87 
65 

88 
68 

86 

67 

87 
66 

91 
68 

92 
68 

93 
69 

93 
69 

85 
69 

81 
66 

88 
60 

89 
61 

90 
63 

87 
69 

69 
66 

90 
66 

92 
66 

91 
67 

87.0 

DBLTON 

MBX 
MIN 

94 

65 

87 
63 

91 
68 

89 
69 

81 
69 

85 
70 

87 
70 

85 
69 

82 
67 

72 
65 

82 
68 

86 
71 

85 
66 

86 
65 

89 
69 

90 

71 

92 
68 

91 

70 

92 
71 

94 

71 

91 
67 

88 

72 

85 
69 

90 
68 

90 
67 

92 
69 

83 
68 

91 
70 

92 
68 

90 
70 

91 

70 

87.8 

LB  FBTETTE 

MBX 
MIN 

95 
64 

95 
60 

93 
62 

86 
67 

90 
67 

88 
69 

86 
68 

88 
68 

68 

67 

80 
66 

85 
67 

88 
68 

85 
66 

87 
66 

90 
65 

90 
65 

91 
65 

94 

65 

94 

66 

95 
67 

93 
67 

89 

70 

89 
69 

93 
70 

9 1 
65 

94 

65 

90 
65 

93 
68 

89 
67 

84 

69 

64 

67 

89.6 
66-5 

ROME 

MBX 
MIN 

86 
63 

90 
63 

68 
66 

84 

66 

80 
68 

86 
69 

82 
68 

80 
69 

78 
65 

78 
66 

82 
66 

84 

68 

86 

67 

91 
65 

87 

67 

88 
73 

90 
69 

91 
70 

91 
70 

92 
69 

88 
68 

86 

70 

86 
67 

87 
66 

89 
65 

86 
70 

67 
69 

88 
68 

89 
68 

89 

70 

86 
69 

66.3 

67.6 

ROME  HSO  BP 

■          ■  • 

MBX 
MIN 

90 
66 

93 
62 

90 
69 

86 

69 

83 
70 

89 
71 

87 
70 

83 

71 

77 
69 

82 
69 

83 
69 

85 
68 

87 
69 

90 
70 

90 
70 

90 
70 

95 
70 

95 
70 

95 
71 

94 

72 

88 
69 

83 
73 

89 
68 

89 
65 

93 
65 

87 

70 

93 

70 

90 
69 

91 

67 

91 

72 

67 

70 

86  .5 
69.1 

NORTH  CENTRBL  02 

BLPHBREITB  S  SSH 

MBX 
MIN 

92 
65 

89 
61 

90 
61 

88 

67 

76 
68 

86 
68 

85 
69 

78 
69 

65 
68 

79 
64 

80 
64 

79 
69 

83 
65 

86 
65 

67 
67 

85 
67 

85 
67 

88 
67 

90 
68 

91 
68 

91 
69 

84 

69 

83 
66 

85 
60 

87 
60 

88 
63 

87 
69 

66 
67 

67 
66 

89 
66 

89 

67 

85.7 

BIHENS  HSO  BP 

MAX 
MIN 

88 
67 

88 

70 

82 

71 

83 
70 

86 
69 

83 
72 

83 

72 

87 
70 

84 

68 

82 

70 

80 
70 

83 
70 

88 

70 

88 
68 

87 
70 

88 
69 

91 
70 

90 
71 

92 
72 

93 
73 

83 

73 

84 

72 

86 
66 

88 

62 

69 
69 

89 
71 

85 
70 

90 
71 

92 
69 

91 
71 

92 

70 

86.9 

BTLBNTB  HSO  BP 

MAX 
MIN 

88 
63 

91 
63 

89 
69 

77 
67 

85 
68 

84 

69 

80 
69 

85 
69 

76 
67 

82 
66 

82 
69 

84 

70 

89 
68 

89 
68 

87 
71 

89 

70 

92 
72 

93 
72 

93 
72 

94 

73 

86 

73 

82 
72 

86 
6B 

90 
66 

91 

67 

86 
71 

88 
71 

89 
70 

92 
70 

91 
73 

90 
71 

87.3 

BLBIRSVILLE  EXP  STB 

MAX 
MIN 

92 
64 

85 
56 

69 
SB 

88 

62 

72 
56 

62 
66 

B2 
66 

74 
63 

81 
63 

71 
63 

78 
63 

75 
63 

62 

61 

B5 
62 

66 
64 

60 
62 

85 
63 

67 
63 

87 
64 

90 
65 

69 
65 

84 

68 

85 
66 

86 
59 

86 
60 

86 
61 

79 
60 

64 

63 

86 
60 

86 

62 

64 

67 

83.4 

COMMERCE  »  NNH 

MAX 
MIN 

91 
69 

90 
68 

87 
69 

84 

66 

86 
67 

88 
66 

84 
66 

86 
67 

83 
66 

82 
65 

81 
66 

82 
64 

88 
69 

90 
71 

84 

68 

88 

67 

93 

70 

90 
72 

91 
71 

94 

70 

84 

71 

88 

67 

87 
59 

92 
63 

91 
68 

89 
70 

87 
67 

88 
70 

89 
69 

90 
70 

87.6 

DBHLONEGfl 

MAX 
MIN 

90 
64 

85 
62 

88 
63 

85 

66 

71 
66 

62 
67 

80 
67 

80 
66 

81 
64 

79 
64 

75 
67 

81 
64 

84 

63 

85 
65 

84 

65 

84 

65 

87 
67 

89 
65 

69 
67 

91 
67 

81 
67 

ei 

69 

84 

63 

85 
62 

87 
66 

83 
65 

85 
65 

86 
65 

88 
66 

85 
67 

83.8 
65 . 3 

GfilNESVILLE 

MAX 
MIN 

87 
65 

85 
64 

86 
70 

65 
68 

73 
67 

82 
70 

80 
69 

76 
67 

81 
67 

74 

65 

78 
68 

75 
68 

80 
67 

84 

67 

85 
68 

80 
68 

85 
69 

88 
68 

86 
69 

87 
69 

88 
69 

63 
70 

82 
67 

84 
64 

85 
66 

88 
69 

84 

68 

82 
69 

85 
68 

87 
70 

86 
69 

82.9 
67  .8 

JBSPER   1  NNM 

MAX 
MIN 

86 
64 

89 
59 

87 
65 

77 
67 

62 
68 

85 
66 

72 
66 

82 
66 

77 
65 

80 
64 

80 
66 

83 
67 

86 
61 

88 
65 

83 
65 

88 
65 

91 
65 

90 
67 

91 
65 

93 
68 

84 

66 

82 
70 

B6 
67 

87 
59 

90 
62 

85 
67 

88 
64 

88 
65 

89 
63 

88 
66 

87 
67 

65.3 
65  .2 

ROBERTSTOWN 

nnx 

MIN 

U  OF  OB  PLT  SCIENCE  FM 

MAX 
MIN 

90 
66 

90 
68 

90 
70 

80 
59 

87 

67 

87 

71 

83 
70 

87 
69 

85 
69 

81 
69 

82 

69 

85 
69 

88 
68 

89 
66 

90 
70 

88 
68 

92 
69 

92 

70 

94 

71 

95 
71 

94 

71 

86 
71 

86 
65 

90 
61 

93 
66 

90 
70 

89 

69 

70 

91 
69 

91 

70 

93 
70 

88.6 
68.8 

HINDER  1  SSE 
■ 

MBX 
MIN 

90 
64 

85 
67 

88 

70 

80 
54 

85 
68 

85 
69 

84 
70 

65 
69 

85 
68 

80 
67 

80 
68 

82 
69 

87 
66 

89 
66 

89 
69 

88 
66 

92 
66 

90 
69 

91 
70 

94 

70 

92 

72 

84 

70 

85 
65 

87 
66 

89 
63 

91 
64 

88 
68 

89 
68 

90 
68 

91 
69 

90 
68 

87.3 
67.7 

NORTHEBST  03 

CLBYTON  1  SSH 

MBX 
MIN 

84 

59 

89 
61 

86 
63 

79 
66 

82 
63 

80 
67 

74 

66 

80 
64 

79 
62 

78 
62 

75 
65 

84 
65 

86 
61 

87 
60 

84 

63 

81 
63 

87 
62 

88 
63 

90 
61 

90 
63 

89 
62 

84 

60 

85 
SB 

90 
56 

86 
62 

86 
67 

84 

60 

87 
61 

87 
59 

85 
67 

83 
65 

64  .2 
62 .5 

CORNELIB 

MBX 
MIN 

85 
62 

85 
62 

83 
68 

75 
66 

81 

65 

81 
68 

74 
6B 

80 
65 

79 
63 

76 
63 

75 
65 

BO 
66 

84 

61 

86 
63 

84 
64 

H 

66 

90 
65 

86 

65 

69 
64 

69 

66 

80 
65 

81 

67 

83 
S3 

86 
59 

BB 

63 

87 
62 

82 

62 

66 
64 

86 
64 

86 
68 

84 

66 

83.1 
64  .5 

ELBERTON  2  N 

MBX 
MIN 

90 
65 

Si 
66 

88 
65 

87 
68 

88 
64 

86 
71 

87 
71 

88 
67 

88 

6S 

82 
67 

82 
68 

86 
69 

90 
67 

90 
65 

89 
69 

90 
66 

94 

66 

93 
66 

95 
67 

95 

67 

BB 

70 

67 
68 

88 
59 

91 
55 

94 
54 

93 
66 

86 
65 

92 
63 

94 
64 

92 

67 

92 
65 

89.5 
65  .6 

HBRTHELL 

MBX 
MIN 

92 
68 

90 
70 

85 
70 

88 
70 

86 
66 

88 

70 

88 

70 

89 
66 

87 
66 

86 
70 

84 

70 

86 
68 

88 
68 

66 

70 

85 
66 

90 
68 

92 
68 

93 
71 

93 
72 

94 

71 

90 
71 

85 
70 

88 
65 

90 
66 

92 
69 

92 

70 

94 

70 

92 
68 

94 

70 

93 
72 

93 
69 

89.6 
69.2 

TOCCOfi 

MBX 
MIN 

8B 
61 

BB 
58 

84 

75 

75 
68 

86 
67 

80 
70 

81 
69 

86 
63 

77 
66 

63 
66 

77 
68 

84 

67 

83 
68 

90 
66 

64 

66 

85 
67 

93 
66 

87 
66 

93 
65 

94 

56 

84 
64 

86 
68 

86 
66 

86 
61 

93 
65 

85 
65 

83 
68 

69 

66 

91 

67 

66 
69 

89 
66 

85.7 
65.9 

HBSHINGTON 

MBX 
MIN 

94 
66 

93 
66 

92 
70 

90 
66 

87 
66 

90 
66 

88 
72 

90 
69 

90 
65 

91 
66 

B5 
67 

90 
69 

93 

70 

91 
66 

88 
55 

B6 
66 

92 
65 

82 
69 

94 

69 

96 
70 

84 

67 

86 
69 

87 
6] 

89 
60 

91 
61 

92 
63 

93 
67 

86 
65 

93 
69 

97 
69 

94 

67 

90 .  1 
66.6 

HESI  CENTRAL  04 

CBRROLLTON 

MBX 
MIN 

89 
64 

91 
62 

91 
60 

84 

65 

83 
66 

81 
65 

88 
64 

87 
69 

82 
67 

78 
67 

81 
65 

79 
66 

89 
64 

89 
64 

68 
67 

86 
67 

92 
67 

94 
68 

91 
68 

94 

71 

91 
68 

83 
72 

68 
65 

89 
60 

91 
6  1 

90 
68 

91 
67 

90 
64 

89 
68 

88 
64 

89 
66 

87.7 
65  .8 

COLUMBUS  HSO  BP 

MBX 
MIN 

91 
70 

93 
68 

92 
72 

87 
73 

90 
73 

90 
72 

86 
73 

91 
72 

84 

71 

84 

72 

83 
73 

88 
74 

89 

72 

91 

70 

90 
74 

91 
74 

94 

75 

93 
73 

93 
72 

95 
72 

94 

76 

91 
75 

92 
71 

91 
66 

93 
66 

92 
71 

94 

72 

94 

72 

95 
71 

92 
74 

93 
73 

90.8 
72  .0 

EXPERIMENT 

MBX 
MIN 

60 
65 

89 
62 

92 
64 

88 
69 

66 
66 

86 
69 

85 
69 

80 
69 

86 
67 

85 
67 

78 
67 

80 
67 

82 
72 

88 
66 

88 

72 

87 
69 

88 
67 

92 
69 

92 
68 

90 

70 

94 

72 

86 
70 

83 
65 

86 
61 

69 
63 

90 
67 

90 
71 

88 
68 

90 
69 

90 
69 

88 
69 

87.0 
67.7 

GREENVILLE  2  NNH 

MBX 
MIN 

88 
63 

92 
60 

66 

91 
70 

92 
67 

88 
67 

69 

68 
70 

79 

BO 

86 

92 
65 

94 
64 

91 
67 

93 
67 

92 
69 

95 
68 

94 

65 

96 
68 

95 
66 

88 

72 

89 
66 

90 
58 

91 
59 

92 
68 

91 
70 

90 
66 

94 
64 

93 
67 

93 
66 

90.6 
66.3 

LB  GRBNGE 

MBX 
MIN 

90 
66 

94 

63 

92 
67 

90 
69 

88 

70 

88 
66 

65 
70 

87 
70 

SEE 

BO 
68 

REF 

78    80  84 

68    68  67 

ERENCE  NOTES 

BB    88  90 

67    67  70 

FOLLOHINO  5 

69    92  93 
69     72  70 

TBTION  INOE) 

91 
71 

93 
71 

93 
72 

85 
74 

88 
70 

86 

60 

91 
62 

92 
68 

91 
71 

91 
69 

91 
67 

92 
71 

91 
67 

88.8 
68.4 

DniLY  TEMPERniURES 


STflT ION 

DAY   OF  MONTH 

o 
a 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

IS 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

2B 

29 

30 

31 

a 

MnpeuQi  1  u  1 1  1  F 
nrin  ontiL  L  V  1 1.  L  L 

93 

92 

95 

93 

91 

90 

90 

89 

69 

87 

80 

91 

93 

95 

96 

93 

95 

96 

95 

96 

97 

92 

90 

91 

94 

95 

96 

95 

97 

94 

95 

92.7 

niN 

1  ] 

68 

66 

70 

68 

69 

65 

69 

72 

62 

70 

68 

70 

67 

68 

70 

72 

68 

66 

70 

70 

69 

72 

71 

68.7 

NEWNAN 

89 

93 

92 

90 

87 

89 

89 

87 

85 

78 

81 

85 

90 

90 

91 

90 

92 

94 

93 

94 

90 

88 

88 

90 

90 

91 

93 

90 

92 

90 

90 

89.4 

(1IN 

63 

59 

67 

67 

65 

68 

68 

67 

65 

65 

64 

67 

66 

63 

68 

68 

67 

68 

70 

69 

70 

70 

67 

61 

62 

67 

68 

67 

67 

66 

67 

66.4 

TRLBOTTON   I  NE 

nnx 

91 

93 

94 

86 

92 

91 

85 

91 

85 

85 

80 

85 

90 

92 

88 

95 

96 

95 

99 

99 

95 

88 

91 

92 

94 

94 

96 

95 

95 

96 

95 

91  .7 

66 

68 

67 

73 

70 

67 

71 

69 

70 

68 

68 

70 

69 

70 

71 

65 

67 

69 

68 

67 

75 

73 

67 

68 

60 

66 

70 

67 

67 

69 

71 

68.6 

THQMflSTON  2  S 

93 

93 

94 

85 

92 

89 

84 

90 

86 

83 

79 

83 

90 

91 

90 

90 

97 

96 

96 

97 

96 

90 

92 

94 

93 

93 

94 

93 

95 

89 

94 

91  .0 

MIN 

66 

66 

69 

69 

69 

69 

70 

69 

69 

66 

69 

68 

69 

66 

69 

68 

69 

70 

69 

72 

71 

70 

69 

61 

60 

68 

70 

70 

70 

71 

69 

68.5 

HE  S  T   PO 1 N  T 

iinx 

78 

94 

95 

94 

89 

91 

91 

82 

88 

85 

80 

82 

88 

92 

90 

92 

92 

95 

98 

95 

95 

95 

90 

92 

94 

94 

94 

93 

94 

93 

93 

90 .9 

niN 

62 

63 

65 

68 

68 

69 

67 

67 

68 

70 

72 

70 

62 

7  1 

70 

66 

68 

68 

68.2 

CENT  Rfit 

05 

92 

89 

88 

87 

90 

91 

86 

86 

90 

90 

90 

67 

91 

92 

93 

94 

94 

94 

95 

97 

94 

92 

90 

90 

92 

94 

94 

95 

95 

93 

91  .5 

MIN 

70 

70 

68 

68 

70 

^' 

^' 

^' 

72 

70 

^' 

73 

68 

65 

66 

70.0 

BYRON  EXP  STRTION 

MfiX 

77 

96 

93 

86 

85 

91 

89 

88 

90 

86 

86 

82 

85 

90 

91 

91 

92 

94 

93 

94 

96 

92 

87 

88 

90 

93 

92 

91 

93 

94 

91 

89.9 

MIN 

69 

70 

70 

69 

69 

70 

72 

70 

70 

69.1 

r  nv I wn  t  nw 

tifix 

89 

90 

87 

80 

89 

87 

82 

87 

86 

78 

82 

84 

89 

90 

91 

89 

93 

93 

93 

95 

86 

86 

87 

89 

92 

89 

86 

91 

92 

91 

93 

88.3 

MIN 

65 

70 

60 

66 

69 

72 

66 

68 

70 

69 

68.3 

niiRi  1  Ki  ^  ^ 

UUDL I n    J  O 

85 

95 

96 

86 

90 

92 

88 

94 

92 

93 

90 

86 

89 

92 

95 

93 

95 

96 

97 

98 

101 

95 

92 

93 

92 

95 

96 

93 

98 

100 

96 

93.3 

MIN 

62 

64 

66 

66 

67 

70 

66.3 

E  PS  T  nRN   1  H 

91 

95 

95 

94 

92 

91 

90 

93 

91 

88 

90 

91 

92 

91 

92 

95 

92 

95 

95 

96 

97 

95 

88 

88 

91 

93 

92 

92 

96 

96 

95 

92.6 

MIN 

68 

69 

^' 

70 

67 

^' 

70 

69 

69 

72 

72 

72 

72 

72 

70 

66 

65 

69.9 

FORSTTH  6  NNH 

92 

95 

91 

79 

90 

91 

87 

90 

89 

82 

81 

83 

90 

92 

92 

92 

94 

96 

97 

97 

93 

88 

90 

92 

93 

94 

90 

93 

94 

95 

94 

90.8 

MIN 

66 

70 

68 

68 

69 

68 

67 

68 

68 

67.6 

nriHr\  1  no  ¥  i  l  L  c 

94 

95 

95 

100 

100 

102 

99 

90 

93 

94 

97 

99 

94 

99 

100 

97 

MIN 

70 

70 

IRHINTON   4  NNM 

90 

95 

93 

85 

84 

83 

82 

86 

89 

85 

82 

86 

90 

91 

92 

91 

95 

94 

96 

95 

94 

90 

90 

91 

92 

94 

93 

92 

95 

96 

95 

90. S 

MIN 

70 

^' 

69 

70 

72 

69 

70 

^' 

72 

69 

69 

69 

57 

70 

70 

72 

70 

^' 

70 

69 

70 

72 

72 

70 

65 

" 

73 

70.3 

nML un    HOU  Mr 

93 

95 

84 

64 

91 

89 

91 

90 

87 

87 

83 

86 

90 

92 

92 

92 

95 

96 

95 

97 

92 

87 

90 

90 

94 

94 

91 

95 

98 

95 

96 

91  .3 

MIN 

66 

72 

70 

72 

72 

70 

72 

72 

72 

70 

70 

72 

^' 

73 

72 

^' 

^' 

68 

63 

73 

73 

70.7 

n  it.LC.uuc  V  tuuc 

84 

97 

55 

84 

87 

91 

90 

86 

91 

90 

87 

84 

87 

92 

94 

90 

93 

95 

96 

88 

89 

90 

91 

93 

95 

83 

93 

96 

94 

90.5 

MIN 

65 

65 

65 

70 

66 

67 

72 

67 

67 

68 

70 

70 

67 

67 

69 

66 

68 

68 

71 

72 

62 

60 

59 

59 

70 

68 

67 

67 

68 

67.0 

nONTlCELLO 

MBX 

87 

93 

94 

87 

80 

88 

92 

86 

92 

87 

82 

81 

88 

90 

92 

91 

92 

94 

96 

95 

96 

85 

85 

88 

90 

91 

92 

93 

94 

94 

95 

90.0 

70 

68 

71 

70 

68 

70 

72 

69 

72 

69 

68 

70 

70 

69 

71 

70 

72 

72 

69 

71 

72 

71 

65 

65 

67 

68 

69 

70 

72 

70 

70 

69.7 

95 

95 

82 

85 

90 

85 

89 

89 

69 

86 

82 

85 

90 

91 

92 

92 

94 

95 

95 

97 

89 

89 

90 

92 

92 

94 

85 

94 

96 

96 

95 

90-6 

MIN 

67 

61 

71 

69 

67 

72 

72 

65 

67 

70 

69 

71 

69 

70 

71 

68 

71 

69 

70 

73 

70 

72 

59 

59 

62 

69 

67 

70 

66 

69 

67 

68.1 

S I LOflM 

91 

93 

84 

85 

89 

89 

85 

89 

88 

84 

80 

85 

90 

91 

69 

91 

93 

95 

94 

94 

87 

90 

90 

92 

93 

92 

83 

93 

95 

94 

95 

89 . 8 

MIN 

67 

68 

^' 

68 

66 

72 

72 

70 

70 

70 

69 

^' 

69.2 

ERST  CENTRAL 

06 

RPPL I NG  2  NH 

98 

93 

94 

78 

91 

90 

83 

91 

89 

90 

85 

81 

87 

92 

89 

92 

96 

96 

98 

99 

98 

90 

89 

90 

92 

92 

95 

90 

96 

98 

94 

91 .5 

MIN 

63 

64 

65 

55 

62 

69 

63 

64 

65 

65 

S3 

54 

61 

62 

63 

62 

64 

67 

63.8 

fiUGUSTfl  H50  flP 

94 

94 

90 

93 

91 

85 

91 

91 

91 

85 

85 

90 

94 

89 

90 

94 

96 

96 

97 

98 

90 

91 

81 

93 

95 

96 

89 

96 

97 

92 

92 

92.1 

MIN 

69 

^' 

70 

69 

72 

69 

70 

^' 

70 

72 

70 

70 

70 

^' 

70 

70 

^' 

66 

61 

60 

63 

70 

69 

69 

68 

72 

69.4 

BROOKLET   I  M 

92 

90 

88 

89 

87 

84 

88 

88 

91 

92 

92 

85 

92 

90 

92 

94 

95 

97 

95 

96 

93 

88 

89 

90 

92 

95 

90 

97 

95 

93 

95 

91  .4 

MIN 

69 

^' 

72 

70 

68 

^' 

66 

68 

72 

70 

67 

68 

69 

70 

70 

^' 

70 

69 

72 

^' 

64 

65 

64 

67 

68 

68 

68 

69 

69 

69.0 

LUU 1 OV ILLt    i  3 

91 

95 

94 

94 

94 

92 

92 

92 

89 

89 

80 

85 

92 

92 

86 

94 

95 

95 

97 

95 

89 

89 

85 

94 

93 

95 

93 

93 

95 

95 

88 

91  .7 

MIN 

66 

67 

^' 

69 

65 

68 

69 

72 

67.9 

METIER 

95 

98 

95 

89 

89 

87 

92 

93 

93 

94 

90 

90 

92 

94 

93 

94 

94 

98 

99 

98 

96 

93 

95 

91 

95 

96 

94 

95 

98 

97 

97 

93.9 

MIN 

70 

^' 

72 

72 

72 

70 

68 

69 

68 

69 

69 

70 

70 

" 

72 

70.9 

mOVlLLE  EXP  STfl 

92 

93 

93 

89 

82 

80 

90 

95 

90 

91 

90 

80 

84 

90 

90 

92 

93 

93 

98 

88 

89 

89 

92 

85 

85 

94 

93 

9S 

92 

89.9 

MIN 

69 

70 

65 

67 

72 

68 

69 

72 

70 

64 

65 

^' 

72 

" 

72 

^' 

61 

62 

^* 

73 

73 

70.0 

MILLEN  4  N 

93 

90 

92 

90 

93 

93 

91 

93 

92 

90 

86 

90 

90 

90 

92 

93 

91 

95 

92 

95 

90 

91 

90 

91 

93 

87 

85 

90 

95 

93 

95 

91  .3 

MIN 

70 

70 

70 

68 

69 

70 

70 

69 

68 

68 

69 

67 

68 

68 

69 

70 

69 

68 

69 

69 

66 

66 

65 

69 

68 

69 

69 

70 

68 

69 

68.6 

NEHINGTON  2  NE 

95 

95 

92 

94 

93 

9S 

MIN 

71 

73 

75 

75 

73 

77 

SHOINSBORO 

MAX 

93 

93 

89 

85 

86 

85 

93 

92 

91 

89 

85 

90 

92 

92 

90 

94 

94 

97 

95 

97 

96 

88 

89 

90 

93 

93 

91 

95 

97 

96 

96 

91  .8 

MIN 

67 

71 

73 

71 

65 

71 

73 

66 

68 

72 

69 

76 

70 

70 

73 

70 

70 

71 

68 

70 

70 

71 

63 

63 

65 

66 

66 

68 

69 

71 

71 

69.3 

HflRRENTON 

MAX 

89 

96 

95 

83 

88 

91 

85 

92 

92 

92 

85 

80 

87 

91 

88 

88 

93 

97 

96 

97 

98 

89 

96 

91 

93 

93 

94 

83 

94 

95 

92 

91.1 

MIN 

68 

67 

67 

69 

68 

6B 

70 

71 

69 

70 

69 

69 

68 

68 

71 

69 

69 

71 

69 

71 

72 

72 

63 

61 

62 

63 

68 

68 

69 

68 

70 

68.3 

HflYNESBORO  2  NE 

MAX 

92 

94 

96 

90 

89 

90 

90 

91 

90 

91 

91 

85 

65 

92 

92 

93 

94 

96 

96 

96 

100 

88 

90 

90 

92 

95 

96 

98 

92 

95 

91 

MIN 

63 

63 

64 

64 

63 

64 

63 

60 

61 

65 

65 

55 

55 

55 

56 

64 

63 

63 

65 

67 

62.7 

SOUTHHEST 

07 

BLBBNT  3  5E 

MAX 

84 

96 

91 

89 

95 

88 

94 

91 

88 

88 

85 

93 

93 

95 

94 

95 

97 

98 

98 

101 

100 

93 

93 

93 

95 

97 

97 

97 

93.5 

MIN 

65 

67 

71 

69 

71 

72 

69 

70 

70 

71 

71 

71 

69 

70 

70 

65 

70 

69 

69 

70 

73 

71 

67 

65 

64 

65 

71 

70 

69.1 

HMERICUS  2  E 

MRX 

88 

92 

92 

85 

88 

91 

91 

91 

89 

88 

88 

82 

85 

91 

92 

93 

94 

93 

92 

94 

95 

94 

88 

89 

90 

93 

92 

94 

93 

93 

94 

90.8 

MIN 

70 

64 

66 

68 

68 

70 

71 

67 

69 

68 

70 

68 

69 

67 

69 

70 

69 

68 

70 

70 

73 

70 

69 

68 

69 

68 

68 

67 

70 

72 

68 

66  .8 

eniNBRIOGE   INT  PAPER  C 

MRX 

78 

91 

93 

88 

90 

89 

90 

88 

90 

87 

84 

80 

89 

89 

90 

89 

92 

92 

91 

93 

92 

94 

92 

90 

90 

91 

94 

92 

94 

94 

95 

90.0 

MIN 

72 

69 

69 

72 

70 

72 

72 

70 

71 

72 

73 

73 

74 

71 

71 

71 

72 

72 

73 

70 

76 

72 

74 

70 

70 

70 

71 

69 

70 

70 

70 

71  .3 

BLfiBELT 

MAX 

76 

92 

93 

90 

90 

90 

89 

85 

90 

82 

80 

es 

90 

90 

89 

93 

93 

94 

95 

91 

89 

94 

94 

94 

89.5 

MIN 

69 

70 

70 

70 

69 

69 

70 

69 

69 

70 

70 

71 

70 

69 

69 

71 

72 

70 

72 

72 

68 

68 

68 

69 

69.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STRTION  INOEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

Ofir   OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CBHILLH 

MBX 

93 

95 

90 

90 

93 

89 

91 

91 

89 

88 

92 

92 

93 

94 

95 

95 

95 

96 

95 

96 

97 

93 

91 

91 

93 

94 

97 

96 

96 

95 

96 

93  •  3 

MIN 

70 

65 

72 

69 

70 

73 

72 

69 

7S 

70 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

75 

66 

74 

72 

72 

69 

67 

62 

62 

69 

69 

70 

70 

70.2 

COLQUIIt  2  E 

MBX 

80 

93 

94 

90 

91 

90 

go 

89 

90 

85 

63 

90 

92 

93 

92 

92 

99 

93 

92 

99 

99 

96 

92 

89 

90 

91 

94 

95 

94 

96 

95 

91*9 

MIN 

71 

69 

70 

6 'J 

72 

72 

69 

69 

69 

70 

72 

73 

74 

69 

70 

72 

73 

70 

71 

67 

69 

72 

75 

68 

65 

67 

67 

67 

68 

71 

70 

70.0 

CUTHBERT 

MBX 

92 

94 

93 

92 

92 

91 

89 

88 

86 

82 

82 

89 

90 

93 

93 

93 

93 

94 

95 

95 

96 

94 

91 

90 

92 

93 

94 

95 

9S 

95 

95 

91  9 

MIN 

69 

66 

70 

71 

70 

70 

70 

66 

70 

69 

69 

72 

70 

69 

71 

72 

75 

70 

71 

70 

76 

70 

72 

67 

65 

68 

71 

69 

70 

70 

71 

70.0 

FORT  GBINES 

MBX 

89 

92 

93 

92 

88 

87 

83 

86 

80 

79 

63 

85 

87 

88 

66 

89 

89 

91 

92 

92 

92 

89 

68 

86 

90 

92 

92 

93 

93 

94 

93 

86 .9 

MIN 

68 

70 

69 

70 

71 

71 

70 

76 

66 

67 

70 

72 

68 

70 

71 

71 

73 

70 

75 

69 

74 

71 

72 

67 

65 

68 

70 

68 

70 

71 

72 

70.2 

LUnPKIN  2  SE 

MBX 

90 

93 

94 

94 

90 

90 

9 1 

90 

91 

90 

89 

87 

69 

90 

91 

92 

92 

92 

93 

95 

97 

96 

96 

95 

91 

92 

92 

92 

93 

93 

93 

92  .0 

MIN 

67 

61 

66 

70 

67 

67 

71 

67 

68 

67 

69 

72 

66 

64 

68 

67 

68 

65 

66 

66 

71 

69 

64 

61 

59 

61 

63 

63 

64 

67 

65 

66.2 

nORGRN  1  H 

MAX 

90 

92 

92 

90 

69 

86 

84 

61 

69 

87 

89 

90 

91 

92 

92 

97 

95 

94 

97 

88 

89 

90 

92 

92 

90 

90 

90 

90 

90  .4 

MIN 

71 

69 

69 

71 

71 

71 

70 

70 

71 

64 

69 

71 

71 

73 

71 

70 

69 

70 

72 

73 

68 

66 

65 

67 

68 

70 

69.6 

PLdlNS  SH  Dfl  EXP  S'S 

MBX 

79 

88 

91 

BB 

84 

89 

87 

86 

89 

66 

66 

60 

68 

90 

90 

91 

91 

92 

92 

93 

95 

94 

86 

88 

89 

91 

91 

92 

92 

93 

92 

89 . 2 

MIN 

67 

65 

69 

71 

70 

69 

71 

66 

69 

69 

70 

70 

69 

67 

70 

70 

71 

68 

68 

70 

73 

70 

69 

63 

61 

63 

70 

66 

68 

69 

70 

68.4 

THOnOSVlLLE  4  SE 

MBX 

94 

97 

98 

92 

94 

94 

94 

94 

66 

94 

93 

94 

94 

95 

95 

92 

93 

92 

95 

96 

96 

96 

97 

94  . 1 

■          ■  • 

MIN 

74 

69 

71 

69 

72 

73 

71 

58 

72 

69 

69 

69 

73 

70 

69 

69 

73 

76 

74 

76 

73 

70 

71 

71.3 

SOUTH  CENTRBL  08 

BSHBURN  3  ENE 

MBX 

83 

90 

92 

85 

66 

89 

67 

89 

68 

87 

68 

81 

87 

88 

90 

89 

90 

92 

93 

93 

94 

94 

89 

89 

88 

9  1 

92 

91 

93 

95 

93 

89  6 

MIN 

69 

70 

70 

70 

65 

72 

70 

66 

69 

70 

70 

71 

69 

71 

72 

72 

72 

71 

69 

67 

73 

72 

71 

67 

65 

65 

70 

68 

68 

69 

71 

69.5 

COROELE 

MBX 

91 

93 

92 

90 

90 

9] 

91 

88 

84 

88 

8 1 

88 

9 1 

93 

93 

94 

94 

95 

96 

98 

96 

89 

90 

90 

93 

94 

95 

95 

96 

95 

95 

91  9 

MIN 

6a 

65 

71 

69 

70 

69 

65 

68 

71 

68 

69 

71 

58 

70 

71 

72 

74 

72 

69 

69 

72 

73 

71 

67 

64 

64 

68 

69 

71 

71 

73 

69.4 

DOUGLBS 

HflX 

94 

97 

84 

92 

90 

92 

93 

90 

92 

9 1 

88 

9 1 

93 

9 1 

94 

94 

96 

96 

97 

97 

96 

92 

91 

91 

93 

96 

96 

95 

97 

95 

97 

niN 

69 

69 

67 

68 

69 

67 

66 

65 

67 

66 

64 

66 

66 

58 

70 

69 

67 

66 

66 

67 

70 

65 

65 

63 

65 

67 

68 

69 

69 

71 

73 

67.3 

F I TZGERBLD 

MBX 

91 

95 

69 

92 

90 

88 

93 

90 

91 

93 

89 

90 

91 

92 

93 

95 

96 

96 

95 

97 

96 

93 

89 

90 

92 

94 

95 

95 

97 

95 

96 

MIN 

71 

71 

72 

71 

71 

72 

72 

69 

72 

71 

70 

73 

71 

72 

73 

74 

75 

74 

71 

71 

75 

73 

70 

70 

69 

71 

74 

74 

73 

73 

74 

72  .0 

HOMERVILLE  3  HSM 

MBX 

91 

93 

82 

90 

89 

90 

90 

90 

91 

90 

85 

90 

93 

92 

93 

94 

94 

95 

94 

95 

95 

92 

91 

90 

93 

95 

95 

95 

94 

94 

MIN 

70 

68 

70 

69 

68 

71 

69 

67 

71 

66 

68 

71 

70 

70 

70 

70 

72 

70 

68 

66 

70 

69 

67 

67 

65 

64 

66 

69 

69 

68.6 

LUMBER  CITr 

MBX 

89 

92 

93 

87 

9 1 

90 

90 

95 

89 

91 

9 1 

86 

9 1 

91 

93 

94 

95 

95 

96 

95 

97 

95 

89 

91 

90 

93 

94 

93 

95 

97 

94 

MIN 

69 

69 

70 

71 

69 

69 

69 

67 

68 

70 

70 

70 

70 

69 

70 

72 

73 

72 

70 

70 

70 

72 

65 

65 

66 

67 

69 

70 

70 

70 

72 

69.5 

MOULTRIE  2  ESE 

MBX 

93 

94 

92 

92 

91 

91 

94 

87 

94 

91 

84 

90 

92 

90 

92 

92 

93 

96 

96 

94 

93 

94 

69 

86 

92 

96 

96 

95 

93 

95 

94 

MIN 

69 

65 

69 

67 

67 

66 

70 

64 

69 

66 

67 

69 

65 

67 

72 

72 

75 

72 

74 

70 

74 

72 

71 

70 

66 

68 

70 

70 

71 

73 

72 

69.5 

NBSHVILLE  5  SSE 

MBX 

91 

93 

93 

91 

90 

88 

91 

90 

89 

90 

85 

69 

90 

92 

92 

93 

94 

94 

95 

97 

95 

95 

87 

91 

93 

96 

95 

95 

95 

94 

96 

MIN 

69 

69 

70 

68 

66 

69 

69 

66 

72 

66 

68 

71 

69 

67 

68 

68 

70 

69 

67 

65 

68 

68 

67 

65 

63 

61 

66 

66 

67 

68 

69 

57.5 

QUITMBN  2  NH 

MBX 

91 

90 

86 

85 

68 

69 

91 

93 

92 

93 

92 

91 

91 

92 

94 

95 

97 

98 

96 

95 

97 

98 

95 

95 

94 

85 

98 

99 

1 00 

98 

1 00 

MIN 

71 

69 

67 

68 

68 

66 

66 

67 

69 

70 

69 

70 

71 

68 

66 

68 

66 

69 

69 

68 

65 

70 

69 

67 

64 

65 

65 

67 

69 

68 

69 

68.0 

TIFTON  EXP  STBTION 

MBX 

84 

91 

94 

87 

91 

91 

88 

93 

89 

69 

91 

65 

90 

90 

92 

92 

94 

94 

95 

95 

97 

96 

90 

90 

90 

92 

93 

94 

94 

95 

93 

91.6 

MIN 

70 

68 

7  1 

7  1 

7  1 

72 

70 

68 

7  I 

70 

7  1 

72 

70 

7  I 

72 

73 

74 

73 

7 1 

70 

74 

72 

7 1 

69 

67 

68 

7  1 

70 

7  1 

7  1 

73 

70.8 

VBLDOSTB  3  E 

MAX 

92 

94 

94 

85 

9 1 

86 

93 

93 

92 

92 

92 

90 

93 

92 

95 

95 

95 

95 

93 

98 

96 

96 

93 

92 

93 

93 

96 

96 

94 

95 

92 

93.1 

MIN 

70 

67 

72 

70 

67 

68 

68 

61 

69 

67 

69 

69 

70 

71 

58 

68 

67 

68 

69 

67 

67 

66 

66 

68 

65 

68 

68 

68 

69 

70 

68 

66 . 1 

SOUTHEBST  09 

BLMB  FBB  BP 

MBX 

94 

92 

87 

89 

89 

85 

89 

87 

91 

9 1 

67 

89 

9 1 

92 

93 

94 

95 

96 

93 

97 

92 

9 1 

90 

89 

95 

96 

95 

94 

95 

92 

95 

91  .8 

MIN 

68 

72 

72 

72 

69 

72 

72 

68 

71 

69 

69 

72 

72 

71 

74 

71 

73 

71 

69 

66 

72 

74 

68 

67 

66 

68 

71 

72 

71 

72 

70 

70.5 

BRUNSUICK 

MAX 

93 

92 

89 

88 

90 

69 

88 

89 

88 

69 

92 

90 

96 

95 

96 

91 

94 

97 

90 

93 

90 

88 

86 

91  .7 

MIN 

70 

71 

70 

72 

72 

72 

74 

73 

74 

76 

70 

81 

73 

76 

75 

75 

71 

71 

74 

76 

74 

73 

74 

70 

71 

73 

74 

72 

73 

73.2 

BRUNSHICK  FSB  HP 

HflX 

90 

84 

86 

88 

85 

66 

89 

BB 

88 

90 

90 

88 

90 

86 

90 

90 

94 

93 

92 

9 1 

89 

88 

88 

86 

89 

95 

94 

90 

9 1 

89 

90 

89.4 

MIN 

73 

74 

73 

80 

76 

77 

80 

80 

79 

75 

73 

74 

75 

76 

76 

79 

78 

76 

74 

72 

77 

79 

74 

73 

74 

74 

76 

77 

77 

76 

78 

76.0 

CLHXTON 

HAX 

93 

92 

91 

89 

89 

89 

82 

90 

66 

93 

93 

82 

88 

93 

93 

93 

95 

96 

97 

97 

98 

94 

90 

89 

90 

93 

95 

93 

95 

97 

95 

92  .0 

HIN 

67 

68 

71 

69 

68 

68 

70 

67 

65 

67 

68 

67 

68 

69 

69 

70 

71 

71 

69 

68 

73 

72 

62 

64 

63 

66 

67 

68 

68 

68 

68 

68.0 

FLEMING 

HAX 

MIN 

FOLKSTON  9  SH 

MAX 

92 

89 

91 

90 

91 

87 

82 

66 

91 

91 

9! 

92 

94 

92 

95 

95 

96 

94 

97 

96 

96 

91 

90 

95 

98 

96 

98 

96 

96 

95 

96 

92  .9 

MIN 

67 

67 

66 

66 

67 

68 

67 

66 

67 

66 

69 

66 

69 

57 

66 

67 

69 

67 

65 

66 

69 

66 

65 

66 

64 

65 

66 

69 

67 

66 

69 

66.6 

FORT  STEHHRT 

MBX 

95 

92 

88 

90 

88 

87 

89 

88 

91 

90 

9 1 

90 

95 

93 

93 

96 

96 

99 

96 

95 

93 

90 

90 

92 

96 

96 

98 

95 

94 

93 

95 

92  .8 

MIN 

70 

71 

71 

71 

71 

72 

73 

70 

70 

73 

71 

70 

72 

70 

72 

73 

74 

73 

72 

70 

74 

74 

68 

71 

66 

69 

70 

70 

71 

69 

71 

71.1 

GLENNVILLE 

MAX 

94 

95 

90 

91 

90 

93 

90 

68 

87 

9 1 

87 

87 

92 

90 

93 

94 

95 

96 

96 

96 

93 

94 

96 

90 

92 

93 

92 

93 

92.3 

MIN 

70 

72 

72 

71 

70 

72 

73 

70 

70 

70 

69 

70 

71 

70 

70 

72 

74 

73 

72 

72 

74 

73 

67 

68 

66 

73 

73 

71 

72 

72 

73 

71  .2 

JESUP  4  NE 

MAX 

92 

94 

96 

68 

88 

66 

87 

86 

90 

9 1 

92 

66 

86 

90 

94 

94 

94 

94 

96 

96 

95 

90 

88 

89 

94 

96 

96 

91  .7 

MIN 

70 

72 

72 

72 

73 

72 

73 

70 

70 

72 

70 

70 

72 

70 

72 

72 

72 

74 

72 

70 

74 

75 

70 

69 

69 

70 

72 

70 

72 

72 

72 

71  .5 

JESUP  8  S 

MAX 

94 

93 

90 

90 

BB 

90 

89 

89 

91 

94 

90 

91 

92 

69 

9 1 

96 

96 

96 

95 

97 

97 

94 

89 

90 

93 

93 

90 

89 

95 

95 

92.3 

MIN 

69 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

69 

70 

69 

71 

72 

71 

71 

73 

75 

70 

69 

69 

73 

74 

67 

69 

67 

67 

67 

67 

66 

70 

72 

70.2 

NRHUNTR 

MAX 

92 

91 

90 

89 

88 

88 

88 

66 

69 

9 1 

87 

67 

89 

90 

93 

90 

95 

95 

93 

94 

92 

90 

87 

90 

91 

94 

92 

94 

90  .8 

MIN 

68 

69 

70 

71 

70 

70 

70 

69 

67 

70 

68 

70 

70 

70 

70 

71 

74 

71 

69 

68 

72 

72 

66 

69 

68 

65 

69 

68 

69 

69 

69 

69.6 

SflPELO  ISLBNO 

MAX 

95 

94 

95 

85 

88 

90 

88 

87 

85 

86 

88 

90 

92 

97 

92 

95 

96 

94 

94 

95 

92 

94 

92 

92 

92 

91  .7 

MIN 

71 

73 

70 

78 

78 

73 

79 

76 

74 

75 

71 

71 

74 

73 

73 

68 

56 

59 

71 

72 

70 

72 

74 

74 

74 

74 

72 

72.2 

SBVBNNBH   HSO  BP 

MAX 

94 

90 

91 

92 

86 

BS 

91 

91 

9  3 

93 

88 

89 

89 

92 

95 

95 

92 

94 

93 

95 

91  .6 

MIN 

72 

73 

73 

74 

74 

74 

75 

73 

72 

73 

72 

71 

72 

72 

73 

74 

74 

75 

74 

74 

76 

73 

70 

68 

69 

71 

73 

75 

75 

73 

74 

72  .9 

SURRENCr  2  HNH 

MAX 

92 

90 

88 

86 

BB 

88 

69 

85 

92 

93 

87 

90 

94 

90 

91 

94 

95 

97 

97 

96 

93 

90 

90 

91 

93 

95 

95 

96 

95 

95 

95 

92.0 

MIN 

65 

72 

69 

69 

64 

67 

67 

69 

65 

66 

67 

72 

69 

66 

74 

72 

73 

71 

69 

68 

70 

72 

65 

66 

66 

68 

64 

68 

70 

68 

69 

68.5 

MHTCROSS  4  NE 

MAX 

93 

94 

93 

93 

92 

91 

91 

92 

89 

95 

93 

66 

91 

93 

92 

94 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

91 

92 

94 

95 

98 

97 

93 

99 

96 

94.0 

MIN 

70 

69 

69 

70 

66 

66 

70 

68 

66 

68 

69 

69 

72 

71 

71 

71 

72 

72 

69 

63 

63 

71 

66 

65 

65 

66 

66 

67 

70 

69 

69 

68. S 

MBTCROSS  HSMO 

MAX 

MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 


CEORCin 

BUCUSI  I97» 


ORT  OF  nONTH 


9      10      M      1?      13      H      IS      16      n      18      19     20     21      22     2J     2'     ?S     26     21     28     29      30  31 


B'RON  EXP  SIBIION 


CRLHOUN  EKP  STRTION 


EXPERINENI 


HOHERVILLE  3  HSH 


JESUP  4  NE 


MIOVILLE  EXP.  SIHIION 


PLBINS  SH  GH  EXP  SIR 


TIFTON  EXP  STRTION 


I  IN  1 
2 


I  INI 

2 


90 
60 


100 
81 


100 
82 


101 
80 


103 
83 


101 
BO 


103 
80 


100 
73 


100 
80 


100 
81 


101 
82 


100 
7S 


I  OS 
80 


106 
8< 


100 
60 


101 
60 


101 
80 


101 
80 


100 
80 


100 
79 


96 
81 


98.7 
77.8 


93.3 
77.6 


87. S 
76. S 


9S.6 
74.3 


92.6 
77.6 


67.6 
60.6 


93.6 
77.4 


97.3 
79.6 


98-6 
80. S 


92.1 
79.3 


110 
80 


103.6 
77.7 


97.6 
78.8 


93.2 
81  .7 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 


EVflPORflTION  AND  WIND 


ceoRGin 

BUCUSI  1978 


STfiTION 


DAY  OF  MONTH 


8     9     10    11    12    13    U    IS    16    17    18    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


NORrHHEST  0 
RLLRTDONn  onn  2 

CnLHOUN  EXP  STATION 


NORTH  CENTRBL  02 
U  OF  on  PL!  SCIENCE  fn 


WEST  CENTRBL 
EXPERIMENT 


CENTRBL 
BtLEr 

BTRON  EXP  STBT ION 

SOUTH  CENTRAL 
IIFTON  EXP  STfiTION 


SOUTHEAST 
SAVBNNBH  HSO  BP 


\1> 


2C   .09  .03 


HINC 
HAX 

niN 


EvflP 
MINO 
NBX 

niN 


EVBP 
HINO 
MAX 

niN 


.30  .20 

13  20 

99  97 

6B  72 


4  .62 

S2S 

5.4  38 
4718 
93.6 
73.1 


HINC 
MAX 

niN 


EVAP 
HINO 
HBX 

niN 


6.638 

930 
93.4 


5.688 
3108 


7.49 
1004 


8.44B 
1784 
94. S 
71  .7 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STnilON  INDEX 


STflTION 

INDEX  NO. 

NOISIAIO 

COUNTY 

o 
a 
z 

<r 
q: 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 
o 

tr 

ill 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

d. 

UJ 

PRECIP. 

d 

—  o 
a.  JtJ 

fiBBEV I LLE 

0010 

08 

WILCOX 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

8A 

c 

MRS  MRRY  E  CAMPBELL 

ODR I RSV  I  LLE 

004  1 

01 

BRRTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

700 

7A 

c 

JACK  W  BIRD 

OILEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

1  0 

32 

1  I 

82 

34 

240 

5P 

5P 

5P 

H 

HAYWOOD  E  BOYD 

flLBRNY  3  SE 

0140 

07 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84 

08 

1  80 

7A 

7A 

H 

CHARLIE  R  BULLOCH 

RLLRTOONP  ORM  2 

0181 

01 

BRRTOW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

8A 

8A 

8fi 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

RLMR  FAR  RP 

02  1  1 

09 

BACON 

1  3 

3 1 

32 

82 

3  1 

198 

MID 

M I  D 

H 

FAA 

RLPHRRETTR  5  SSW 

0219 

02 

FUL  TON 

3 

34 

00 

84 

18 

I  040 

7R 

7A 

H 

SCOTT  C  CHAMBLEE 

RLPHRRETTR  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

1  1  0 

c 

TEDDY  R  WALKER  SR 

RMERICUS  2  E 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

04 

84 

12 

450 

7A 

7A 

H 

MRS  DAWN  E  MYERS 

RMERICUS  EXP  STR  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

450 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

RPPLING  2  NW 

031  1 

06 

COLUMB I  A 

1  4 

33 

34 

82 

20 

370 

8A 

8A 

H 

LESTER  D  MORRIS 

RSHBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

1 6 

31 

43 

83 

37 

435 

8A 

8A 

H 

BILLY  J  WILLI  RMS 

RTHEN5  WSO  RP 

0435 

02 

CLARKE 
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H 

PERRY  T  USHER 

MQPnMUQriQP  P 
rinLUINWoUnr  K 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MOPQUQI   1   V/TI  1  C 

5550 

04 

Kil  P  P  P  Kl 

MHLUN 

6 

32 

27 

83 

55 

185 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MARSHALLV I LLE 

M  Q  Y  Q  V/  I  1   1  C 
nHTov ILLt 

5633 

02 

1  P  P  U"  C  P  Kl 

JHLKbUN 

1  0 

34 

15 

83 

34 

920 

7R 

MRS  FLORENCE   Y  SAILERS 

METTER 

581  1 

06 

CANDLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY   OF  METTER 

MIOVILLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

49 

82 

1  4 

175 

7fl 

PHILIP   I  GRMBRELL 

Min\/Tl    I   C     CVP  CTQ 

niUVlLLt    tAr  bin 

5863 

U  D 

BURKE 

1  1 

C  O 

b  D 

82 

1  2 

280 

6P 

6P 

OH 

SE  GR  8RRNCH  EXP  STN 

M  T  1  1  FflPF  U  T  1  1  F 
ri  ILLtUutV  1  LLt 

5874 

05 

DPI    P  1  1  t  h  1 

dHLUW 1 N 

1  0 

33 

06 

83 

15 

360 

7R 

7R 

H 

MRS  WILLETTE   B  HORNE 

M  T  1  1  F  M    A  M 
1 1  1  L  L  L  r«    *l  IN 

5882 

06 

1  C  Kl       I  Kl  C 

Jt  NK 1 Nb 

1  1 

32 

52 

81 

58 

195 

5P 

6P 

H 

KERMIT  J  CHRNCE 

Mil  1  HQUFM    UOnF    9  QF 
riiLLnnVLlN-MMUu    c.  Ot 

5896 

05 

CPDF\/FKI 

bL  Kt  V t  N 

1  4 

32 

56 

81 

30 

100 

8A 

MILTON  R  REDDICK 

1 1  UlN  r\  u  L 

5971 

02 

1  1  P  1    T  P  k  1 

WML  1  UN 

1  0 

33 

47 

83 

43 

875 

7R 

CITY  F  IRE  OEPT 

MnM  T  F  7  1  IMO 

5979 

04 

M  P  1"  P  kl 

MHLUN 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8R 

GEORGE  FOWLER 

5988 

05 

JRSPE  R 

9 

33 

18 

83 

41 

655 

7A 

7R 

H 

POSTMRSTER 

MORGAN   1  W 

6038 

07 

CRLHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CRLHOUN  PUB  WORKS  CRMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CRLHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7R 

CLARENCE  W  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQU I TT 

1  6 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

KHu 1 u  b 1 H 1  I  UN  wn 1 n 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7A 

GARLAND  L  GILLIS 

NAHUNTA 

6219 

09 

BRRNTLEY 

1  3 

31 

1  1 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

STRTE  DIV  OF  FORESTRY 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

15 

31 

08 

83 

1  3 

238 

5P 

5P 

H 

STRTE  OIV  OF  FORESTRY 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


STflTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRPINAGE  I 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  RNO 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

UJ 

a. 

UJ 
0. 

EVflP- 

SPECIflL 
ISEE  NOTES  1 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

14 

32 

37 

81 

28 

145 

6P 

6P 

H 

hj D M i~i D  V     n     Df\l  1/ 

MRo  nHKY   H  rULr 

NE  WNflN 

6335 

04 

COWE  TR 

6 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7R 

H 

JHntb   U   HHKUIN  JK 

NORCROSS  4  N 

6407 

02 

GW I NNE  T  T 

3 

34 

00 

84 

12 

950 

7R 

riKo    nlLUntU   n  UtnrbtY 

PATTERSON 

6838 

09 

P I ERCE 

13 

31 

23 

82 

08 

105 

8R 

binit    UiV    Ur  rUKtbInT 

PERRSON 

6879 

08 

ATKINSON 

1  3 

3  I 

18 

82 

5  I 

205 

C 

COUNTY  PGENTS  OFFICE 

PLAINS  SW  Gfl  EXP  STP 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

8A 

8R 

GH 

SW  Gfl  BRANCH  EXP  STfl 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

84 

32 

405 

7R 

MOC    CI  no  c  Kir  c    r  dmpui 
nKb   rLUKtNLt    L  rUUn 

QUITMAN  2  NW 

7275 

08 

BROOKS 

1  6 

30 

48 

83 

35 

I  85 

8A 

8R 

H 

WILLIAM   U  LEY 

RESRCR 

7430 

01 

GORDON 

1  2 

34 

34 

84 

57 

650 

8R 

JUbcrH   W  nULLHNU 

R I NGGOLD 

7489 

01 

CRTOOSR 

18 

34 

55 

85 

07 

820 

8R 

T  \l  n     T  o  t 
1 VH - f^l 

ROBERTSTOWN 

7522 

02 

WHITE 

3 

34 

43 

83 

45 

1440 

7A 

7A 

nKb   LnHnLIt    n  KUwtKb 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

4 

34 

15 

85 

09 

620 

6P 

8A 

H 

JurlN   H   nHUUUX  JK 

ROME  8  SW 

7605 

01 

FLOYD 

4 

34 

10 

85 

16 

700 

C 

JHLrV  riUNIbUntKT 

ROME  WSO  fiP  R 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34 

21 

85 

ID 

637 

MID 

MID 

C  HJ 

MflTI       liCnTulCD     CCD  V/  IPC 

NH 1 L    WtHlntK  btKVlLt 

SRNDERSVILLE 

7777 

05 

WASHINGTON 

I  1 

32 

58 

82 

49 

435 

6P 

6P 

H 

RfiOIO  5TfiT ION  W5NT 

SRPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTOSH 

2 

3  1 

24 

8 1 

1  7 

1  0 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF   Gfl  MARINE  INST 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

7847 

09 

CHRTHRM 

I  4 

32 

08 

81 

12 

46 

MID 

MID 

7R 

C  HJ 

kiriTi       IICDTUCD     CC  D  \l  1  r  c 

NH  1  L    WtHlntK  btKVlLt 

S I  LOAM 

8064 

05 

GREENE 

ID 

33 

32 

83 

06 

690 

6P 

7A 

H 

nKb   nHoLt    L    LKUnr 1  UN 

SPARTA  3  NW 

8223 

05 

HANCOCK 

I  1 

33 

I  9 

83 

01 

530 

8A 

C 

HUWHKU    K   UHKKt 1 i 

ST  I  LLMORE 

8351 

06 

EMRNUEL 

1 

32 

26 

82 

1  3 

260 

7A 

Jtbbt   W   KHUI UN 

SUMMERVILLE   I  SSW 

8436 

01 

CHRT  TOOGR 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7A 

tvHN   U  bUHnHN 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

09 

APPL I NG 

I 

31 

44 

82 

1  4 

200 

5P 

5P 

H 

iiklirtkl      D      O      (~I^MD  DDDCD 

UN  1  UN    dHU   LHrlr  rHrtK 

SWA  I NSBORO 

8496 

06 

EMANUEL 

1  1 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RHUIU   bIHilUN  WJHI 

SWEET  GUM 

8504 

02 

F ANN  I  N 

7 

34 

58 

84 

1  3 

1795 

c 

nKb    INt/:    nHnr  1  UN 

SYLVANI  A 

8517 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

45 

81 

39 

254 

C 

LLOYO  H  BflZEMORE 

TALBOTTON   I  NE 

8535 

04 

TALBOT 

6 

32 

42 

84 

32 

710 

8A 

8A 

H 

LAWRENCE  R  MINOR  SR 

TAYLORSV ILLE 

860C 

01 

BARTOW 

5 

34 

05 

84 

59 

710 

7A 

THOMAS   r  L0UoIN5 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32 

58 

84 

1  4 

800 

c 

CECIL   HHKK I b 

THOMASTON  2  S 

8661 

04 

UPSON 

6 

32 

52 

84 

19 

665 

5P 

5P 

H 

DnriTn    CTnTTnki  iiccT 

RHUIU   blHTlUN   Wbr 1 

THOMASVILLE  4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30 

48 

83 

54 

210 

5P 

5P 

H 

cTriTc    riTu    nc  cnoccTDv 
bIHIt   UIV   Ur  rUKtblKY 

TIFTON  EXP  STATION 

8703 

08 

TIFT 

16 

31 

29 

83 

32 

371 

8A 

8A 

8A 

GH 

GH   COHblHL   rLHIN   EX  blN 

TOCCOA 

8740 

03 

STEPHENS 

14 

34 

35 

83 

1  9 

1019 

6P 

7A 

H 

HENRY  0  MC  DONALD 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34 

48 

83 

42 

3900 

C 

T  V A -  1 54 

U  OF  Gfi  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

iikiitf    nc           pr*i     nc  npDT 
UNIV   Ur    UH   LUL   Ur  HUKl 

VALOOSTA  3  E 

8972 

08 

LOWNDES 

16 

30 

51 

83 

14 

250 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WJEM 

VALDOSTA  4  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

16 

30 

52 

83 

20 

265 

C 

RADIO  STATION  WGAF 

WALESKA 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

19 

84 

33 

1110 

7A 

DOYLE   D  bMlTH 

WARRENTON 

9141 

06 

WARREN 

1  1 

33 

25 

82 

40 

510 

7A 

7A 

H 

HENRY   C   WHEELER  JR 

WASH  I NGTON 

9157 

03 

WILKES 

14 

33 

44 

82 

44 

630 

7A 

7A 

H 

llTl    1     TDM       T  Ti-lDDklTflkl 

WILLIHM    1    I  nUKN 1  UN 

WRTKINSVILLE  ARS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

26 

750 

C 

HGR I   RESEARCH  SERVICE 

WRYCROSS  4  NE 

9186 

09 

P I  ERCE 

13 

31 

15 

82 

19 

145 

7R 

7A 

H 

ERNcSI    L  SWfcHl 

WRYCROSS  WSMO 

9192 

09 

WARE 

13 

31 

15 

82 

24 

140 

MID 

MID 

WSMO  NRTL  WERTHER  SERV 

WRYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

14 

33 

07 

81 

59 

270 

5R 

6R 

H 

MISS  DORIS  E  LEWIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32 

52 

85 

1  I 

575 

8R 

8fl 

H 

CRM  B  LRNIER  JR 

WINDER  I  SSE 

9466 

02 

BARROW 

10 

33 

59 

83 

43 

960 

5P 

7R 

H 

CECIL  H  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

04 

MERIWETHER 

6 

32 

59 

84 

35 

800 

8R 

RLLEN  C  LONGINO 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

07 

84 

31 

1055 

8R 

WILLIRM  G  BOOTH 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STOTION  INOEX 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  reeardine  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS      Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles      Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME-     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  thu  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  davlight  saving  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations      For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table.   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 


DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 


Soil  Type 

Soil  Cover 

Degree  of  Slope 

Byron  Exp  Station 

Loamy  Sand 

Bare 

0-2% 

Calhoun  Exp  Station 

Monteval lo-Shaly  silt  loam 

Bare 

2-6% 

Experiment 

Upland  sandy  to  clay  loam 

Bare 

0-2% 

Hawkinsville 

Sandy  loam 

Bare 

0-2% 

Homerville  3  WSW 

Gray  sand 

Bare 

1-2% 

Jesup  4  NE 

Undifferentiated  alluvial 

Bare 

0-2% 

Midville  Exp  Station 

Sandy  loam 

Bare 

0-2% 

Plains  SW  GA  Exp  Station 

Greenville  heavy  clay 

Bare 

0-2% 

Tifton  Exp  Station 

Tifton  loamy  sand 

Bare 

0-5%  to  NE 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE' THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

-I-    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦    Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  wlndshleld. 

I      Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  mouth. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3 -CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 
General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5,10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5,55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N,   C.   28801.       Attn:  Publications, 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  1978-950 
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OF 

OBTS 

nnx . 

niN. 

- 

E  ^ 

o  o 
c  a 

1 

o 

K 

O 

1 
S 

- 

S- 

si 

a  > 

t  > 

S  g 

MILLEN  4  N 

89-0 

66  .7 

77 

9 

2.2 

95 

I 

55 

22 

0 

15 

0 

0 

0 

.15 

-  4  .23 

.  IS 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEHINGTON  2  NE 

SHP I NS60R0 

90.6 

6S  .4 

78 

0 

97 

20' 

S3 

28 

0 

20 

0 

0 

0 

.S3 

.27 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

MHRRENTON 

87  .9 

64  .9 

76 

4 

2.4 

9S 

19- 

56 

30» 

0 

17 

0 

0 

0 

2.40 

-    1  .35 

1  .30 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

HBTNESBORO  2  NE 

88  .3 

60.3 

74 

3 

96 

2 

50 

29> 

1 

1 1 

0 

0 

0 

1.15 

.45 

2 

•  0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

76 

7 

1  .5 

1  .0  1 

-  2-90 

.0 

SOUTMHEST  07 

BLBfiNT  3  SE 

90.4 

66.0 

78 

2 

.7 

98 

1  1  . 

61 

8. 

0 

23 

0 

0 

0 

1  .58 

-  2.32 

.49 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

BMERICUS  2  E 

90  .5 

65  .7 

78 

1 

2.2 

96 

18' 

55 

30 

0 

21 

0 

0 

0 

.50 

-  3.37 

.  40 

1  6 

.0 

0 

2 

0 

0 

BfllNBRIDCE   INT  PBPER  C 

90  .7 

68.4 

79 

6 

97 

9 

63 

28 

0 

24 

0 

0 

0 

.74 

.24 

1  1 

.0 

0 

3 

0 

0 

BL  BKE  L  T 

90. IM 

67. 4M 

78 

8M 

2.0 

97 

10 

64 

6- 

0 

20 

0 

0 

0 

.23 

-  4.10 

.  1  1 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

CBMILLB 

91  .3 

67  .2 

79 

3 

1  .  1 

99 

9 

61 

29« 

0 

23 

0 

0 

0 

2  .08 

-  2  .55 

■  71 

15. 

.0 

0 

4 

2 

0 

COLQUITT  2  E 

91  .7 

67.7 

79 

7 

98 

I  1 

62 

8 

0 

25 

0 

0 

0 

1 .  1 1 

.60 

1  1 

.0 

0 

3 

1 

0 

CUTMBERT 

91  .0 

67.9 

79 

5 

98 

10« 

63 

28 

0 

22 

0 

0 

0 

.18 

■  05 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  GfllNES 

89  .6 

67.9 

78 

8 

2.4 

98 

9 

65 

29. 

0 

2  1 

0 

0 

0 

.25 

-  3.79 

■  25 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

LUMPMN  2  SE 

92.0 

62  .2 

77 

1 

97 

I2« 

58 

20> 

0 

25 

0 

0 

0 

.17 

■  ID 

24 

.0 

0 

I 

0 

0 

MORCBN   I  W 

PLAINS  SH  GB  EXP  STB 

90.0 

64  .9 

77 

S 

96 

1  1  • 

S9 

28 

0 

21 

0 

0 

0 

.20 

■  20 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

THOtlBSVILLE  4  SE 

M 

M 

M 

6? 

28 

25 

0 

0 

0 

3  .64 

.95 

1  ■SS 

18 

•  0 

0 

4 

3 

1 

DIVISION 

78 

7 

I  .7 

.97 

-   3  .32 

.0 

SOUTH  CENTRAL  06 

BSHBURN  3  ENE 

89. S 

66.2 

77 

9 

97 

23 

60 

29- 

0 

18 

0 

0 

0 

.20 

.12 

S 

.0 

0 

1 

0 

0 

CORDELE 

90  .5 

67  .4 

79 

0 

2.3 

96 

ID* 

58 

28 

0 

2  1 

0 

0 

0 

2-91 

■  56 

1  .21 

1  5 

.0 

0 

s 

2 

1 

DOUGLBS 

92.0 

67  .0 

79 

5 

3.2 

97 

8- 

60 

27 

0 

24 

0 

0 

0 

.56 

-  3.30 

.44 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

F I TZGERBLO 

90-3 

69  .  1 

79 

7 

2-8 

97 

1 

60 

28 

0 

20 

0 

0 

0 

.26 

-  3.63 

.  1  3 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

HOHERVILLE  3  HSH 

89.8 

66.1 

78 

0 

96 

9- 

59 

28 

0 

20 

0 

0 

0 

2.01 

1  .55 

10 

.0 

0 

3 

1 

1 

LUMBER  CITY 

91  .IM 

64  .4n 

77 

8M 

98 

21 

55 

29. 

0 

23 

0 

0 

0 

.88 

-  2.95 

.83 

4 

.0 

0 

1 

1 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

89. S 

64  .3 

76 

9 

.0 

97 

9. 

57 

28 

0 

17 

0 

0 

0 

6.33 

2.10 

1  .81 

14 

■  0 

0 

7 

4 

3 

NASHVILLE  5  SSE 

90  .  1 

63  .4 

76 

8 

96 

9- 

57 

29 

0 

21 

0 

0 

0 

2.23 

1  . 33 

1  0 

.0 

0 

s 

1 

1 

QUITMAN  2  NW 

92  -BM 

65  •  3M 

79 

I  M 

1  .7 

99 

2» 

60 

28 

0 

26 

0 

0 

0 

I  .88 

-  2.74 

.91 

2 

.0 

0 

4 

2 

0 

TIFTON  EXP  STATION 

90  .5 

67  .5 

79 

0 

2.6 

95 

21» 

61 

29. 

0 

22 

0 

0 

0 

.43 

-   3  .26 

.40 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

VBLDOSTA  3  E 

90.  1 

63.6 

76 

9 

96 

9 

56 

29 

0 

1  7 

0 

0 

0 

.81 

.28 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

78 

2 

1  .6 

1  .68 

■   2  . 35 

.0 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 

88.0 

67.4 

77 

7 

1  .4 

94 

20 

58 

29 

0 

1  7 

0 

0 

0 

.79 

-  3.30 

.22 

14 

.0 

0 

4 

0 

0 

BRUNSHICK 

87  .gM 

68  .7M 

78 

3M 

.3 

96 

14» 

61 

29. 

0 

I  3 

0 

0 

0 

3  .85 

-  4  .58 

1.17 

28 

.0 

0 

10 

2 

1 

BRUNSWICK  FBB  AP 

84  .3 

71  .9 

78 

1 

94 

3 

65 

28 

0 

3 

0 

0 

0 

6.59 

1  .25 

5 

.0 

0 

1  3 

s 

2 

CLAXTON 

FLEMING 

FOLKSTON  9  SW 

91  .4M 

65. 9M 

78 

7M 

97 

3 

S9 

28 

0 

22 

0 

0 

0 

.75 

.52 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

FORT  STEHART 

88  .5 

67  .7 

78 

1 

1  .4 

96 

1 

61 

28. 

0 

16 

0 

0 

0 

2  .25 

-  2.60 

.61 

1  1 

.0 

0 

6 

3 

0 

GLENNVILLE 

89.0 

68.0 

78 

5 

2.1 

96 

1 

61 

30 

0 

19 

0 

0 

0 

.32 

-  4.33 

.  10 

S 

.0 

0 

1 

0 

0 

JESUP  4  NE 

88  .0 

M 

96 

I 

17 

0 

2  .88 

1  .67 

2 

.0 

0 

4 

2 

1 

JESUP  8  S 

89.4 

67.3 

78 

4 

97 

2- 

58 

28 

0 

16 

0 

0 

0 

I  .93 

1  .30 

2 

.0 

0 

4 

1 

1 

NAHUNTA 

87.7 

67.3 

77 

5 

94 

1 

60 

28 

0 

15 

0 

0 

0 

.69 

.39 

1  1 

.0 

0 

2 

0 

0 

SBPELO  ISLBND 

86. S 

69.6 

78 

1 

93 

20« 

63 

30. 

0 

1  1 

0 

0 

0 

10.50 

3.57 

5 

.0 

0 

10 

S 

3 

SAVBNNBH  HSO  AP  R 

87.0 

69.3 

78 

2 

2.0 

96 

1 

59 

28 

0 

I  1 

0 

0 

0 

2.61 

-  2.96 

1  .05 

1 

.0 

0 

5 

2 

1 

SURRENCT  2  HNM 

89.7 

64.1 

76 

9 

95 

20« 

54 

28 

0 

19 

0 

0 

0 

1  .48 

.61 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

HBTCROSS  4  NE 

92.0 

64  .5 

78 

3 

1  .3 

100 

1 

57 

29. 

0 

22 

0 

0 

0 

.84 

-  4  .45 

.55 

1  1 

.0 

0 

2 

1 

0 

HBYCROSS  HSMO 

DIVISION 

78 

1 

1  .2 

2.73 

-  3.24 

.0 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


DAY   OF  MONTH 


123     456  789 


10  1 


2    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  3 


■an 


1 


pil  IT 

I'll 

J:® 


NOOTHICST  I 

AOAIttSVILLE 
RLLATOQNft  OflM  2 
eCAVERDALC   1  E 
CALHOUN  tXP  STATION 
CARTEQS  2  SU 

CARTCRSVILLC 
CABTEHSVILLE  3  5U 
CCDAQTOkM 
CHAT^ueOTU 
CHICilAnAUGA  PMK 

CUaOTVlLLE  2  U 
OALLAS  7  N£ 
OAL  TON 
EMBSY 
FAIRWUNT 

KENSINGTON 
MNOSTON 
LA  FAYETTE 
RE SAC A 
RINOQOLO 

Rorc 

Rorc  USO  AP 
SUhtCRVILLE  1  SSU 
TAYLOaSVIlLE 


NORTH  CENTRAL 

ALPHARETTA  6  SSW 
ATHENS  UlSO  AP 
ATLANTA  BOLTOtI 
ATLANTA  USa  AP 
BALL  GROUND 

BLAIHSVILLE  EXP  STA 

CANTON 

CLEVELAND 

COrrCRCE  4  NNU 

CUr»1IHG 

OAHL ONEGA 
OAUSONVILLE 
ELL IJAY 
GAINESVILLE 
JASPER  1  NNU 

mrsviLLE 

nONROE 

NORCROSS  A  N 
ROBERTSTOUN 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE 

UALESKA 
WINDER  1  SSE 
UOODSTOCK 


NORTHEAST 
BOunAN 

CARNESVILLE  3  f 
CLAYTON  I  SSU 
CORNEL lA 
ELBERTON  2  N 

HARTkCLL 
LEXINGTON   J  NH 
L  INCOlNTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 


ICST  CENTRAL 

SUTLER 
CARROLL  TON 
COLUr«US  MSO  AP 
OOUGLASVILLE 
EXPERItCNT 

FRANKL IN  2 
GREENVILLE  2  NNW 
HAniLTON  4  W 
JONESBORO 
LA  GRANGE 

MARSHAL LVILLE 
MONTE eu MR 
NEh«iAN 

TALBOTTON  ]  NE 
TMOmSTON  2  S 


BYRON  EXP  STATION 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 


FOaSYTM  6  NNW 
GODFREY  3  NE 
HAMCINSVILLE 
IRMINTON  4  VMiU 

JUL lETTE 
MACON  WSO  AP 
MILCEDGEVILLE 
MBNTICELLO 
rOUNT  VEHHON  3  I 

SANOERSVILLE 
SKGAM 
SPARTA  3  HU 
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DAILY  PRECIPITATION 


STRT ION 


EAST  CENTBftL 

dPPL ING  2  NW 
flUQUSTft  USB  AP 


MILLMAVCN-MAOC   2  SC 
NEWINGTDM  2  NC 
STILL»«OE 

5UAINS60R0 


SOUTMtCST  07 

ALBAnv  3  se 
ArCQICUS  2  E 
SAIMeRIOOE   INT  PAPER  C 
BLAKEL V 
CAMILLA 

COLQUITT  2  E 

CUTMBEOT 

OAWSDN 

OOHALSONVILLC    1  S 

rOftT  GAIME5 

LUKSRIN    2  SE 

^RGAN    1  U 

mOGAN    b  NU 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

PQESTON 

TMOmSVILLE  ^  SE 


SOUTW  CENTHAL 

ABBEVILLE 
ASHBURN  3  €HZ 
CORDELE 

CRISP  CO  POtCa  DAh 
DOUGLAS 

r ITZOEBALO 
MOKRVILLE  3  MSM 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  eSE 
WASMVILLE  S  SSE 


OUITMnn  2  NU 
TIFTOfi  EXP  STC 
VALDOSTA  3  E 


SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AP 
ATKINSON  2  E 
ORUNSMICK 
BQUNSUICK  TAA  I 
CLAXTON 

OOCTOQTObn    1  U< 
FLEMING 
FOLtSTSN  3  SW 
FOLKSTON  e  SW 
FORT  STEWART 

GLEHMVILLE 
JESUP  4  NE 
JESUP  e  5 

PATTERSON 

SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH    USO  Al 

SUBRENCV  2  WMW 
MAYCROSS  4  NE 
MAYCRQSS  WSPD 
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DRILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DAY   OF  MONTH 

o 
ir 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

01 

OLLfl'OONd  OBN  2 

MAX 

7  1 

74 

77 

82 

70 

79 

66 

66 

67 

70 

76 

6  1 

79 

65 

6  1 

68 

68 

65 

71 

73 

77 

78 

79 

74 

65 

80 

74 

75 

74 

69 

niN 

S6 

49 

50 

60 

46 

47 

39 

4  1 

39 

39 

54 

57 

50 

33 

35 

34 

34 

35 

36 

42 

42 

42 

42 

52 

55 

54 

48 

49 

48 

52 

45 

.  3 

CSLHOUN  EXP  STSTION 

Max 

12 

76 

80 

84 

78 

8 1 

69 

67 

66 

70 

75 

80 

85 

83 

64 

64 

70 

67 

69 

78 

75 

81 

82 

84 

74 

69 

80 

77 

78 

77 

75 

MIN 

S4 

46 

48 

SI 

40 

4  I 

35 

36 

31 

33 

46 

46 

50 

SO 

29 

31 

33 

32 

29 

30 

34 

35 

43 

43 

45 

49 

SO 

45 

4  1 

45 

46 

40 

.9 

CBRIERSVILLE 

MAX 

"77 

8 1 

82 

80 

80 

80 

69 

67 

68 

73 

78 

82 

83 

79 

62 

69 

69 

68 

74 

74 

79 

81 

82 

ei 

75 

80 

79 

76 

77 

74 

76 

MIN 

60 

48 

52 

62 

43 

50 

43 

44 

31 

52 

57 

57 

59 

52 

29 

31 

32 

41 

30 

36 

35 

46 

44 

54 

59 

62 

54 

46 

52 

53 

51 

47 

.3 

CEOflRTOHN 

MAX 

73 

82 

84 

80 

82 

78 

69 

67 

7  1 

75 

80 

85 

86 

72 

62 

70 

69 

71 

76 

75 

83 

64 

83 

79 

78 

81 

76 

76 

77 

75 

75 

MIN 

S9 

47 

50 

SB 

43 

50 

37 

35 

32 

43 

50 

46 

54 

52 

31 

33 

33 

31 

31 

37 

36 

45 

49 

48 

52 

52 

46 

4  1 

52 

46 

44 

.0 

OSLLOS  7  NE 

MBX 

69 

73 

79 

82 

79 

79 

60 

67 

67 

70 

72 

78 

82 

B  1 

64 

62 

69 

66 

69 

75 

75 

79 

8  1 

82 

78 

70 

80 

75 

77 

75 

72 

■  0 

MIN 

SS 

48 

49 

54 

45 

45 

38 

35 

34 

34 

48 

47 

47 

51 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

37 

44 

44 

51 

56 

55 

53 

47 

45 

52 

50 

43 

.7 

DBLION 

Max 

72 

74 

8 1 

82 

75 

79 

68 

85 

70 

72 

78 

84 

83 

61 

61 

68 

66 

68 

75 

72 

81 

84 

82 

70 

66 

78 

72 

75 

75 

77 

7  3 

.  8 

MIN 

57 

53 

53 

54 

42 

45 

40 

35 

36 

42 

52 

53 

4B 

33 

34 

38 

38 

34 

34 

34 

37 

46 

47 

50 

56 

59 

48 

49 

42 

42 

44 

.4 

LB  FBYEIIE 

MBX 

72 

76 

7  I 

83 

79 

82 

69 

68 

68 

72 

71 

78 

80 

86 

53 

64 

68 

67 

72 

63 

76 

81 

82 

84 

67 

70 

78 

74 

75 

77 

75 

7  3 

.  9 

MIN 

56 

50 

50 

50 

45 

44 

37 

35 

35 

38 

40 

42 

SO 

50 

30 

34 

35 

33 

32 

36 

40 

38 

44 

45 

45 

50 

50 

42 

40 

42 

43 

42 

.0 

ROME 

MBX 

74 

79 

83 

80 

79 

79 

70 

68 

69 

73 

79 

84 

85 

71 

63 

71 

66 

68 

74 

75 

81 

81 

83 

78 

72 

79 

75 

78 

76 

74 

7S 

MIN 

62 

49 

5 1 

59 

43 

49 

39 

39 

32 

44 

SO 

so 

54 

52 

33 

33 

33 

32 

30 

4  I 

36 

42 

45 

54 

46 

53 

51 

45 

43 

48 

44 

44 

.6 

ROME  HSO  BP 

MBX 

77 

80 

82 

78 

8 1 

70 

69 

68 

70 

75 

79 

84 

86 

65 

64 

70 

68 

70 

77 

77 

82 

84 

84 

78 

82 

80 

78 

79 

79 

77 

78 

76 

.5 

MIN 

56 

50 

51 

50 

42 

50 

38 

38 

33 

43 

51 

SO 

SS 

40 

31 

32 

37 

32 

31 

39 

38 

44 

47 

52 

50 

54 

53 

47 

46 

46 

45 

.  2 

NORTH  CENTRBL 

0? 

BLPHBRETIfl  5  SSH 

MBX 

70 

74 

79 

80 

79 

79 

57 

65 

66 

69 

70 

75 

80 

80 

69 

60 

70 

64 

66 

72 

74 

76 

79 

79 

76 

65 

78 

75 

77 

75 

71 

72 

•  9 

MIN 

55 

48 

48 

54 

47 

46 

35 

34 

33 

34 

48 

46 

45 

52 

32 

31 

31 

29 

32 

32 

38 

38 

42 

43 

50 

56 

54 

45 

45 

50 

49 

42 

.6 

BIHENS  HSO  BP 

MBX 

78 

78 

80 

83 

63 

7  I 

59 

68 

68 

72 

77 

82 

76 

67 

54 

73 

65 

68 

75 

72 

77 

79 

8  1 

76 

65 

75 

80 

77 

72 

69 

72 

73 

.9 

MIN 

56 

56 

54 

58 

54 

48 

42 

37 

40 

49 

50 

51 

58 

46 

38 

37 

39 

39 

37 

49 

47 

48 

47 

SS 

53 

53 

55 

53 

57 

51 

50 

46 

.6 

BTlBNTB  HSO  BP 

Max 

74 

6 1 

81 

82 

83 

70 

68 

70 

72 

74 

80 

03 

81 

67 

55 

73 

67 

69 

75 

76 

79 

80 

82 

79 

70 

80 

80 

80 

76 

73 

74 

75 

.6 

MIN 

56 

51 

58 

58 

52 

49 

39 

41 

42 

51 

52 

54 

60 

44 

36 

41 

34 

39 

39 

46 

44 

52 

52 

55 

56 

56 

55 

53 

58 

53 

52 

49 

.3 

BLBIRSVILLE   EXP  STB 

MBX 

65 

7  I 

75 

75 

73 

75 

62 

50 

64 

62 

68 

72 

77 

77 

59 

57 

63 

67 

58 

70 

74 

75 

78 

77 

75 

65 

76 

73 

75 

77 

70 

70 

.2 

MIN 

53 

42 

44 

50 

39 

40 

36 

28 

27 

28 

41 

4  I 

45 

49 

31 

29 

24 

24 

26 

26 

32 

37 

38 

38 

48 

54 

52 

37 

36 

40 

40 

37 

.9 

COMMERCE  <  NNH 

MAX 

78 

79 

80 

82 

7  1 

74 

76 

69 

67 

7  I 

76 

82 

79 

78 

67 

68 

66 

68 

70 

74 

78 

80 

83 

77 

77 

64 

79 

77 

72 

70 

7  I 

74 

.  3 

MIN 

57 

53 

55 

50 

40 

42 

44 

38 

40 

49 

51 

54 

50 

44 

35 

33 

31 

32 

40 

SO 

49 

42 

45 

54 

54 

55 

49 

52 

48 

49 

46 

46 

.2 

DBHL ONEGA 

MAX 

63 

72 

73 

74 

62 

65 

7  1 

77 

75 

6 1 

60 

65 

62 

62 

72 

74 

73 

75 

79 

74 

60 

76 

75 

76 

73 

67 

69 

.8 

MIN 

54 

48 

46 

51 

36 

37 

45 

48 

48 

54 

36 

34 

32 

32 

34 

34 

45 

44 

44 

46 

54 

52 

54 

48 

47 

47 

47 

44 

.3 

GAINESVILLE 

MAX 

65 

73 

74 

75 

78 

76 

66 

66 

55 

65 

68 

72 

77 

74 

63 

60 

68 

63 

65 

7  1 

74 

75 

76 

79 

76 

69 

76 

75 

75 

73 

69 

71 

■  0 

MIN 

55 

52 

53 

58 

52 

51 

41 

38 

41 

47 

48 

49 

55 

54 

40 

38 

33 

37 

34 

44 

46 

46 

47 

52 

51 

54 

54 

48 

53 

52 

SO 

47 

.5 

JASPER  1  NNH 

MAX 

75 

78 

79 

79 

78 

66 

66 

68 

65 

70 

74 

80 

78 

72 

60 

66 

66 

67 

73 

75 

75 

80 

80 

77 

63 

70 

74 

76 

77 

70 

75 

72 

.9 

MIN 

53 

46 

49 

56 

43 

45 

36 

33 

33 

45 

53 

51 

58 

48 

30 

34 

28 

42 

34 

44 

45 

SO 

47 

52 

55 

57 

50 

44 

49 

55 

49 

45 

.6 

ROBERISIOHN 

MBX 

MIN 

U  OF  GB  PlT  SCIENCE 

FM 

MBX 

78 

79 

80 

83 

83 

81 

69 

69 

69 

72 

77 

82 

80 

76 

64 

73 

69 

68 

74 

77 

77 

79 

82 

81 

75 

79 

80 

80 

73 

72 

74 

76 

■  0 

MIN 

55 

55 

53 

57 

54 

52 

42 

37 

36 

48 

46 

50 

55 

56 

36 

36 

35 

36 

36 

47 

.8 

HINDER  1  SSE 

MAX 

75 

76 

79 

80 

80 

78 

67 

66 

68 

70 

74 

60 

79 

76 

63 

72 

69 

72 

72 

74 

75 

74 

80 

83 

74 

76 

79 

76 

75 

72 

72 

74 

4 

MIN 

54 

54 

SO 

50 

53 

49 

41 

39 

4  1 

48 

48 

52 

55 

54 

33 

34 

35 

35 

37 

38 

46 

45 

45 

S3 

54 

52 

54 

52 

51 

48 

51 

46 

8 

NORIHEBSI 

03 

CLBTION  I  SSH 

MAX 

72 

75 

75 

78 

78 

74 

66 

68 

65 

68 

72 

79 

78 

75 

62 

65 

64 

66 

73 

76 

74 

78 

80 

80 

72 

76 

80 

78 

78 

77 

74 

73 

4 

MIN 

51 

47 

45 

52 

43 

40 

31 

27 

31 

37 

37 

41 

48 

52 

29 

34 

36 

26 

28 

35 

34 

38 

37 

44 

43 

46 

46 

39 

40 

40 

34 

39 

1 

CORNELIA 

MAX 

74 

73 

73 

78 

75 

7  1 

64 

65 

bI 

66 

69 

75 

73 

67 

6 1 

65 

6 1 

65 

7  3 

74 

72 

75 

79 

75 

57 

7 1 

75 

65 

72 

70 

3 

MIN 

51 

45 

46 

54 

46 

44 

33 

31 

34 

42 

42 

42 

50 

50 

30 

31 

27 

31 

31 

38 

40 

39 

43 

48 

SO 

53 

50 

44 

47 

47 

44 

42 

0 

ElBERTON  2  N 

MAX 

77 

80 

79 

83 

83 

80 

69 

67 

68 

74 

78 

82 

78 

78 

66 

7  1 

68 

69 

75 

76 

76 

79 

81 

79 

74 

74 

81 

75 

s 

MIN 

57 

46 

46 

SI 

52 

44 

34 

31 

31 

4  1 

38 

42 

44 

56 

32 

30 

31 

29 

29 

35 

35 

38 

38 

46 

47 

46 

46 

48 

55 

49 

47 

4  1 

7 

MARIHELL 

MBX 

02 

60 

80 

82 

82 

82 

70 

70 

68 

68 

80 

78 

78 

74 

76 

6 

MIN 

56 

48 

56 

58 

60 

46 

45 

42 

46 

44 

44 

52 

SO 

42 

39 

40 

37 

40 

42 

40 

44 

4  5 

46 

48 

SO 

50 

55 

54 

58 

54 

56 

48 

0 

TOCCOA 

MBX 

78 

73 

79 

82 

81 

68 

68 

64 

68 

69 

73 

81 

80 

72 

73 

58 

64 

68 

78 

77 

78 

75 

83 

77 

69 

74 

81 

79 

74 
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74 

74 

I 

MIN 

56 

49 

50 

SB 

5 1 

4  9 

39 

40 

36 

48 

45 

4  2 

45 

6 

WASHINGTON 

MBX 

64 

77 

81 

80 

85 

87 

87 

72 

73 

78 

75 

79 

83 

78 

72 

68 

74 

65 

7  1 

77 

MIN 

56 

53 

49 

51 

57 

56 

44 

39 

37 

47 

45 

43 

49 

53 

39 

37 

34 

36 

34 

39 

39 

40 

43 

48 

49 

49 

50 

54 

55 

49 

48 

45 

9 

hest  central 

04 

CBRROLLION 

Max 

80 

81 

83 

81 

^1 

69 

66 

73 

67 

70 

76 

^8 

80 

8 1 

84 

80 

77 

70 

79 

80 

75 

74 

76 

76 

3 

MIN 

55 

43 

49 

54 

44 

43 

33 

32 

32 

43 

43 

44 

50 

SO 

38 

41 

37 

35 

37 

40 

4  1 

39 

40 

44 

45 

51 

48 

45 

46 

49 

45 

4  3 

1 

COLUMBUS  HSO  BP 

MAX 

73 

83 

83 

87 

88 

77 

72 

72 

75 

80 

83 

86 

8 1 

72 

69 

79 

72 

73 

79 

80 

0 

MIN 

58 

54 

57 

60 

62 

54 

46 

47 

42 

60 

57 

56 

63 

49 

37 

38 

43 

45 

43 

47 

44 

52 

53 

58 

59 

60 

57 

58 

60 

61 

58 

EXPERIMENT 

MAX 

69 

72 

79 

79 

83 

83 

71 

69 

69 

71 

74 

78 

82 

79 

67 

65 

74 

66 

69 

76 

77 

79 

79 

82 

80 

76 

80 

82 

81 

75 

73 

75. 

5 

MIN 

57 

48 

51 

S7 

53 

53 

39 

37 

41 

44 

50 

50 

53 

55 

37 

37 

37 

36 

37 

38 

41 

50 

47 

49 

53 

50 

54 

54 

59 

52 

52 

47. 

7 

GREENVILLE  2  NNH 

MBX 

MIN 

LB  GRBNGE 

MBX 

71 

80 

83 

83 

84 

83 

69 

68 

72 

77 

81 

82 

83 

79 

6S 

77 

70 

69 

75 

77 

71 

82 

82 

79 

79 

70 

81 

81 

78 

75 

75 

77  . 

1 

MIN 

61 

48 

54 

55 

50 

Jl 

38 

38 

34 

54 

SO 

48 

56 

55 

34 

34 

35 

33 

32 

37 

48 

45 

48 

52 

60 

52 

49 

53 

55 

54 

47. 

1 
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DRILY  TEMPERATURES 


OCIOBt" 


STPT ION 

Oflr   OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

e 

9 

10 

1  1 

1? 

13 

M 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

HBRSMBLLVILLE 

nax 

79 

64 

85 

83 

84 

83 

80 

80 

82 

85 

85 

83 

80 

76 

79 

82 

84 

84 

86 

85 

82 

85 

88 

86 

85 

85 

60 

54 

SO 

49 

53 

56 

42 

44 

56 

53 

56 

42 

41 

39 

40 

42 

40 

44 

50 

50 

48 

57 

61 

59 

56 

54 

50 

58 

NEHNRN 

HBx 

70 

81 

84 

81 

84 

77 

69 

69 

72 

77 

8? 

84 

86 

79 

67 

75 

67 

70 

76 

77 

82 

63 

83 

80 

79 

79 

81 

80 

77 

74 

72 

57 

47 

52 

50 

48 

51 

36 

38 

36 

49 

51 

48 

56 

52 

34 

35 

34 

36 

34 

40 

38 

42 

46 

50 

54 

SS 

S3 

SO 

56 

SO 

S2 

THLBO"ON   1  NE 

HBX 

73 

8S 

88 

88 

78 

80 

73 

76 

70 

82 

80 

82 

B2 

70 

66 

68 

BO 

75 

81 

83 

81 

85 

87 

87 

82 

88 

87 

85 

80 

80 

79 

niN 

60 

48 

SO 

56 

56 

59 

42 

37 

36 

47 

49 

40 

55 

61 

36 

32 

40 

33 

38 

44 

39 

38 

45 

49 

S4 

60 

52 

55 

59 

S8 

54 

IHOMBSION  ^  5 

nflx 

77 

82 

81 

88 

88 

84 

75 

74 

77 

82 

86 

87 

82 

77 

72 

77 

76 

76 

83 

85 

85 

87 

89 

88 

83 

85 

86 

88 

83 

84 

83 

60 

52 

58 

55 

56 

S3 

45 

40 

39 

53 

52 

51 

57 

57 

40 

35 

4  1 

40 

40 

44 

42 

50 

48 

53 

55 

57 

53 

56 

59 

56 

57 

HESI  POINI 

MBX 

72 

75 

83 

84 

85 

85 

77 

74 

73 

74 

79 

81 

84 

83 

72 

70 

80 

71 

74 

80 

82 

82 

83 

85 

82 

80 

81 

85 

83 

83 

76 

•          ■  • 

63 

50 

50 

se 

53 

54 

41 

44 

39 

39 

54 

51 

51 

SS 

36 

36 

38 

38 

37 

39 

39 

42 

46 

47 

SO 

59 

S5 

SI 

55 

SS 

58 

CENIRflL 

05 

niLEr 

HBX 

64 

83 

84 

86 

90 

78 

80 

81 

86 

82 

83 

80 

78 

75 

74 

77 

80 

82 

82 

83 

82 

84 

8S 

87 

85 

MIN 

56 

54 

52 

52 

42 

39 

60 

S7 

55 

54 

56 

48 

37 

45 

44 

48 

49 

50 

SI 

SO 

S3 

56 

se 

61 

58 

BtRON  EXP  STOnoN 

MAX 

70 

75 

82 

84 

86 

88 

79 

71 

70 

74 

80 

Bl 

84 

80 

71 

67 

77 

70 

72 

79 

80 

81 

81 

84 

83 

80 

85 

84 

niN 

60 

52 

58 

56 

58 

56 

45 

43 

39 

39 

48 

SI 

49 

52 

39 

36 

37 

36 

41 

40 

42 

43 

48 

50 

SO 

58 

55 

54 

5i 

ie 

S4 

COVlNGION 

HBX 

76 

60 

82 

82 

83 

74 

68 

69 

72 

75 

80 

83 

79 

72 

64 

73 

65 

69 

74 

76 

80 

79 

81 

79 

71 

80 

81 

81 

77 

72 

74 

MIN 

55 

50 

55 

56 

S3 

52 

39 

36 

38 

51 

48 

50 

SB 

SS 

37 

33 

36 

38 

35 

42 

42 

47 

46 

51 

54 

55 

S3 

S3 

59 

SI 

50 

OuBL in  3  S 

nax 

70 

77 

83 

85 

88 

87 

82 

78 

73 

76 

82 

83 

88 

83 

75 

68 

78 

71 

74 

77 

80 

83 

83 

85 

84 

83 

85 

86 

8S 

78 

75 

MIN 

SB 

50 

SI 

S2 

55 

S2 

40 

38 

36 

37 

51 

51 

52 

61 

38 

33 

34 

40 

42 

41 

43 

44 

46 

48 

49 

56 

56 

56 

SB 

56 

54 

EBSINBN   1  H 

nflx 

70 

80 

84 

SB 

90 

90 

82 

74 

75 

63 

81 

84 

85 

79 

76 

75 

77 

70 

78 

79 

83 

82 

83 

85 

84 

83 

85 

86 

84 

77 

75 

MIN 

61 

51 

53 

SB 

61 

55 

44 

43 

39 

54 

54 

54 

63 

61 

41 

35 

45 

42 

46 

48 

4S 

50 

SI 

54 

60 

62 

57 

59 

65 

58 

57 

FORSrIM  6  NNH 

MBX 

76 

82 

80 

86 

86 

80 

71 

71 

74 

80 

82 

86 

82 

78 

67 

76 

71 

72 

78 

81 

82 

82 

85 

84 

79 

84 

84 

85 

79 

80 

76 

MIN 

60 

48 

50 

53 

56 

50 

38 

35 

32 

52 

43 

45 

53 

S8 

33 

32 

34 

36 

34 

40 

36 

41 

42 

49 

51 

S3 

50 

S3 

56 

54 

53 

HBHKINSVILLE 

MBX 

72 

81 

88 

86 

93 

95 

87 

80 

79 

79 

as 

87 

86 

82 

80 

75 

79 

84 

88 

88 

87 

90 

89 

85 

88 

90 

90 

MIN 

62 

51 

51 

55 

SB 

53 

41 

40 

39 

SO 

SI 

51 

53 

33 

33 

40 

43 

42 

42 

48 

49 

49 

49 

58 

53 

53 

59 

IRHINTON   4  HNH 

MBX 

77 

76 

78 

80 

81 

80 

71 

70 

87 

85 

83 

61 

67 

71 

74 

80 

82 

84 

85 

84 

87 

86 

85 

83 

80 

81 

MIN 

60 

55 

56 

59 

60 

58 

46 

41 

37 

42 

41 

40 

S5 

38 

39 

41 

48 

S8 

56 

60 

58 

57 

52 

51 

50 

MBCON  HSO  BP 

MBX 

77 

33 

83 

87 

89 

80 

73 

72 

75 

81 

83 

84 

81 

73 

69 

78 

70 

73 

80 

83 

83 

82 

86 

S4 

81 

85 

86 

86 

77 

76 

78 

S8 

SI 

55 

60 

57 

49 

43 

41 

37 

54 

49 

51 

60 

47 

39 

36 

45 

42 

42 

45 

41 

49 

49 

53 

57 

59 

53 

S3 

62 

60 

52 

nlLLEDCEVILLE 

MBX 

66 

75 

82 

83 

87 

88 

78 

73 

72 

75 

78 

82 

83 

80 

73 

69 

76 

68 

73 

79 

80 

82 

82 

86 

82 

80 

85 

87 

75 

75 

74 

S9 

SO 

SI 

SI 

57 

49 

43 

3B 

35 

35 

50 

48 

SO 

S7 

40 

3? 

32 

42 

40 

39 

40 

40 

44 

47 

48 

57 

52 

SI 

54 

54 

53 

nONTICELLO 

MBX 

7B 

BO 

82 

83 

Bl 

82 

80 

81 

81 

74 

76 

80 

85 

81 

64 

76 

68 

72 

75 

80 

79 

80 

84 

81 

80 

78 

80 

75 

76 

74 

MIN 

63 

55 

SB 

60 

59 

57 

51 

52 

50 

S2 

60 

S9 

40 

42 

40 

39 

41 

45 

51 

52 

52 

54 

57 

SB 

58 

57 

57 

56 

53 

SBNOERSVILLE 

MAX 

76 

8) 

79 

86 

86 

84 

71 

70 

73 

78 

Bl 

83 

79 

72 

65 

74 

71 

69 

76 

76 

78 

79 

83 

80 

78 

82 

84 

84 

79 

73 

74 

MIN 

59 

49 

50 

56 

se 

49 

42 

38 

35 

S3 

48 

50 

56 

57 

41 

34 

43 

39 

41 

46 

41 

42 

47 

54 

49 

57 

54 

S3 

62 

52 

51 

SlLOBn 

MBX 

77 

83 

86 

87 

87 

75 

72 

71 

74 

78 

82 

86 

87 

70 

67 

76 

67 

72 

78 

80 

81 

83 

86 

81 

BO 

83 

86 

85 

75 

74 

75 

• 

M  I N 

56 
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56 

SB 

57 

52 

39 

36 

42 

48 

48 

37 

59 

SB 

36 

37 

40 

37 

41 

45 

46 

48 

50 

S3 

57 

55 

S6 

55 

62 

52 

SI 

EBSI  CENIRBl 

06 

BPPLING  2  NH 

MBX 

72 

66 

75 

Bl 

82 

84 

80 

78 

73 

72 

75 

76 

81 

73 

74 

66 

75 

68 

69 

79 

7S 

76 

7B 

80 

84 

80 

82 

78 

76 

78 

63 

MIN 

54 

54 

46 

45 

50 

49 

37 

39 

40 

40 

41 

45 

43 

46 

33 

30 

33 

32 

35 

40 

36 

39 

36 

42 

42 

44 

44 

48 

SO 

52 

47 

nUGUSTB  HSO  BP 

MBX 

77 

81 

80 

84 

89 

81 

71 

69 

74 

78 

79 

82 

76 

75 

67 

73 

67 

70 

77 

78 

78 

80 

83 

78 

78 

83 

84 

81 

72 

73 

74 

M  1  N 

SS 

SI 

52 

56 

56 

48 

40 

38 

35 

46 

48 

50 

56 

SO 

40 

35 

44 

39 

43 

41 

43 

44 

47 

50 

47 

61 

55 

57 

60 

52 

47 

BROOKLET    1  M 

HBX 

75 

83 

88 

86 

90 

87 

85 

72 

7S 

80 

82 

85 

83 

80 

80 

75 

72 

72 

81 

81 

61 

82 

84 

82 

77 

85 

85 

86 

73 

70 

77 

M  I  N 

60 

SI 

52 

SS 

57 

57 

46 

43 

42 

55 

54 

SS 

63 

62 

41 

35 

47 

42 

53 

49 

46 

S3 

so 

55 

52 

62 

60 

66 

62 

57 

53 

LOUISVILLE  3  S 

MBX 

76 

84 

79 

BB 

88 

85 

78 

75 

75 

77 

80 

86 

Bl 

73 

71 

7S 

73 

71 

79 

79 

79 

82 

82 

81 

79 

85 

83 

83 

79 

70 

72 

MIN 

55 

49 

50 

56 

57 

52 

42 

43 

38 

SI 

51 

55 

60 

61 

40 

35 

46 

40 

40 

41 

41 

46 

42 

59 

SO 

49 

56 

58 

62 

53 

56 

HEITER 

HBX 

84 

84 

89 

90 

88 

86 

85 

82 

80 

79 

81 

86 

78 

76 

76 

76 

76 

80 

82 

82 

82 

82 

83 

86 

86 

86 

86 

77 

MIN 

61 

55 

56 

59 

62 

57 

46 

45 

45 

43 

47 

47 

56 

52 

40 

37 

45 

44 

SO 

51 

51 

50 

51 

50 

53 

62 

63 

60 

60 

57 

55 

HIDVILLE  EXP  STB 

HBX 

69 

85 

85 

83 

88 

89 

84 

83 

79 

80 

84 

78 

7S 

69 

72 

78 

82 

84 

80 

78 

86 

74 

65 

81 

78 

MIN 

50 

52 

54 

60 

60 

SO 

37 

45 

46 

47 

53 

34 

40 

43 

49 

44 

50 

S3 

51 

63 

S9 

60 

50 

55 

55 

niLLEN  4  N 

MBX 

80 

79 

81 

79 

80 

81 

79 

76 

73 

82 

79 

79 

76 

72 

68 

66 

69 

72 

71 

76 

82 

84 

73 

81 

86 

85 

81 

80 

79 

79 

MIN 

60 

SB 

59 

58 

56 

59 

49 

48 

56 

49 

46 

32 

34 

39 

43 

46 

49 

46 

49 

50 

46 

SI 

54 

50 

51 

NEHINGTON  2  NE 

MBX 

68 

69 

71 

78 

79 

80 

80 

81 

7S 

Bl 

B3 

85 

74 

72 

69 

77 

MIN 

44 

44 

45 

SS 

S4 

50 

5S 

57 

55 

54 

63 

66 

69 

65 

57 

59 

SHBINSBORO 

MBX 

80 

83 

83 

87 

69 

87 

81 

75 

74 

80 

82 

BS 

83 

75 

72 

7S 

74 

74 

78 

80 

81 

82 

84 

81 

81 

86 

86 

83 

77 

70 

77 

niN 

S6 

52 

52 

57 

57 

51 

48 

40 

45 

57 

54 

56 

62 

62 

47 

35 

39 

42 

SO 

45 

49 

48 

51 

51 

52 

62 

60 

63 

63 

56 

S3 

HBRRENTON 

MBX 

78 

78 

83 

85 

75 

70 

68 

72 

75 

78 

81 

77 

78 

64 

71 

65 

67 

75 

77 

76 

76 

80 

77 

77 

80 

82 

81 

70 

71 

MIN 

57 

SS 

53 

54 

SB 

52 

41 

41 

41 

38 

50 

52 

S2 

SB 

41 

37 

36 

41 

38 

42 

46 

45 

44 

44 

S3 

S3 

S7 

57 

57 

S4 

SI 

HBTNESBORO  2  NE 

MBX 

70 

76 

82 

83 

87 

90 

84 

71 

70 

74 

79 

80 

87 

77 

75 

67 

76 

67 

72 

70 

78 

80 

82 

87 

80 

79 

65 

87 

82 

81 

72 

MIN 

49 

SI 

54 

52 

40 

35 

33 

33 

47 

50 

SO 

56 

39 

30 

30 

37 

39 

40 

40 

39 

40 

47 

47 

47 

56 

58 

55 

54 

S3 

southhest 

07 

BLBBNT  3  SE 

MBX 

86 

91 

91 

B5 

77 

75 

79 

84 

86 

88 

81 

78 

71 

79 

74 

77 

82 

85 

86 

84 

8S 

88 

83 

87 

88 

86 

83 

e 

MIN 

S2 

53 

59 

58 

S4 

45 

40 

39 

47 

55 

53 

53 

61 

33 

33 

44 

43 

42 

38 

38 

51 

SO 

48 

58 

S7 

58 

64 

62 

BUERICuS  2  E 

MBX 

86 

85 

84 

84 

80 

74 

72 

76 

81 

84 

82 

Bl 

76 

71 

70 

70 

74 

78 

Bl 

85 

84 

83 

83 

84 

87 

79 

79 

79 

MIN 

56 

55 

56 

58 

60 

58 

42 

41 

40 

40 

53 

56 

58 

56 

41 

34 

33 

33 

34 

40 

44 

44 

47 

49 

49 

S6 

SS 

58 

60 

60 

BBINBRIOGE   INT  PBPER 

C 

MAX 

76 

82 

82 

84 

90 

89 

84 

73 

73 

80 

84 

86 

86 

84 

77 

78 

78 

78 

81 

84 

66 

84 

86 

86 

86 

87 

80 

79 

B2 

80 

MIN 

69 

55 

57 

62 

62 

56 

46 

44 

44 

54 

54 

SB 

60 

62 

36 

38 

38 

38 

38 

40 

SS 

S6 

52 

S4 

64 

64 

60 

66 

66 

62 

BLBKELT 

MBX 

79 

84 

87 

89 

91 

84 

74 

75 

77 

84 

69 

78 

73 

74 

79 

81 

86 

84 

86 

86 

85 

86 

85 

82 

83 

80 

MIN 

57 

57 

61 

61 

S9 

47 

4S 

45 

46 

SB 

40 

40 

42 

46 

46 

47 

47 

54 

55 

57 

62 

60 

61 

61 

62 

61 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOlLOMING  STflllON  INOE« 
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DRILY  TEMPERATURES 


CEORCin 

SEPTEMBER  1978 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

CdMILLB 

MAX 
HIN 

95 
70 

98 

70 

92 
67 

95 
6S 

94 

67 

92 
67 

92 
63 

96 
61 

99 
63 

96 
69 

91 
69 

94 

67 

95 
67 

93 
68 

90 
69 

92 
69 

93 
59 

93 
69 

94 
69 

95 
65 

93 
65 

93 
67 

93 
69 

86 
70 

89 
67 

85 
70 

82 
69 

82 
67 

80 
61 

78 
68 

91  .3 
67.2 

COLOUItl  2  i 

MAX 
MIN 

93 
72 

94 

73 

94 
74 

96 

72 

97 
66 

93 
67 

90 
53 

92 
62 

93 
67 

96 

71 

98 
64 

97 
64 

91 
66 

91 
67 

93 
73 

93 
69 

92 
68 

93 
67 

92 
68 

95 
64 

95 
72 

87 
69 

91 
69 

92 
70 

93 
67 

92 
65 

89 
68 

83 
63 

78 
65 

79 
66 

91  .7 
67.7 

CUIHBERT 

MAX 
MIN 

95 
70 

95 
68 

94 

68 

94 
68 

93 
69 

92 
67 

91 
65 

96 
67 

98 
66 

98 

71 

93 
68 

90 
67 

92 
68 

95 
69 

92 
69 

89 
69 

95 
68 

95 
70 

94 

67 

95 
65 

95 
72 

94 

67 

93 
69 

87 
71 

87 
67 

85 

70 

82 
67 

79 
63 

78 
65 

75 
68 

91  .0 
67.9 

FORI  CniNES 

MAX 
MIN 

93 
69 

94 

70 

92 
67 

92 
68 

93 
68 

90 
67 

89 
65 

95 
66 

98 
68 

95 
72 

90 
70 

89 
66 

92 
68 

90 
68 

90 
69 

91 
68 

91 
69 

93 

70 

94 

67 

90 
65 

93 
73 

91 
65 

91 
69 

88 
70 

85 
66 

86 
70 

81 

66 

78 
65 

77 
65 

76 
68 

89.6 
67.9 

LUMPKIN  2  SE 

MBX 

9* 

63 

93 
62 

93 
63 

93 
61 

93 
61 

93 
61 

92 
59 

92 
SB 

96 
5B 

91 
61 

97 
62 

97 
61 

95 
61 

93 
63 

95 
66 

93 
64 

93 
65 

93 
66 

92 
61 

96 
SB 

96 
69 

95 
60 

96 
64 

93 

70 

92 
61 

86 
60 

85 
63 

82 
61 

81 

60 

80 

65 

92.0 
62.2 

KORGRN  1  H 

MAX 
MIN 

PLfilNS  SW  Cfi  E«P  SIB 

MBX 
MIN 

92 
67 

92 
65 

92 
66 

88 
63 

92 
66 

92 
66 

89 
61 

91 
62 

94 
61 

96 
67 

96 
63 

90 
64 

90 
64 

95 
66 

95 
68 

87 
68 

93 
67 

93 

70 

92 
64 

92 
62 

95 
63 

90 
64 

91 
67 

90 
70 

84 

66 

85 
57 

84 

65 

79 
59 

81 
61 

80 
64 

90  .0 
64  .9 

TMOMBSVILLE  *  SE 

MBX 
MIN 

98 

68 

92 
68 

92 
65 

95 
66 

98 

6S 

92 
65 

94 

69 

94 

69 

92 
69 

94 

69 

92 
69 

94 

66 

93 
74 

95 
69 

92 
68 

89 
69 

89 
68 

89 
62 

80 
66 

SOUIM  CENTRBL  OB 

nSHBURN  3  ENE 

MBX 
MIN 

94 

70 

94 

70 

95 
68 

90 

70 

94 

69 

87 
65 

84 

63 

89 
65 

92 
66 

95 
63 

92 
65 

92 
6S 

89 
65 

94 
68 

95 
67 

88 
68 

91 
70 

92 
67 

92 
65 

92 
64 

95 
69 

89 
67 

97 
67 

92 
66 

82 
66 

86 

66 

83 
67 

77 
60 

80 
60 

73 
64 

89.5 
66.2 

COROELE 

MBX 
MIN 

9S 
70 

96 
68 

96 
70 

96 
67 

94 

68 

88 
67 

90 
63 

94 

65 

96 
64 

96 
68 

93 
68 

88 

86 

94 

65 

90 
68 

87 
69 

91 
68 

93 
69 

91 
69 

92 
67 

93 
65 

94 

72 

94 

67 

94 

74 

94 

76 

85 
66 

83 
66 

80 
73 

81 
S8 

80 
62 

77 
63 

90.5 
67.4 

DOUGLBS 

MAX 
MIN 

97 
72 

95 
69 

90 
69 

93 
70 

94 

68 

91 
65 

92 
63 

97 
64 

96 
66 

95 
65 

91 
66 

90 
67 

96 
69 

95 
68 

96 
68 

9S 
70 

96 
66 

95 
65 

96 
67 

96 
70 

94 

72 

95 
72 

94 

71 

88 
68 

91 
67 

87 
66 

82 
60 

84 

61 

82 
62 

77 
63 

92.0 
57  .0 

FlIZGERBLO 

MAX 
MIN 

97 
75 

96 
74 

91 
69 

94 

71 

92 
70 

91 
68 

90 
66 

96 
67 

96 
69 

94 

70 

89 
65 

89 
68 

94 

70 

93 

71 

90 
70 

89 

71 

94 

72 

93 
70 

93 
67 

95 
72 

92 
73 

90 
70 

93 
71 

88 

72 

86 

67 

86 

67 

82 
67 

82 
60 

81 
65 

74 

66 

90.3 
69.  1 

MOMERVILLE  3  HSH 

MAX 
MIN 

96 
70 

94 

73 

92 
66 

92 
65 

91 
65 

89 
66 

69 
64 

95 
62 

96 
62 

93 
66 

86 
67 

89 
66 

94 

67 

92 
66 

91 

67 

90 
65 

92 
68 

90 
65 

92 
66 

93 
64 

90 
71 

92 
67 

92 
70 

90 
70 

87 
66 

84 

6S 

82 
67 

84 

59 

79 
62 

77 
67 

89.8 
66.1 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

95 
73 

97 

65 

92 
57 

95 
57 

94 
64 

92 
65 

89 
65 

92 
65 

94 
66 

91 

67 

91 
66 

94 

65 

96 
66 

94 

63 

96 
63 

98 
65 

91 
68 

93 
70 

94 

71 

86 

65 

87 
66 

83 
66 

79 
56 

86 
56 

79 
59 

91  .  1 
64  . 4 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

97 
68 

95 
67 

92 
65 

91 
66 

93 
66 

88 
64 

89 
61 

94 

61 

97 
61 

95 
61 

97 
63 

88 
67 

93 
65 

93 
64 

89 
65 

92 
64 

94 

66 

91 
64 

91 
64 

93 
62 

89 
68 

90 
63 

92 
67 

89 
67 

66 
64 

84 
64 

61 
63 

80 
57 

76 
68 

75 
63 

89  .5 
64  .3 

NBSMVILLE  S  SSE 

MBX 

96 
69 

93 
69 

92 
64 

92 
63 

93 
67 

92 
65 

90 
60 

95 
60 

96 
60 

92 
65 

90 
63 

89 
62 

92 
65 

92 
63 

90 
64 

91 
63 

94 

65 

89 
61 

92 
61 

94 

60 

93 
68 

92 
63 

93 
67 

86 
67 

88 
62 

82 
61 

84 

63 

82 
60 

81 
57 

79 

90.  1 
63.4 

OUIIMflN  2  NH 

MAX 
MIN 

99 
71 

99 
72 

93 
64 

97 
63 

96 
70 

96 
6S 

95 
65 

87 
65 

92 
65 

93 
66 

9S 
67 

92 
66 

94 

67 

95 
64 

92 
66 

93 
65 

93 
65 

94 

63 

96 
64 

95 
65 

95 
65 

90 
65 

90 
63 

87 
60 

87 
62 

79 
64 

92  .8 
65.3 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

94 

73 

95 
73 

95 
69 

94 

69 

93 
69 

91 
68 

88 
64 

90 
65 

95 
66 

95 
68 

94 

65 

90 
67 

90 
67 

94 

69 

94 

69 

90 
68 

92 
70 

95 
69 

92 
66 

94 

66 

95 
69 

89 
68 

92 
70 

92 
70 

84 

66 

88 

66 

85 
68 

80 
61 

80 

61 

75 
65 

90  .5 
57.5 

VBLDOSTB  3  E 

MBX 
MIN 

94 

70 

95 
71 

95 
67 

95 
65 

94 

65 

86 
65 

88 
62 

89 
62 

96 
65 

94 
68 

94 

67 

87 
63 

93 
63 

91 

63 

89 
63 

89 
64 

95 
67 

94 

63 

91 
61 

92 
59 

91 
60 

92 
61 

95 
63 

89 
55 

88 
63 

85 
63 

84 

65 

82 
59 

78 
58 

78 
59 

90  .  1 
63  .6 

SOUTHEAST  09 

BLMB  FBB  AP 

MAX 
MIN 

92 

72 

89 
72 

88 

70 

93 

70 

90 
70 

86 
69 

90 
56 

92 
61 

92 
53 

86 

71 

66 

65 

90 
67 

93 
67 

88 
67 

90 
67 

90 
67 

92 
70 

90 
66 

93 
64 

94 

69 

90 
72 

91 
71 

91 
69 

84 

73 

86 

67 

83 
56 

79 
66 

82 
59 

76 
S8 

74 

68 

88.0 
57  .4 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

95 
75 

95 
71 

91 
71 

95 
70 

89 
71 

86 
69 

85 
68 

90 
68 

92 
68 

91 
69 

87 
69 

86 
68 

89 
68 

95 
71 

82 
67 

91 
69 

88 

69 

89 
69 

93 
70 

88 

70 

91 
72 

89 
71 

eo 

68 

86 
68 

80 

67 

76 
61 

81 
61 

80 
66 

87.9 
68  .7 

BRUNSHICK  FBA  AP 

MAX 
MIN 

91 
78 

86 

73 

94 

73 

B5 
74 

83 
71 

82 
72 

86 
70 

87 
70 

86 
71 

86 

72 

83 
71 

85 
70 

91 
72 

80 
72 

86 
70 

84 

73 

87 
74 

86 

75 

85 
73 

88 

72 

84 

73 

86 
76 

87 

77 

81 
73 

82 
71 

78 
71 

76 
68 

78 
65 

78 
66 

78 
71 

84.3 
71  .9 

CLflXION 

MBX 
MIN 

FLEMING 

MBX 
MIN 

FOLKSTON  9  SH 

MAX 
MIN 

96 
69 

97 
68 

94 

67 

94 

67 

96 
66 

96 
66 

95 
66 

94 

63 

93 
63 

86 
67 

87 
78 

86 
64 

94 

66 

93 
67 

92 
66 

93 
6S 

91 
66 

93 
65 

94 

63 

95 
68 

96 
68 

93 
56 

90 
69 

91 
66 

87 

66 

82 
66 

84 

59 

85 
62 

84 

60 

91  .4 

65.9 

FORT  STEHRRT 

MAX 
MIN 

96 
73 

90 
71 

95 
71 

92 
70 

89 

71 

85 
69 

91 
67 

93 
64 

90 
65 

90 

72 

82 
61 

90 
67 

94 

67 

92 
71 

89 
68 

89 
69 

92 
69 

90 
69 

92 
61 

94 

63 

88 

70 

89 
71 

91 
71 

85 
70 

85 
67 

82 
67 

80 
67 

86 
61 

81 
63 

74 

66 

88.5 
67  .7 

OLENNVILLE 

MAX 
MIN 

96 
73 

90 
70 

91 
71 

92 
71 

89 

70 

87 
68 

90 
67 

93 
63 

90 
65 

90 
72 

85 
66 

88 
66 

93 
68 

90 
69 

90 
67 

93 
67 

93 
70 

91 
69 

94 

67 

93 
71 

88 
69 

90 
71 

91 
70 

90 
70 

84 

68 

82 
67 

87 
53 

86 
69 

81 
62 

73 
61 

89.0 
68.0 

JESUP  t  NE 

MBX 
MIN 

96 

90 

92 

90 

86 

88 

90 

92 

92 

86 

80 

90 

94 

89 

90 

90 

92 

90 

92 

94 

88 

90 

90 

86 

84 

82 

80 

82 

78 

74 

88.0 

JtSUP  8  S 

MBX 
MIN 

97 
77 

97 
68 

92 
69 

92 
69 

87 
69 

85 
69 

89 

67 

92 
63 

95 
64 

87 
70 

BS 
68 

89 
67 

94 

66 

94 

68 

89 
66 

92 
68 

94 

70 

92 
66 

92 
64 

93 
68 

89 
69 

91 
71 

92 
68 

90 
71 

86 
66 

83 
67 

80 
67 

84 

58 

83 
59 

77 
68 

89.4 
67.3 

NAHUNTB 

MAX 
MIN 

94 

73 

91 

73 

92 
68 

90 
67 

86 
69 

84 

69 

89 
66 

91 
64 

90 
62 

90 
72 

85 
67 

88 

67 

91 

66 

90 
68 

68 

67 

88 

67 

90 
70 

89 
69 

90 
66 

91 
66 

90 
66 

90 
70 

90 
68 

87 
71 

86 

67 

82 
68 

79 
66 

81 
60 

80 
61 

78 
67 

87.7 
67.3 

SBPELO  ISLBND 

MBX 
MIN 

91 

71 

90 
70 

91 
72 

90 
71 

85 
67 

80 
68 

86 
69 

87 
71 

90 
72 

93 
72 

87 

70 

83 
68 

85 

72 

85 
69 

85 
68 

67 
70 

90 
71 
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1 1 U  fx  r\  rt  1 

I  2 

34 

58 

84 

39 

980 

C 

PHPRl    IP     1      S  I  1  UPR 

CLfiXTON 

1  973 

09 

E  V  I  NS 

32 

1  0 

8 1 

54 

1  88 

7R 

7P 

UJ    RON  SPORTS 
ri    UUIN  OrUrV'O 

CLRYTON   1  SSW 

1  982 

03 

RRBUN 

14 

34 

52 

83 

24 

1880 

5P 

SP 

H 

CARROLL  LEE 

CLERMONT   3  WSW 

1998 

02 

HRLL 

3 

34 

27 

83 

49 

1346 

c 

MRS  FANNIE   M  O'KELLEY 

CLEVELAND 

2006 

02 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

46 

1  570 

Bfl 

MISS  MQRY  1  nn  siiTTnw 

IllOO     IIMlAl     LUU     OUI  lU't 

CLYO 

2055 

06 

F  F  F  I  KIP.HQM 
err  i  IN  Kjfi  M 1 1 

1  4 

32 

32 

8 1 

1 6 

56 

Bfl 

SFPRnoRPi  rnsTi  infr  rr 

OLtiDUMlAU     LUOlLllNLf>  i\T\ 

COLQUITT  2  E 

2 1  53 

07 

MILLER 

3 1 

I  0 

84 

46 

1  5  3 

8R 

Bfl 

H 

P.PnRHIP    PnRFSTRY  PflMM 
ULUfiUin   rur\i_oif*i  luih' 

COLUMBUS  WSO  FlP 

R 

2 1 66 

04 

M 1 1  ^  r  n  r,  F  F 

3 

32 

3  1 

84 

57 

4  49 

M  I  0 

M  I D 

c 

HJ 

UJSn    P  ni  1  IMRi  IS 
nOU  LULUMDUO 

COMMERCE   4  NNW 

2 1  80 

02 

IQP  K  ^iflM 
J  M  L     O  U  IN 

1  0 

34 

1  5 

83 

29 

750 

7fl 

7R 

H 

PITY    nP    PnMMFRPP    UTR  PI 
Li  II     U'      LUIIIICnLC     Win  iL 

COOL  I DGE 

2238 

07 

1  n  u  1 1 "  o 

3  1 

0 1 

83 

52 

250 

c 

P    Ul    Fll   INHTnw  IR 
L     n     LLLllNUIUIt  Of\ 

CORDELE 

2266 

08 

CR I SP 

g 

32 

00 

83 

4  7 

308 

SP 

5P 

H 

PRisp  pn  pnuiFR  rnMM 

Lfiior     LU    rUnCiA  LUI'll 

CORNEL Ifi 

2283 

03 

UQDC  DC HQM 

1  4 

34 

3 1 

83 

32 

14  70 

6P 

7fl 

H 

MRS    RnRRIF    P  FnSTFR 
imo    DUuulL    L  ruOlLn 

COVINGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

BR 

H 

JRCK  L  CHRPMPN 

CRISP  CO  POWER  ORM 

2361 

08 

WORTH 

6 

31 

51 

83 

57 

245 

7fl 

CRISP  CO  POWER  COMM 

C  UMM I NG 

2408 

02 

C  n  P  Q  Y  T  H 

r  U  rv  D  I  In 

■3  A 

1  9 

ft  A 
04 

n  ft 
UO 

1  320 

OH 

MllFS   M  uinipp 

iiILlO    II  nULiL 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

F 1  n  Y  n 

r  L  U  1  U 

1  9 

34 

27 

85 

07 

650 

8P 

MRS    Q7I  FF    R    PIPV  I  S 
lino    MtLLL    O  UHVio 

CUTHBERT 

2450 

07 

nHiNUULrn 

31 

46 

84 

47 

4  6  1 

5P 

5P 

H 

PITY    nP  PllTHRFRT 
Llli     Ur  LU'ifDCni 

ORHLONEGR 

2475 

02 

1  1 1 M  P  K  I  M 
L  U  n  r  A  1  IN 

■a 

D 

34 

32 

83 

59 

14  30 

7R 

7fl 

H 

MRS    mp  LI  unnnuoRn 

imo     JUC     M  nUUUHMrTU 

DflHLONEGfl  3  NNW 

2479 

02 

1  1  IMPK  I  Kl 
L  U  n  r  r\  1  FN 

1  2 

34 

35 

84 

00 

1  390 

c 

IPMPS    F  FORTKIFR 

DRLLRS  7  NE 

2485 

01 

PQl  II  n  I  NO 
rnULU  1  INU 

33 

59 

84 

45 

1  1  00 

7R 

7fl 

c 

H 

1    nniini  qs  riRiPFitH 

L    uuuuLMo   unirr i in 

DRLTON 

2493 

01 

LIM  I  T  F  I  F  I  n 
nn  I  1  r  1  C  L  U 

1  2 

34 

46 

84 

57 

720 

8R 

Bfl 

H 

MRS    QNNQ    P.  QKinPFLJ^ 
iir\o    rilNitrl    u  MlNUncnO 

DANVILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

36 

83 

15 

450 

SP 

ERRL   T  SMITH 

DflWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7fl 

GEORGE  H  CHRRTIER 

DflWSONVILLE 

2578 

02 

nnwsoN 

5 

34 

25 

84 

07 

1  ?70 

7fl 

c 

MRS   THELMfl  F  COX 

DOCTORTOWN   I  WSW 

2716 

09 

WRYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7fl 

R  C  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

3! 

42 

83 

53 

256 

c 

ROY  fl  HILL 

DONRLSONVILLE    1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

1  35 

Bfl 

ROBERT  P  ARMSTRONG 
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UOULjL  Hb 

2783 

08 

COFFEE 

1  3 

3  1 

3 1 

82 

50 

225 

7  A 

7fl 

H 

inuJMMV     C     PUlTl    1  IPC 

JUnNNT    o  rnlLLIrb 

UUUliLHbvlLLt 

2791 

04 

n  n  1 1  p  1  o  c 
UUUbL  Hb 

3 

3  3 

45 

84 

45 

1219 

8A 

1    CnMP      P  TuPMPCnM 

LtUNH    D  InUnroUN 

DOVER 

2799 

05 

c  r  p  c  \/  c  M 
oL  Kt  V t  N 

1  I 

32 

35 

8 1 

4  3 

I  03 

8A 

llflDDCM     II  IIVflMT 

WHKKtN    W  WTHINI 

UUBL I N  J  b 

2839 

05 

1   n  1  1  D  C  M  c 

L  HUKt  Nb 

1  0 

32 

30 

82 

54 

2  1  5 

8A 

8fi 

H 

iiM   Tenon    D    Mni  i  cv 
WILlrUKU    r  NHLLcY 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

1  0 

32 

33 

82 

54 

204 

C 

CITY   OF  DUBLIN 

ERSTMRN   I  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

12 

400 

8fi 

80 

H 

GA  FORESTRY  COMM 

tr  n  I  COM 
t  U 1 bUN 

3028 

07 

P  Q  1   u  n  1  1  M 

L  HL  nUUN 

6 

31 

34 

84 

44 

305 

C 

ICCCC     1  MCllTnM 

Jcbbc    L  NcWIUN 

t L DC K  1  UN   <i  N 

3060 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7  A 

n    n    MP  piniM 
H    U    ML  LLHIN 

ELL  iJfl Y 

3115 

02 

GILMER 

1  2 

34 

4  1 

84 

29 

1  300 

7fi 

ni  cnon    p  nn\/CD 
HLrUKU    Lj  UUvcK 

EMBR  Y 

3147 

0 1 

p  n  1 1 1  n  T  M  p 
r HUL  U 1 Nb 

1  7 

33 

52 

84 

59 

1  200 

8A 

Mice      PPMCT    c    nj  1  pnnn 
nlbb    JHNcI    c  HLLbUUu 

CVPCDTMCMT 

tArtKintNl 

3271 

04 

C  P  Q  1  n  I  M  P 

br  HLU  1  vib 

6 

33 

1 6 

84 

1  7 

925 

8A 

8A 

8fi 

GH 

iiMivi    nc    pn    cvD  cTnTfPKi 
UNIV    Ur    bH    cXr  blHllUN 

CD  T  DMni  IMT 

r  H 1 Kn UUN 1 

3295 

0  1 

p  np  n  n  M 
uUK  U  UN 

1  2 

34 

26 

84 

42 

740 

8A 

MDC    nMcnn    c  v/impcmt 
nKb   UNcUH   r  VlNLcNi 

F  flRGO 

3312 

08 

CL INCH 

1  6 

30 

4  I 

82 

34 

1  1  5 

C 

CT      DCPTC      OPDCD  Pn 

b I    K t  b I b   r Hrb  K   L  U 

r  i  1  iCbcKHL  U 

3386 

08 

PCM      U  I  1  1 

D t  N  HILL 

1  6 

3  1 

4  3 

83 

1  5 

371 

5P 

5P 

H 

PITV      CTDC  nCDT 

L  1  1  Y    h  1  Kt    Uh  r  1 

FLEMING 

3409 

09 

L IBERTY 

2 

3  1 

53 

8  1 

25 

20 

5P 

5P 

C  H 

ELTON  HODGES 

FOLKSTON  3  SW 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82 

02 

30 

8A 

C 

LOTT  W  TURNER 

cm   UQTr>M     Q     C  I.I 

3465 

09 

P  U  D  P  1    T  n  M 
L  nHKL  1  UN 

15 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

UKtrtNUKtt    WlLULlrt  Ktr 

CnDQYTU     C     MM  LI 
r  UKO  Tin    D  InpJW 

3506 

05 

M  P  M  p  n  c 
nUN  KU t 

9 

33 

07 

83 

59 

600 

6P 

5P 

H 
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r  UK  1    LjH  1  in t  o 
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07 

CLAY 

3 
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36 
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03 
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33 
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05 
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8R 
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02 

HALL 

3 

34 
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83 
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7A 

7A 

H 
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06 
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I  1 

33 

1  4 

82 

36 

540 

7A 
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Pi  c  m m  \/  I  I  1  c 

3754 

09 

T  n  T  T  M  n  1  1 
1  H  1  1  N  H  L  L 

1 

3  1 

56 

8  1 

55 

1  70 

6P 

6P 

H 

DON  P  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

1  0 

33 

28 

83 

27 

570 

7fl 

ROBERT  H  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CRMP 

M  Q  M  T  1   T  n  M     A  LI 

4033 

04 

1-1  Q  P  P  T  C 

mHKK 1 b 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7A 

C 

BLUE  SPRINGS  FRRM 

nnrvMLoUIN 

4070 

04 

COWE  T  A 

6 

33 

1  4 

84 

34 

840 

C 

MRS  RUTH   T  GABLE 

M  G  P  T  IJ  C  1  1 
n  n  r\  1  W  El  L  L 

4  I  33 

03 

HART 

1  4 

34 

2  1 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

RALPH  D  SCOT  T 

M  □  IJ  K  I  M  Q  V/  I  1   1  C 
nrlWr\  i  INOV  1  LLL 

4  1  70 

05 

Pill    Q  C  1/  I 

r  U  L  H  o  f\  1 

9 

32 

1  7 

83 

28 

245 

8A 

8fl 

GH 

MRS  CLIFFORD  MC  LENDON 

4204 

08 

iccc  nQ\/ic 
Jcrr  UHvlb 

1 

3  1 

52 

82 

36 
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C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

W  n  M  C  P  \/  I  1  1   C     Q    LI  Q  LI 

4429 

08 

C  L INCH 

16 

3  1 

02 

82 

48 
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6P 

6P 

GH 

UNION  BRG-CAMP  CORP 

I  P  IJ  r  M  T  n  M     A     LI  M  LI 

4594 

05 

I.I  T  1    U  T  M  c  n  M 

W  1  L  r\  1  N  b  UN 

10 

32 

50 

83 

14 

515 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

JHLrxoUIN  Unrl 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

1  9 

83 

5  1 

430 

C 

GEORGIA  POWER  COMPRNY 

JASPER   1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1  455 

6P 

8R 

H 

HOWRRD  L  DILBECK 

JASPER 

4651 

02 

PICKENS 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

c 

RMICRLOLA  EL  MSHP  CORP 

1  P  <^  1  IP 
J  t  O  Ur 

4671 

09 

1  1  Q  V  Kl  C 

WH  T  fN c 

1 

31 

37 

81 

53 

100 

c 

CITY  OF  JESUP 

1  C  Q  1  1  P     A     M  C 
JtOUr     M  INt 

4674 

09 

WAYNE 

1 

3  1 

39 

81 

51 

100 

6P 

6R 

G 

RAYONIER  INC 

1  C  Q  II  P     Q  C 

JcoUr    o  o 

4676 

09 

WAYNE 

1 

31 

29 

81 

53 

100 

5P 

5P 

H 

BRUNS  PULP  4  PAPER  CO 

t  n  H  M  T  n  IJ  M 

4688 

02 

n  Q 1 1  c  n  M 
UH W  oUN 

5 

34 

33 

84 

1  5 

1310 

C 

MRS   LRVERNE   C  KINCfilD 

JUiNt  o  DUf\U 

4700 

04 

Pi   n  V  t  n  h  t 
LL  H T  1  UN 

6 

33 

31 

84 

21 

930 

8A 

CICERO  W  SWINT 

11  II    I     T  T  F 
J  UL  i  t  1  It 

4728 

05 

M  n  M  D  n  c 
MUNKU t 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7A 

MRS  DOROTHY    I  MERCER 

n  L.  IN  O  1  IN  Ij  1  U  IN 

4802 

0  1 

1 1  n  1  u  c  D 
WHL  r\  L  K 

18 

34 

47 

85 

22 

850 

7A 

T  Vfl- 722 

K  I  Kins  T  HM 
i\  I  IN  (JO  1  U  IN 

4854 

0 1 

D  Q  D  T  ni  1 
DHK 1 UW 

5 

34 

1  4 

84 

56 

730 

7R 

MRS  ELIZABETH  D  BROWN 

LA  FAYETTE 

494  1 

0  1 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

17 

820 

8A 

8A 

C  H 

CHARLES   M  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

0  1 

7  I  5 

5P 

7A 

C  H 

RAY   J  RELIHRN 

L  L  A  I  l^U  1  UIN      1  INH 

5165 

03 

npi  cTunppc 
UuL  L  1 nUKr  t 

1  4 

33 

53 

83 

08 

760 

8A 

C 

JOSEPH  A  CAREY 

I  I N r ni  N T n w 

L  1  IN  L.  U  L  iN  1  U  IN 

5204 

03 

1  I  M  p  n  1  M 
L  1 NL  UL  N 

1  4 

33 

47 

82 

28 

510 

8A 

JAMES  C  BLRCKWELL 

inill'^UlllF     ^  c: 

5314 

06 

iccccpcriM 
Jtr  r  cKoUN 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

C  H 

GLRSCOCK- JEFF  UNIT  GFC 

1  1 IMRFR    r  I  T  Y 

L  U 1  1 D  L.  t\     LI  1  1 

5386 

08 

T  C  1    C  Q  T  P 
1  C  L  r  H  1  K 

9 

31 

55 

82 

4  1 

120 

7A 

7fi 

H 

MRS  NETTIE  S  WHEELER 

1  1 IMPK  I  KJ    9  ciF 

5394 

07 

C  T  C  1  in  D  T 

b 1  c  WHK  1 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

C  H 

PERRY  T  USHER 

llnLUINWOUrfr  K 

5443 

05 

B  I  BB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MOPCuQi   1   wT|   1  C 

5550 

04 

M  n  p  n  M 

nHL  U  N 

6 

32 

27 

83 

56 

186 

5P 

5P 

H 

CITY   OF  MRRSHRLLVILLE 

MP  Y  C  w  I  1  1  c 
1  1  n  1  o  V  1  L  L  L 

5633 

02 

1 Q  p  u-  c  n  M 
JHL  n  oUN 

10 

34 

15 

83 

34 

920 

7A 

MRS  FLORENCE   Y  SRILERS 

METTER 

581  1 

06 

CANDLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY   OF  METTER 

MIDVILLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

49 

82 

14 

175 

7R 

PHILIP   1  GRMBRELL 

MinuIllC     CVP  QTQ 

^«Fi  ^ 
O  O  u  J 

Uo 

BURKE 

1  1 

32 

5  3 

82 

1  2 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GR  BRANCH  EXP  STN 

MTl  1  Fnr.FUIl  ]  F 

5874 

05 

D  n  1  n  1  1  I  hi 
DHL  UW 1 N 

1  0 

33 

06 

83 

15 

360 

7A 

7fl 

H 

MRS  WILLETTE  B  HORNE 

M  T  1  1  F  M    A  Kl 

1  1  I  L  L  C  IN     **  IN 

5882 

05 

1  C  M  U   I  M  C 

Jt  Nr\  I  Nb 

1  1 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KERMIT   J  CHANCE 

Mil  1  HQUFW-UlQnF    9    c:  F 

5896 

06 

bLKt vtN 

14 

32 

56 

81 

30 

100 

8A 

MILTON  R  REDDICK 

1 1  u  IN  r\  u  L. 

5971 

02 

WHL 1  UN 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7H 

CITY  FIRE  DEPT 

MON  T  F  7t  IMD 

1  1  U  'N  1  L  £  U  1  1  Pi 

5979 

04 

M  n  p  n  M 
riHL  UN 

5 

32 

17 

84 

01 

327 

8R 

GEORGE  FOWLER 

MfiN T  I  r F 1  1  n 

5988 

05 

JASPE  R 

9 

33 

18 

83 

4  1 

555 

7R 

7A 

H 

POSTMRSTER 

MORGAN   1  M 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN  PUB  WORKS  CRMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7fl 

CLRRENCE  W  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQU I T  T 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

PQniP    CTQTinM     1.1  mtm 

iTHuiu  biHiiuN  wnin 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7fl 

GRRLRND  L  GILLIS 

NflHUNTR 

6219 

09 

BRANTLEY 

1  3 

31 

1  1 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

1  5 

31 

08 

83 

1  3 

238 

5P 

5P 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 
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r 

UJ 
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UJ 
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iStE  NOtESl 

NEHINGTON  2  N£ 

6323 

06 

SCREVEN 

14 

32 

37 

81 

28 

145 

6P 

6P 

H 

MRS  MARY   A  POLK 

NEWNflN 

6335 

04 

COWETA 

6 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7A 

H 

JAMES  0  HARDIN  JR 

N0RCR05S  4  N 

6407 

02 

GWINNETT 

3 

34 

DO 

84 

12 

950 

7A 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 

PfiTTERSON 

6838 

09 

PIERLE 

1  3 

31 

23 

82 

08 

105 

8A 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

PEARSON 

6879 

08 

A  TK  I  NSON 

1  3 

31 

18 

82 

51 

205 

c 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

PLAINS  SW  Cfi  EXP  STfi 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

8fl 

8A 

jH 

SW  GA  BRANCH  EXP  STA 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

84 

32 

405 

7A 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

QUITMAN  2  NW 

7276 

08 

BROOKS 

15 

30 

48 

83 

35 

185 

8A 

8A 

H 

WILL  lAM  0  LEY 

RESflCfl 

7430 

01 

GORDON 

12 

34 

34 

84 

57 

650 

8A 

JOSEPH  W  HOLLAND 

RINGGOLD 

7489 

01 

CATOOSA 

18 

34 

55 

85 

07 

820 

8R 

TVA-721 

ROBERTSTOWN 

7522 

02 

WH  I  TE 

3 

34 

43 

83 

45 

1440 

7A 

7R 

MRS  CHARLIE  K  ROGERS 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

4 

34 

15 

85 

09 

620 

5P 

8A 

H 

JOHN  W  MAODOX  JR 

ROME  8  SW 

7605 

01 

FLOYD 

4 

34 

10 

85 

16 

700 

c 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  flP  R 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34 

21 

85 

10 

537 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SONDERSV 1 LLE 

7777 

05 

WASH  I NGTON 

1  1 

32 

58 

82 

49 

4  35 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WSNT 

SflPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTOSH 

2 

q  ] 
0  1 

94 

8 1 

10 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  GA  MARINE  INST 

SAVANNAH  HSO  AP  R 

7847 

09 

CHATHAM 

14 

32 

08 

81 

12 

46 

MID 

MID 

7R 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SILOAM 

8064 

05 

GREENE 

10 

33 

32 

83 

06 

690 

6P 

7A 

H 

MRS  MABLE  C  CRUMPTON 

SPARTA  3  NW 

8223 

05 

HANCOCK 

1  1 

33 

19 

83 

01 

530 

8A 

c 

HOWARD  R  GARRETT 

STILLMORE 

8351 

06 

EMANUEL 

1 

32 

26 

82 

13 

260 

7A 

JESSE  W  RAUTON 

SUMMERVILLE   1  SSW 

8436 

01 

CHATTOOGA 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7A 

EVAN  D  BOWMAN 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

09 

APPL ING 

1 

31 

44 

82 

1  4 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWAINSBORO 

8496 

06 

EMANUEL 

I  1 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

FANNIN 

7 

34 

58 

84 

1  3 

1795 

c 

MRS   INEZ  HAMPTON 

S  Y L  V AN  I  A 

8517 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

45 

81 

39 

254 

c 

LLOYD  H  BAZEMORE 

TALBOTTON   1  NE 

O  o  J  O 

TALBOT 

6 

^9 
J  c. 

O  ^ 

^9 

710 

8R 

8  A 

^ 

LAWRENCE  R  MINOR  SR 

TAYLORSVILLE 

8600 

01 

BARTOW 

5 

34 

05 

84 

59 

710 

7A 

THOMAS  F  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32 

58 

84 

14 

800 

c 

CECIL  HARRIS 

THOMASTON  2  S 

8661 

04 

UPSON 

6 

32 

52 

84 

19 

665 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WSFT 

THDMASVILLE  4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30 

48 

83 

54 

210 

5P 

5P 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

TIFTON  EXP  STATION 

8703 

08 

TIFT 

16 

31 

29 

83 

32 

371 

8A 

8A 

8A 

GH 

GA  COASTAL  PLAIN  EX  STN 

TOCCOA 

8740 

03 

STEPHENS 

14 

34 

35 

83 

19 

1019 

6P 

7A 

H 

HENRY  0  MC  DONALD 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34 

48 

83 

42 

3900 

c 

TVA-154 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  GA  COL  OF  AGRl 

vAi  nnsTA  F 

8972 

08 

1 nWNDFS 

t_  w  n  '1  u  i_  vj 

1  6 

30 

51 

83 

14 

250 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WJEM 

VALDOSTR  4  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

16 

30 

52 

83 

20 

265 

c 

RADIO  STATION  WGAF 

WALESKA 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

19 

84 

33 

1110 

7A 

DOYLE  B  SMITH 

WARRENTON 

9141 

06 

WARREN 

1  1 

33 

25 

82 

40 

510 

7A 

7A 

H 

HENRY  C  WHEELER  JR 

WASHINGTON 

9157 

03 

WILKES 

14 

33 

44 

82 

44 

630 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  T  THORNTON 

WATKINSVILLE  ARS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

26 

750 

c 

AGRI  RESEARCH  SERVICE 

WAYCROSS  4  NE 

9186 

09 

PIERCE 

13 

31 

15 

82 

19 

145 

7A 

7A 

H 

ERNEST  L  SWEAT 

WAYCROSS  WSMO 

9192 

09 

WARE 

13 

31 

15 

82 

24 

I  40 

MID 

MID 

WSMO  NATL  WEATHER  SERV 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

14 

33 

07 

81 

59 

270 

5A 

60 

H 

MISS  DORIS  E  LEWIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32 

52 

85 

1  1 

575 

8R 

8A 

H 

CAM  B  LANIER  JR 

WINDER   1  S5E 

9466 

02 

BARROW 

10 

33 

59 

83 

43 

960 

5P 

7A 

H 

CECIL  H  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

04 

MERIWETHER 

6 

32 

59 

84 

35 

800 

8A 

ALLEN  C  LONGING 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

07 

84 

31 

1055 

8A 

WILLIAM  G  BOOTH 
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any 

DIMENSIONAL  UNITS 
movement 
direction; 


information  recarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles      Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65^F.     In  "Supplemental  Data"  table 

s  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME'     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  davlieht  saving  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations       For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Pi-ecipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19^1-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES;  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


Byron  Exp  Station 
Calhoun  Exp  Station 
Experiment 
Hawkinsville 
Homerville  3  WSW 
Jesup  4  NE 

Mldville  Exp  Station 
Plains  SW  GA  Exp  Station 
Tifton  Exp  Station 


Soil  Type 
Loamy  Sand 

Montevallo-Shaly  silt  loam 
Upland  sandy  to  clay  loam 
Sandy  loam 
Gray  sand 

Undifferentiated  alluvial 
Sandy  loam 

Greenville  heavy  clay 
Tifton  loamy  sand 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulleti 


Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 
Bare 

.n . 


Degree  of  Slope 

0-2% 
2-6% 
0-2% 

0-  2% 

1-  2% 
0-2% 
0-2% 
0-2% 

0-5%  to  NE 


INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOW I NO : 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

J  Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  ttie  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
t  DRAINAGE  CODE:     1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3 -CHATTAHOOCHEE     4~COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

SUBSCRIPTION  PRICE:     S5.10  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $8.00  additional  for  foreign  mailing;   40?  single  copy;  30C  annual  sum- 
mary.    There  is  a  minimum  charge  of  S2.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications.     Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA; 
send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building,   Asheville,   NC     28801.     Attn:  Publications. 
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46 
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CLBTTON  I  SSH 

MAX 

72 

75 

75 

78 

78 

74 

66 

68 

65 

68 

72 

79 

78 

75 

62 

65 

64 

66 

73 

76 

74 

78 

80 

80 

72 

76 

80 

78 

78 

77 

74 

73 

4 

MIN 

51 

47 

45 

52 

43 

40 

31 

27 

31 

37 

37 

4  1 

48 

52 

29 

34 

36 

26 

28 

35 

34 

38 

37 

44 

43 

46 

46 

39 

40 

40 

34 

39 

I 

CORNEL  IB 

MAX 

74 

73 

73 

78 

75 

71 

64 

65 

62 

66 

69 

75 

73 

67 

61 

65 

61 

65 

73 

74 

72 

75 

79 

75 

67 

71 

75 

73 

71 

65 

72 

70 

3 

MIN 

51 

45 

46 

54 

46 
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33 

31 

34 

42 

42 
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50 

50 
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31 

38 
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48 

50 

53 

SO 
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47 

47 

44 

42 

0 
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MAX 

77 

80 

79 

83 

83 
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69 
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MIN 
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56 
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29 

29 
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38 

46 

47 

46 

46 
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55 
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47 
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62 
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80 

82 
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70 
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68 

68 

80 

78 

78 

74 

74 

70 

74 

72 

75 

78 

78 

82 

80 

76 

76 

78 

80 

78 

76 

78 

76 

6 

MIN 

56 

48 

56 

58 

60 

46 

45 

42 

46 

44 

44 

52 

50 

42 

39 

40 

37 

40 

42 

40 

44 
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46 

46 

50 

50 

56 

54 

58 

54 

56 

48 

0 

TOCCOB 

MAX 

78 

73 

79 

82 

81 

68 

68 

64 

68 

69 

73 
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80 

72 

73 

68 

64 

68 

78 

77 

78 

75 

83 

77 

69 

74 

81 

79 

74 

69 

74 

74 

1 

MIN 

56 

49 

50 

SB 

51 

49 

39 

40 

36 

46 

46 

47 

51 

53 

32 

38 

30 

34 

38 

45 

42 

48 

46 

52 

51 

50 

51 

48 

51 

45 

42 

45 

g 

HBSMINGTON 

MAX 

64 

77 

81 

80 

85 

87 

87 

72 

73 

78 

75 

79 

83 

78 

72 

68 

74 

66 

71 

79 

80 

78 

84 

85 

78 

77 

79 

84 

83 

71 

7  1 

77 

4 
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MIN 

56 

53 

49 

51 

57 

56 

44 

39 

37 

47 

45 

43 

49 

53 

39 

37 

34 

36 

34 

39 

39 

40 

43 

48 

49 

49 

50 

54 

55 

49 

48 

45 

g 
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04 

CARROLL  TON 

MAX 

73 

80 

81 

83 

81 

71 

69 

71 

71 

73 

80 

82 

80 

76 

66 

73 

67 

70 

76 

"8 

80 

81 

84 

80 

77 

78 

79 

80 

75 

74 

76 

76 

3 

MIN 

55 

43 

49 

54 

44 

43 

33 

32 

32 

43 

43 

44 

50 

50 

38 

4  1 

37 

35 

37 

40 

41 

39 

40 

44 

45 

51 

48 

45 

46 

49 

45 

43 

1 

COLUMBUS  HSO  AP 

MAX 

73 

83 

83 

87 

88 

77 

72 

72 

75 

80 

63 

86 

81 

72 

69 

79 

72 

73 

79 

80 

65 

84 

86 

84 

84 

86 

84 

84 

82 

79 

79 

80 

0 

MIN 

58 

54 

57 

60 

62 

46 

58 

52 

B 

EXPERIMENT 

MAX 

69 

72 

79 

79 

83 

83 

71 

69 

69 

71 

74 

78 

82 

79 

67 

65 

74 

66 

69 

76 

77 

79 

79 

82 

80 

76 

60 

82 

31 

75 

73 

75 

5 

MIN 

57 

48 

51 

57 

53 

53 

39 

37 

4  1 

44 

50 

50 

53 

55 

37 

37 

37 

36 

37 

38 

4  1 

50 

47 

49 

53 

58 

54 

54 

59 

52 

52 

47 

7 

GREENVILLE  2  NNH 

MAX 

MIN 

LB  GRANGE 

MAX 

71 

80 

83 

83 

84 

83 

69 

66 

72 

77 

81 

82 

83 

79 

66 

77 

70 

69 

75 

77 

71 

82 

82 

79 

79 

78 

81 

81 

78 

75 

75 

77. 

1 

MIN 

61 

4B 

54 

55 

50 

j1 

38 

38 

34 

54 

50 

48 

56 

55 

34 

34 

35 

33 

32 

37 

48 

45 

48 

52 

60 

52 

49 

S3 

55 

54 

47. 

1 
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DAILY  TEMPERATURES 


STOT ION 

DRY   OF  MONTH 

a; 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  I 

1  2 

1  3 

1  * 

1  5 

16 

1  ^ 

1  e 

19 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

a 

MflRSMULLV ILIE 

HBX 

79 

84 

85 

83 

84 

83 

80 

80 

82 

85 

85 

83 

83 

76 

79 

82 

84 

84 

86 

85 

82 

85 

88 

86 

85 

85 

83.1 

M!N 

60 

54 

SO 

49 

S3 

56 

42 

44 

56 

S3 

56 

42 

41 

39 

40 

42 

40 

44 

50 

SO 

48 

57 

61 

59 

56 

54 

SO 

58 

SO-I 

MBX 

70 

81 

84 

81 

84 

77 

69 

69 

72 

77 

82 

84 

86 

79 

67 

75 

67 

70 

76 

77 

82 

83 

83 

80 

79 

79 

81 

80 

77 

74 

72 

77.3 

MIN 

S7 

47 

52 

50 

48 

SI 

36 

38 

36 

49 

51 

48 

S6 

52 

34 

35 

34 

36 

34 

40 

38 

42 

46 

SO 

64 

55 

53 

SO 

S6 

SO 

52 

46.1 

IflLBO'TON   1  NE 

MBX 

73 

85 

88 

88 

78 

80 

73 

76 

70 

82 

80 

82 

82 

70 

66 

68 

80 

75 

81 

83 

81 

85 

87 

87 

82 

88 

87 

85 

80 

80 

79 

80.0 

niN 

60 

48 

50 

56 

56 

69 

42 

37 

36 

47 

49 

40 

55 

61 

36 

32 

40 

33 

38 

44 

39 

38 

45 

49 

54 

60 

52 

55 

59 

58 

54 

47.8 

IHOnnSION  2  S 

MBX 

77 

82 

8 1 

88 

86 

84 

76 

74 

77 

82 

86 

87 

82 

77 

72 

77 

76 

76 

8  3 

85 

85 

87 

89 

88 

83 

85 

86 

88 

83 

84 

83 

82.3 

niN 

60 

52 

58 

55 

56 

53 

46 

40 

39 

53 

52 

SI 

57 

57 

40 

3S 

41 

40 

40 

44 

42 

50 

48 

53 

55 

57 

S3 

56 

59 

56 

57 

50.1 

HE5T  POINT 

F1BX 

72 

7S 

83 

84 

85 

85 

77 

74 

73 

74 

79 

81 

84 

83 

72 

70 

80 

71 

74 

80 

82 

82 

83 

85 

82 

80 

81 

85 

83 

83 

76 

79.3 

■          ■  ■ 

rilN 

63 

50 

SO 

56 

53 

54 

41 

44 

39 

39 

54 

51 

51 

55 

36 

36 

38 

38 

37 

39 

39 

42 

46 

47 

50 

S9 

55 

SI 

55 

55 

58 

47.8 

CENIRdL 

05 

BILET 

MBX 

84 

83 

84 

86 

90 

78 

80 

81 

86 

82 

83 

80 

78 

75 

74 

77 

80 

62 

82 

83 

82 

84 

85 

87 

85 

77 

71 

77 

81  .3 

MIN 

56 

S4 

52 

52 

42 

39 

60 

57 

55 

54 

S6 

48 

37 

45 

44 

48 

49 

50 

SI 

SO 

53 

56 

58 

61 

S8 

66 

61 

57 

52.1 

BYRON  EXP  STRTION 

MBX 

70 

75 

82 

84 

86 

88 

79 

71 

70 

74 

80 

81 

84 

80 

71 

67 

77 

70 

72 

79 

80 

81 

81 

84 

83 

80 

85 

84 

83 

76 

75 

78  .5 

MIN 

80 

52 

58 

56 

58 

56 

45 

43 

39 

39 

48 

51 

49 

52 

39 

36 

37 

36 

4  1 

40 

42 

43 

48 

50 

50 

58 

SS 

54 

SS 

68 

54 

48.5 

COVINGTON 

MBX 

76 

80 

82 

82 

83 

74 

68 

69 

72 

75 

BO 

83 

79 

72 

64 

73 

65 

69 

74 

76 

80 

79 

81 

79 

71 

80 

81 

81 

77 

72 

74 

75  .8 

MIN 

55 

SO 

55 

56 

53 

52 

39 

36 

38 

51 

48 

SO 

58 

55 

37 

33 

36 

38 

35 

42 

42 

47 

46 

51 

54 

55 

53 

53 

59 

51 

50 

47.7 

DUBL IN   3  S 

MBX 

70 

77 

83 

85 

88 

87 

82 

78 

73 

76 

82 

83 

88 

83 

75 

68 

78 

71 

74 

77 

80 

83 

83 

85 

84 

83 

85 

86 

85 

78 

75 

80  .2 

MIN 

SB 

SO 

SI 

52 

SS 

52 

40 

38 

36 

37 

51 

51 

52 

61 

38 

33 

34 

40 

42 

41 

43 

44 

46 

48 

49 

56 

56 

56 

58 

56 

54 

47.7 

EBSrnaN  i  h 

MBX 

7B 

80 

84 

88 

90 

90 

82 

74 

75 

83 

81 

84 

85 

79 

76 

75 

77 

70 

78 

79 

83 

82 

63 

85 

84 

83 

85 

86 

84 

77 

75 

81.1 

MIN 

61 

51 

S3 

58 

61 

SS 

44 

43 

39 

54 

54 

54 

63 

61 

41 

35 

45 

42 

46 

48 

45 

50 

51 

54 

60 

62 

57 

59 

65 

58 

57 

52.5 

FORSTiM   6  NNH 

MBX 

7B 

82 

80 

86 

86 

80 

71 

71 

74 

80 

82 

86 

82 

78 

67 

76 

71 

72 

78 

81 

82 

82 

85 

84 

79 

84 

84 

85 

79 

80 

78 

79.5 

M  I  N 

60 

48 

SO 

S3 

56 

SO 

38 

3S 

32 

52 

43 

45 

53 

5B 

33 

32 

34 

36 

34 

40 

36 

41 

42 

49 

51 

53 

50 

53 

56 

54 

53 

45.8 

HflHKINSVILLE 

MBX 

72 

81 

88 

86 

93 

95 

87 

80 

79 

79 

86 

87 

88 

82 

80 

75 

79 

84 

88 

88 

87 

90 

89 

85 

88 

90 

90 

85  .0 

M  I  N 

62 

SI 

51 

55 

58 

53 

41 

40 

39 

50 

51 

51 

S3 

33 

33 

40 

43 

42 

42 

48 

49 

49 

49 

S8 

S3 

S3 

69 

48.4 

IRHINTON   4  UNM 

MAX 

77 

76 

78 

80 

81 

80 

71 

70 

87 

85 

83 

61 

67 

71 

74 

80 

62 

84 

85 

84 

87 

86 

85 

83 

80 

81 

79  .2 

MIN 

60 

S5 

S6 

59 

60 

58 

46 

41 

37 

42 

41 

40 

55 

38 

39 

4  1 

48 

56 

56 

60 

58 

57 

52 

51 

SO 

SO.  3 

HflCON   WSO  BP 

MBX 

77 

83 

83 

87 

69 

80 

73 

72 

75 

81 

83 

84 

81 

73 

69 

78 

70 

73 

80 

83 

83 

82 

86 

84 

81 

85 

86 

86 

77 

76 

78 

79  .9 

MIN 

SB 

51 

SS 

60 

67 

49 

43 

41 

37 

64 

49 

51 

60 

47 

39 

36 

45 

42 

42 

45 

41 

49 

49 

53 

57 

59 

S3 

S3 

62 

60 

52 

50.0 

nlLLEDGEVlLLE 

MBX 

66 

75 

82 

83 

87 

88 

78 

73 

72 

75 

78 

82 

83 

80 

73 

69 

76 

68 

73 

79 

80 

82 

82 

86 

82 

80 

85 

87 

75 

75 

74 

78.3 

MIN 

S9 

50 

51 

51 

57 

49 

43 

36 

35 

35 

50 

48 

50 

57 

40 

32 

32 

42 

40 

39 

40 

40 

44 

47 

48 

57 

62 

51 

S4 

54 

53 

46.4 

MONTICELLO 

MBX 

7B 

80 

82 

83 

81 

82 

80 

81 

81 

74 

76 

80 

8b 

81 

64 

76 

68 

72 

75 

80 

79 

80 

84 

81 

80 

78 

80 

75 

76 

74 

78.2 

MIN 

63 

SS 

56 

60 

59 

57 

51 

62 

50 

52 

60 

59 

40 

42 

40 

39 

4  1 

45 

51 

52 

52 

54 

57 

58 

58 

57 

57 

56 

53 

52.6 

SPNDERSVILLE 

MBX 

76 

8 1 

79 

86 

86 

84 

7  1 

70 

73 

78 

8 1 

83 

79 

72 

65 

?4 

7  1 

69 

76 

76 

78 

79 

83 

80 

78 

82 

84 

84 

79 

73 

74 

77.5 

M  I N 

S9 

49 

50 

56 

56 

49 

42 

38 

35 

53 

48 

50 

56 

57 

41 

34 

43 

39 

41 

46 

41 

42 

47 

64 

49 

67 

54 

53 

62 

52 

51 

48.5 

SILOBM 

MBX 

77 

83 

86 

87 

87 

75 

72 

71 

74 

78 

82 

86 

87 

70 

67 

76 

67 

72 

78 

80 

81 

83 

86 

81 

80 

83 

86 

85 

75 

74 

75 

78.8 
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M  I  N 

56 

55 

56 

SB 

57 

52 

39 

36 

42 

48 

48 

37 

59 

58 

36 

37 

40 

37 

41 

45 

46 

48 

50 

53 

57 

55 

56 

SS 

62 

52 

SI 

49. 1 

EBST  CENIRBL 

06 

flPPL ING  2  NH 

MBX 

72 

68 

75 

81 

82 

84 

80 

78 

73 

72 

75 

76 

61 

73 

74 

66 

75 

66 

69 

79 

75 

75 

78 

80 

84 

80 

82 

78 

76 

78 

63 

75  .6 

MIN 

54 

54 

46 

45 

50 

49 

37 

39 

40 

40 

41 

45 

43 

46 

33 

30 

33 

32 

35 

40 

36 

39 

36 

42 

42 

44 

44 

48 

50 

52 

47 

42.3 

RUGU5TB  H50  BP 

MBX 

77 

81 

80 

84 

89 

81 

71 

69 

74 

78 

79 

82 

76 

75 

67 

73 

67 

70 

77 

78 

78 

80 

83 

78 

78 

83 

84 

81 

72 

73 

74 

77  .2 

M  1 N 

SS 

51 

52 

56 

56 

48 

40 

38 

36 

46 

46 

50 

56 

50 

40 

35 

44 

39 

43 

4  1 

43 

44 

47 

50 

47 

61 

SS 

S7 

60 

52 

47 

47.9 

BROOKLEI   1  H 

MBX 

75 

83 

SB 

86 

90 

87 

85 

72 

75 

80 

82 

85 

63 

80 

80 

75 

72 

72 

81 

81 

81 

82 

84 

82 

77 

85 

85 

86 

73 

70 

77 

80  .5 

M  I  N 

60 

SI 

S2 

SS 

57 

57 

46 

43 

42 

55 

54 

55 

63 

62 

4  1 

35 

47 

42 

53 

49 

46 

S3 

SO 

56 

52 

62 

60 

66 

62 

S7 

S3 

52.7 

LOUISVILLE  3  S 

MBX 

76 

84 

79 

88 

88 

65 

78 

75 

76 

77 

80 

B6 

81 

73 

71 

75 

73 

71 

79 

79 

79 

82 

82 

81 

79 

85 

83 

83 

79 

70 

72 

79  .0 

55 

49 

50 

56 

S7 

52 

42 

43 

38 

51 

SI 

55 

60 

61 

40 

35 

46 

40 

40 

41 

41 

46 

42 

59 

50 

49 

66 

S8 

62 

S3 

56 

49.6 

HEITER 

MBX 

77 

84 

84 

89 

90 

88 

86 

85 

82 

80 

79 

81 

86 

78 

76 

76 

76 

76 

80 

82 

82 

82 

82 

83 

86 

86 

86 

86 

77 

82.2 

61 

55 

66 

59 

62 

57 

46 

45 

45 

43 

47 

47 

56 

52 

40 

37 

45 

44 

50 

51 

SI 

SO 

51 

SO 

53 

62 

63 

60 

60 

57 

SS 

51  .9 

niOVILLE  EXP  SIB 

MBX 

69 

85 

85 

83 

88 

89 

84 

83 

79 

80 

84 

78 

75 

69 

72 

78 

82 

84 

80 

78 

66 

74 

65 

81 

78 

79 .6 

SO 

52 

S4 

60 

60 

SO 

37 

45 

46 

47 

53 

34 

40 

43 

49 

44 

50 

53 

51 

63 

59 

60 

50 

55 

55 

50.4 

MILLEN  4  N 

MBX 

82 

80 

79 

81 

79 

80 

81 

79 

76 

73 

82 

79 

79 

76 

72 

68 

66 

69 

72 

71 

76 

82 

84 

73 

81 

86 

85 

81 

80 

79 

79 

77.7 

MIN 

60 

SB 

59 

58 

56 

59 

49 

48 

56 

49 

46 

32 

34 

39 

43 

46 

49 

46 

49 

50 

46 

51 

54 

50 

SI 

49. S 

NEHINCTON  2  NE 

MBX 

68 

69 

71 

78 

79 

80 

80 

81 

76 

81 

83 

85 

74 

72 

69 

77 

MIN 

44 

44 

45 

65 

54 

SO 

sr, 

57 

55 

54 

63 

66 

69 

65 

S7 

S9 

SHBINSBORO 

MBX 

80 

83 

83 

87 

89 

87 

81 

75 

74 

80 

82 

85 

83 

76 

72 

76 

74 

74 

78 

80 

81 

82 

84 

81 

81 

86 

S6 

83 

77 

70 

77 

80.2 

MIN 

S6 

52 

52 

57 

67 

SI 

48 

40 

46 

67 

S4 

56 

62 

62 

47 

36 

39 

42 

50 

45 

49 

48 

51 

SI 

62 

62 

60 

63 

63 

66 

S3 

52.1 

NRRRENTON 

MRX 

67 

75 

78 

78 

83 

85 

75 

70 

68 

72 

75 

78 

81 

77 

78 

64 

71 

65 

67 

75 

77 

76 

76 

80 

77 

77 

80 

82 

8 1 

70 

7  1 

76. 1 

57 

S5 

53 

54 

SB 

52 

41 

41 

41 

38 

SO 

52 

S2 

58 

41 

37 

36 

41 

38 

42 

46 

45 

44 

44 

S3 

S3 

57 

57 

57 

54 

51 

48.3 

NBTNESBORO  2  NE 

MBX 

70 

76 

82 

83 

87 

90 

84 

71 

70 

74 

79 

80 

87 

77 

75 

67 

76 

67 

72 

70 

78 

80 

82 

87 

80 

79 

85 

87 

82 

81 

72 

78.4 

■ 

56 

49 

49 

51 

S4 

52 

40 

35 

33 

33 

47 

50 

50 

56 

39 

30 

30 

37 

39 

40 

40 

39 

40 

47 

47 

47 

68 

58 

55 

64 

S3 

45. 4 

50UTMHE5I 

07 

BLBBNY  3  SE 

MBX 

82 

71 

86 

91 

91 

85 

77 

75 

79 

84 

86 

88 

ei 

78 

71 

79 

74 

77 

82 

85 

86 

84 

85 

88 

83 

87 

88 

86 

83 

81 

80 

82 . 4 

MIN 

52 

S3 

59 

56 

54 

45 

40 

39 

55 

53 

53 

6 1 

4  2 

38 

38 

5 1 

50 

48 

68 

S7 

58 

64 

62 

58 

49.9 

BHERICUS  2  E 

MBX 

B2 

84 

86 

86 

84 

84 

80 

74 

72 

76 

81 

B4 

82 

81 

76 

71 

70 

70 

74 

78 

81 

65 

84 

83 

83 

84 

87 

79 

79 

79 

79.9 

MIN 

56 

55 

56 

SB 

60 

58 

42 

41 

40 

40 

53 

56 

58 

56 

41 

34 

33 

33 

34 

40 

44 

44 

47 

49 

49 

56 

55 

58 

60 

60 

48.9 

BBINBRiOCE   INT  PAPER 

C 

MBX 

76 

82 

82 

84 

90 

89 

84 

73 

73 

80 

84 

86 

86 

84 

77 

78 

78 

78 

81 

84 

86 

84 

86 

86 

86 

87 

80 

79 

82 

80 

82.2 

MIN 

69 

55 

57 

62 

52 

56 

46 

44 

44 

64 

54 

58 

60 

62 

36 

38 

38 

38 

38 

40 

55 

56 

62 

64 

64 

64 

60 

66 

66 

62 

S3. 7 

BLBHELT 

MBX 

79 

84 

87 

89 

91 

84 

74 

75 

77 

84 

69 

78 

73 

74 

79 

81 

86 

84 

86 

86 

86 

SB 

85 

82 

83 

80 

81  .7 

NIN 

S7 

S7 

61 

61 

59 

47 

45 

45 

46 

SB 

40 

40 

42 

46 

46 

47 

47 

54 

55 

57 

62 

60 

61 

61 

62 

61 

53.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


STRT ION 

Dflr    OF  MONTH 

o 
<x 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

er 

cnniLLO 

MBX 
MIN 

88 
6T 

87 
60 

87 
54 

90 
60 

90 
62 

87 
54 

83 
45 

75 
38 

80 
42 

84 

55 

85 
55 

87 
57 

86 

67 

75 
61 

69 
37 

78 
34 

73 
45 

74 
45 

76 
45 

81 
44 

84 

42 

84 

53 

85 
54 

85 
48 

31 

62 

83 
63 

84 
64 

85 
63 

83 
62 

33 
60 

84 

53 

82.5 
S3. 3 

COLOUIII  2  E 

MBX 
MIN 

60 
5S 

81 

55 

85 
58 

85 
60 

86 
61 

92 
55 

87 
46 

76 
48 

86 
46 

79 
44 

84 

56 

85 
54 

87 
59 

82 
61 

77 
38 

70 
33 

79 

41 

74 
45 

80 
43 

81 
44 

83 
40 

85 
51 

84 
54 

86 
51 

87 

57 

84 

63 

87 
63 

85 
62 

86 
63 

B4 

63 

81 
61 

82.9 
52.6 

CUIHBERI 

MBX 
MIN 

11 
64 

85 
55 

84 

60 

89 
60 

90 
60 

87 
61 

79 
47 

74 
44 

77 
44 

82 
59 

83 
56 

87 
57 

85 
64 

78 
59 

72 
40 

78 
40 

75 
43 

74 
43 

78 
46 

80 
53 

85 
45 

84 

53 

85 

55 

85 
57 

83 
SB 

86 
62 

66 
58 

87 
60 

81 
65 

60 
60 

79 
59 

81  .8 
54  .4 

FORI  GSINES 

MBX 
MIN 

76 
65 

81 
57 

85 
60 

86 
61 

89 

61 

82 
48 

73 
47 

76 
41 

81 

59 

82 
55 

85 
55 

83 
61 

72 
59 

71 
40 

76 
39 

75 
39 

71 
44 

74 
46 

76 
46 

81 
47 

82 
43 

81 

59 

81 
60 

81 
57 

82 
59 

83 
60 

82 
59 

83 
58 

30 
62 

78 
61 

78 
58 

79.5 
53.8 

LUMPKIN  ?  SE 

MBX 
M  I  N 

76 
60 

83 
4  I 

85 
51 

87 
S3 

89 
52 

87 
52 

78 
35 

74 
33 

73 
33 

81 
50 

82 
50 

87 
56 

87 
55 

80 
50 

73 
30 

74 

79 

79 

79 

80 

82 
34 

85 
41 

85 
44 

86 

86 

83 
54 

86 
44 

87 
50 

36 

85 

33 

52 

32.2 
46  .4 

noRGDN   1  H 

MBX 
MIN 

73 

80 

80 

84 

77 

72 

75 

69 

69 

77 

78 

86 

85 

88 

86 

83 

91 

80 

83 

PLAINS  SH  00  EXP  STB 

MBX 

MIN 

73 
62 

77 
50 

85 

55 

84 

60 

88 
58 

89 
56 

81 
43 

74 
44 

72 
42 

77 
45 

81 

53 

83 
53 

85 
55 

80 
59 

75 
34 

69 
35 

78 
35 

71 
33 

74 
39 

79 
45 

81 
49 

84 

51 

82 
50 

85 
51 

85 
56 

81 
59 

87 
55 

85 
53 

86 
57 

79 
60 

78 
SB 

80  . 3 
50.2 

TMOMfiSVlLLE    4  SE 

■            •  ■ 

MBX 
MIN 

87 

89 
55 

88 
54 

93 
62 

91 
55 

86 
49 

79 
45 

79 
46 

84 

63 

87 
58 

87 
58 

67 

39 

39 

50 

45 

51 

92 
67 

85 

83 
66 

80 
64 

81 
60 

SOUTH  CENTRAL  08 

fiSHBURN  3  ENE 

MBX 
MIN 

73 
61 

79 
53 

84 
54 

82 
60 

87 
SB 

83 

56 

81 
44 

71 
44 

71 
4  1 

74 
43 

82 
55 

82 
54 

84 

57 

80 
62 

72 
42 

62 
36 

76 
37 

70 
4  1 

71 
42 

78 
48 

79 
45 

82 
54 

80 
53 

82 
52 

83 
57 

81 

57 

85 
61 

83 
61 

82 
65 

76 
61 

77 
52 

73.7 
51  .8 

CORDELE 

MBX 
MIN 

78 
62 

84 

51 

82 
55 

87 
60 

88 
65 

66 
54 

81 
49 

81 
39 

75 
40 

81 
52 

82 
54 

85 
52 

82 
65 

79 
43 

77 
34 

75 
40 

73 
43 

78 
44 

78 
45 

81 
44 

83 
4  1 

82 
51 

83 
51 

83 
49 

83 
58 

84 

59 

84 
54 

85 
58 

84 

59 

77 
68 

77 
59 

81  .2 
51  .5 

OOUGLflS 

MBX 
MIN 

85 
57 

88 
54 

86 
54 

91 
61 

93 
58 

88 
47 

76 
43 

75 
43 

76 
44 

84 
58 

85 
58 

89 
58 

84 

57 

76 
41 

72 
39 

79 
39 

73 
45 

72 
46 

79 
50 

81 
50 

80 
53 

83 
55 

83 
55 

86 
55 

80 
60 

86 
62 

82 
64 

73 
62 

75 
62 

76 
56 

79 
SO 

31  .  1 
53.1 

F I TZGERflLD 

MAX 
MIN 

80 
63 

81 
57 

84 
58 

88 
64 

90 
66 

88 
57 

82 
49 

73 
46 

73 
45 

82 
57 

82 
53 

85 
58 

84 
66 

78 
63 

75 
43 

77 
42 

75 
46 

72 
44 

80 
S3 

81 
55 

84 
48 

82 
53 

83 
56 

84 

58 

83 
61 

86 
65 

85 
65 

82 
60 

78 
65 

75 
62 

76 
53 

81  .0 
56  .0 

HOMERVILLE  3  WSH 

MBX 
MIN 

83 
64 

85 
55 

84 

53 

88 
61 

90 
58 

89 
54 

85 
48 

75 
40 

75 
43 

82 
60 

82 
60 

87 
59 

81 

66 

81 

59 

73 
44 

76 
31 

73 
45 

71 
43 

79 
56 

81 
44 

84 
43 

84 

56 

82 
52 

85 
49 

82 

59 

66 
60 

84 
64 

75 
57 

75 
65 

77 
61 

77 
57 

81  .0 
54  .  1 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

73 
63 

82 
51 

86 
52 

85 
52 

89 
55 

91 
54 

86 
42 

75 
38 

76 
37 

80 

82 

85 
46 

88 
54 

84 

60 

84 

39 

70 
35 

78 
36 

74 

39 

75 
41 

82 
46 

83 
46 

84 
49 

84 

51 

85 
SO 

86 

52 

79 
59 

88 
60 

85 
62 

73 
54 

76 
62 

75 
57 

81  .5 
50.1 

MOULTRIE  Z  ESE 

MAX 
MIN 

82 
60 

83 
55 

84 

53 

88 
59 

89 
61 

86 
54 

61 
49 

72 
46 

76 
40 

83 

55 

83 
55 

84 

55 

81 
62 

75 
56 

69 
39 

78 
36 

72 
46 

72 
41 

80 
45 

81 
46 

83 
39 

82 
48 

82 
49 

84 

52 

81 

62 

86 
61 

81 

65 

77 
54 

79 
64 

78 
56 

78 
57 

30.3 
52.3 

NSSMVILLE  5  SSE 

MAX 
M  1  N 

85 
60 

86 
50 

87 
49 

89 
55 

89 
55 

89 
50 

78 
43 

74 
36 

73 
37 

84 

56 

84 

55 

84 

53 

8U 
62 

80 
55 

66 
37 

77 
31 

76 
43 

77 
4  1 

79 
39 

82 
41 

81 
37 

81 
49 

82 
46 

84 
44 

33 
47 

86 
SB 

36 
60 

77 
59 

77 
60 

73 
53 

75 
53 

80.8 
48.8 

QUITMBN  2  NH 

MBX 
MIN 

77 
65 

83 
57 

85 
55 

87 
57 

90 
60 

91 
56 

88 
47 

76 
45 

76 
45 

78 
51 

86 
57 

85 
57 

85 
56 

80 
49 

81 
42 

68 
35 

78 
36 

79 
42 

80 
46 

81 
44 

83 
43 

83 
48 

85 
48 

85 
50 

85 
51 

87 
52 

88 

53 

87 
54 

34 

52 

34 

51 

30 
S3 

82.7 
50.5 

T IF  TON   EXP   STBT ION 

MBX 
MIN 

VBLDOSTfl  3  E 

■          ■  ■ 

MBX 
MIN 

84 

59 

84 

S3 

84 
48 

89 
50 

87 
51 

87 
51 

87 
46 

76 
42 

76 
38 

79 

83 

85 

85 

78 
46 

73 
43 

78 
32 

78 
48 

75 
46 

79 
52 

82 
42 

85 
40 

85 
54 

84 
49 

85 
47 

85 
63 

83 
61 

83 
63 

75 
66 

77 
66 

77 
62 

77 
58 

81  .5 

SOUTHEAST  09 

RLMB  FBB  BP 

MAX 
MIN 

80 
63 

84 
54 

82 
54 

88 
60 

90 
59 

87 
54 

74 
47 

75 
45 

74 
44 

78 
60 

81 

57 

84 

58 

80 
66 

77 
61 

68 
42 

77 
37 

71 
47 

69 
46 

BI 
SB 

80 
45 

82 
SO 

83 

57 

84 
54 

65 
51 

73 
61 

84 

63 

81 
64 

75 
67 

74 

65 

73 
61 

80 
57 

79  .2 
55.1 

BRUNSWICK 

MBX 
MIN 

79 
64 

83 
59 

80 
58 

83 
61 

87 
62 

87 
62 

89 
48 

75 
52 

74 

77 

77 
62 

79 
62 

80 
67 

79 
65 

81 
46 

44 

75 
45 

68 
46 

69 
49 

81 

56 

81 
49 

80 
S3 

64 

59 

83 
58 

fiO 
59 

77 
63 

82 
49 

88 
68 

83 
67 

73 
62 

68 
58 

79.4 
57.0 

BRUNSWICK  FBB  BP 

MBX 
MIN 

80 
65 

77 
62 

80 
64 

83 
65 

82 
65 

89 
65 

71 
53 

71 
50 

76 
58 

75 
66 

75 
65 

79 
68 

76 
70 

78 
60 

67 
48 

72 
45 

66 
49 

65 
52 

73 
59 

76 
59 

77 
56 

79 
54 

BO 
62 

77 
60 

76 
57 

79 

71 

30 

67 

78 

71 

75 
68 

70 
64 

71 
61 

75.9 
61.3 

CLBXTON 

MBX 
MIN 

71 
59 

76 
52 

83 
SI 

83 
54 

87 
54 

89 
55 

87 
43 

80 
4  1 

80 
37 

77 
44 

78 
54 

82 
55 

85 
55 

78 
62 

80 
36 

80 
34 

77 
35 

70 
42 

74 
42 

81 
45 

83 
44 

83 
45 

84 
45 

84 
49 

84 
49 

80 
S3 

84 

62 

36 
60 

83 
62 

71 
56 

67 
53 

30.2 
49.4 

FLEMING 

MAX 
MIN 

FOLKSTON   9  SW 

MAX 
MIN 

82 
64 

86 
60 

85 
53 

87 
59 

91 
60 

90 
55 

88 
47 

77 
40 

84 

47 

86 
45 

85 
63 

85 
65 

80 
52 

80 
44 

76 
34 

76 
36 

76 
38 

83 
46 

83 
49 

85 
57 

85 
58 

84 

55 

85 
50 

83 
61 

86 
59 

85 
63 

84 

59 

84 

60 

72 
61 

79 
57 

33  . 1 
53  .6 

FORT  STEWART 

MAX 
MIN 

76 
62 

83 
55 

83 
SB 

86 
60 

89 
62 

89 
61 

88 
50 

75 
45 

76 
48 

78 
59 

83 
56 

84 
62 

81 
61 

81 

65 

75 
44 

78 
38 

76 
45 

73 
45 

60 
55 

84 
51 

81 
50 

83 
57 

84 

56 

83 
53 

74 

55 

84 

62 

84 

63 

81 
69 

75 
65 

70 
53 

78 
55 

80.5 
55.6 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

80 
63 

83 
55 

87 
57 

87 
59 

88 
61 

87 
47 

88 

87 
47 

78 
46 

79 
60 

82 
57 

85 
60 

79 
65 

79 
66 

73 
42 

74 
4  1 

72 
50 

72 
46 

79 
57 

81 
50 

80 
51 

82 
53 

83 

55 

83 
55 

79 
55 

85 
63 

85 
65 

80 
67 

80 
65 

73 
58 

78 
54 

80.9 
55.7 

JESUP  4  NE 

MBX 
MIN 

80 
70 

82 
56 

84 

55 

84 

59 

88 
62 

88 
66 

85 
40 

76 
42 

74 
40 

75 
59 

78 
59 

80 
62 

80 
66 

85 
65 

70 
44 

76 
39 

74 
51 

72 
48 

80 
56 

62 
52 

82 
50 

82 
52 

84 
56 

83 
60 

72 
60 

86 
64 

32 
68 

35 
62 

72 
62 

70 
58 

78 
54 

79.6 
56.0 

JESUP  8  S 

MBX 
MIN 

80 
65 

84 

52 

83 
51 

88 
56 

88 
56 

88 
54 

86 
47 

75 
37 

77 
43 

79 
60 

B2 
58 

B2 
60 

61 
60 

60 
62 

78 
42 

75 
33 

75 
46 

70 
43 

75 
54 

81 
48 

81 
45 

83 
52 

84 

51 

84 
4B 

81 
68 

81 
69 

83 
69 

83 
68 

76 
55 

73 
50 

79 

80.5 
54  . 1 

NBHUNIR 

MBX 
MIN 

80 
54 

BI 
SS 

61 
S4 

89 
50 

85 
69 

87 
57 

84 
48 

75 
41 

75 
45 

78 
45 

80 

59 

81 
60 

BO 
64 

78 
61 

78 
43 

76 
35 

76 
44 

69 
45 

77 
56 

78 
55 

BI 
54 

82 

50 

81 

53 

82 

51 

76 
62 

82 
60 

81 
63 

77 
67 

77 
66 

72 
61 

78 
55 

79.3 
54  .6 

SRPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

79 
61 

80 
60 

BI 
62 

81 
62 

83 
63 

90 
65 

66 
51 

84 

55 

85 
51 

75 
49 

76 
63 

78 
62 

76 
63 

79 
64 

75 
42 

75 
43 

74 
48 

70 
48 

76 
57 

78 
55 

79 

57 

80 
60 

81 
61 

78 
57 

77 
59 

78 
57 

77 
58 

73 
59 

76 
62 

76 
60 

74 
58 

78.5 
57.2 

SfiVBNNBH  HSO  BP 

MBX 
MIN 

74 
62 

B2 
S7 

81 
59 

84 

62 

87 
63 

87 
59 

73 
48 

71 
47 

76 
46 

74 
61 

79 
58 

83 
60 

79 
67 

80 
58 

67 
44 

74 
41 

70 
45 

72 
46 

79 
56 

80 
55 

81 
SO 

80 
55 

82 
55 

80 
55 

75 
55 

84 
64 

86 
66 

75 
69 

73 

65 

67 
58 

78 
55 

77.8 
56. 2 

SURRENCT  2  WNW 

MBX 
MIN 

82 
62 

83 
50 

84 
51 

87 
54 

88 
56 

85 
53 

86 
42 

75 
38 

75 
38 

80 
55 

62 
53 

85 
54 

81 

63 

78 
62 

75 
39 

76 
32 

76 
45 

71 
4  1 

80 
56 

81 
44 

82 
45 

83 

51 

84 
48 

84 
48 

82 
56 

84 

63 

82 
62 

79 
62 

78 
61 

71 
SB 

78 
51 

80.5 
51  .4 

HRfCROSS  4  NE 

MBX 
MIN 

80 
60 

63 
50 

67 
SO 

86 
51 

92 
57 

93 
56 

92 
48 

77 
35 

76 
35 

81 
41 

83 
42 

85 
59 

86 
61 

63 
62 

81 
43 

69 
32 

76 
32 

73 
41 

70 
45 

82 
46 

83 
44 

85 
44 

85 
49 

86 
49 

85 
SO 

78 
61 

88 
61 

80 
63 

77 
65 

74 
63 

75 
56 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville, 
28801    or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  TrTmiles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*'F.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observations . 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
dayl ight  saving  time .  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stat  ions  snow  on  ground  values  are  at  7: 00  a.m.,  e.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service- type  pan  of  4- foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max 
and  Min  values  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  val ues  publ i  shed  in  the  "Snowf al 1  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow ,  sleet,  or  ice  on  the  ground .  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.     Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL;  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 


SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Soil  Type 

Soil  Cover 

Degree  of 

Slope 

Byron  Exp  Station 

:  Loamy  Sand 

Bare 

0-2Z 

Calhoun  Exp  Station 

:  Montevall o-Shal  y  silt  loam 

Bare 

Experiment 

:  Upland  sandy  to  clay  loam 

Bare 

0-21 

Hawkinsvil 1e 

:   Sandy  loam 

Bare 

0-1% 

Homervil le  3  WSW 

:  Gray  sand 

Bare 

1-2Z 

Jesup  4  NE 

:  Undifferentiated  alluvial 

Bare 

0-2!; 

Midville  Exp  Station 

;  Sandy  loam 

Bare 

0-2% 

Plains  SW  GA  Exp  Station 

:  Greenville  heavy  clay 

Bare 

0-2% 

Tifton  Exp  Station 

:  Tifton  loamy  sand 

Bare 

0-5% 

to  NE 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporat  ion  and  Wi  nd"  table ,  "Snowf a  1 1  and  Snow  on  Ground"  tab le ,  "Dai  1 y 
Soil  Temperatures"  table. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
-f        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less   than   10  days  record   is  missing.      See  "Dai.y  Temperature"   table   for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts   from  recording  gage.      (These    amounts    are   essentially   accurate   but   may   vary   slightly    from   the   amounts    to   be    published    later    in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Record  ing  Rain  Gage  Stat  ion .  Hourly  precipitation  val ues  are  processed  for  spec  ial  purposes ,  and  are  publ i shed  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where 
indicated  by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soi 1  Temperature"  tab  1 e  . 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Oomiission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  general ly  exposed  in  a  shel ter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground ;  however ,  thi  s  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:       1-ALTAMAHA    2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE    4-COOSA     5-ETOWAH    6-FLlNT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE  10-OCONEE 

1 1-OGEECHEE     1 2-OOSTANAULA     I 3-SATILLA    14-SAVANNAH     1 5-ST .  MARY     1 6-SUWANNEE     1 7-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscription  Price:  $5.10  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $8.00  additional  for  foreign  mailing;  40c  single  copy;  30c  annual 
summary.     There  is  a  minimum  charge  of  $2.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;   send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 
ATTN:  Publications 
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.0 

0 

2 

1 

1 

JESUP  4  NE 

76.5 

55. 5 

66 

1 

84 

27 

44 

26. 

30 

0 

0 

0 

0 

30 

.14 

28 

.0 

D 

2 

0 

D 

JESUP  8  S 

77.5 

51  .7 

64 

6 

83 

19. 

35 

26 

61 

0 

0 

0 

0 

1 

22 

.80 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

NAHUNTR 

77.8 

52.6 

65 

2 

83 

29. 

37 

26 

52 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

SRPELO  ISLAND 

71  .2 

S5.7 

63 

5 

77 

15 

43 

25. 

56 

0 

0 

0 

0 

68 

.47 

30 

•  0 

D 

2 

0 

0 

SAVANNAH  HSO  AP  R 

75.0 

54.3 

64 

7 

7.6 

83 

18 

40 

26 

53 

0 

0 

0 

0 

1 

85 

-  .09 

1  .25 

30 

.0 

0 

3 

1 

1 

SURRENCY  2  WNW 

76. 6M 

49  .8M 

63 

2n 

83 

18 

34 

26 

80 

0 

0 

0 

0 

2 

05 

1  .71 

3D 

.0 

0 

3 

1 

1 

WAYCROSS  4  NE 

78.9 

47.0 

63 

0 

4  .2 

87 

19 

35 

27. 

95 

0 

0 

0 

0 

55 

-   1  .64 

.27 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

WHYCROSS  WSMO 

DIVISION 

64 

7 

6.0 

1 

IS 

-  .81 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


3 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


riDOTHbCST  I 

AOAiasviLLe 

ALLATOONA  OAn  2 
BEAVEROALC   1  C 
CALHaUN  EXP  STATION 
CARTERS  3  SU 

CARTE B5VILLE 
CARTEBSVILLE   3  SW 
CCOARTOMi 
CMATSUORTM 
CHJC>.AmuQA  PARtl 

CURRWILLC  2  U 
DALLAS  7  NE 
DAL TON 

FAIRMOUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FArETTE 
RESACA 
RINGGOLD 

ROK 

(10f«:  WS8  AP 
surrCRViLLC  1  ssw 
TftyLOflSVILLE 


NORTM  CENTRAL 


BALL  GROUND 

&LAIRSVILLC  EXP  STA 

CANTON 

CievELAHO 

COnnERCE  4  NNW 

CU«iING 

OAHL ONEGA 
OAMSQNVILLE 
ELL IJAT 
GAINESVILLE 
JASPER    1  NNU 

MArSVIiLE 

NORCROSS  4  N 

UNICOI   STATE  PARK 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  I 

UALESKA 


NORTHEAST 
BOkMN 

CARNESVILLE   3  N 
CLArTON    1  SSW 
CORNEL  in 
ELBEOTON  2  N 

HARTUELL 
LEXINGTON    ]  NU 
L INCOLNTOn 
TOCCOA 
WASHINGTON 


WEST  CENTRAL 

BUTLER 
CARROLL  TON 
CaL"f«uS  WSO  Ai 
OOUGLASVILLC 
EXPEHirCNT 

FRANKLIN  2 

GREENVILLE  2  Ni 
HAniLTON  4  M 
JONESBQRO 
LA  GRANGE 

MARSHALL VILLE 

rONTEZUm 

NEM1AN 

TALBOTTON  1  NE 
THQIiASTON  2  5 


CENTRAL 
AILEr 

BYRON  EXP  STATION 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 

EASTMAN  1  U 
FORSTTM  6  NNU 
GODFREY  3  NE 
HAHKINSVILLE 
IRUINTON  4  b«lM 

JUL  lETTE 

MACON  WSO  AP 

"ILLEDGEVILLE 

MONTICELLO 

MOUNT  VERNON  3  MIM 

SANOEflSVILLE 
SILOAM 
SPARTA  3  NU 


EAST  CENTRAL 
APPLING  2  NU 


DRY   OF  MONTH 


2  3 


5  6 


7    8  9 


10  1112    13  14  15    16  17 


.92 


1  .00 
.03 
1  .24 

.26 

1 .00 

.23  l.O 

.18  .91 
.13  1  .  I' 


19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.90     .02  1.07 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT  I  ON 


DRY   OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10 


12 


13  14  15 


16  17|18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


AUGUSTA  lee  AP 

CI  m 

LOUISVILLE  3  S 
nioviLLC 

MIOVILLE  tXP  ST« 
niLLEN  4  N 

niLL HAVEN -uAOE  2  se 

NEUINGTQN  2  Ht 
STILLMaoe 
SUAINSBORO 
UABRENTON 

kMVNCSfiOQO  3  NE 


SOUTH  ttST 

AL6AM'  3  Se 
ArCBICUS  2  E 
BAINfiRIDGE   INT  PAPCI 
BLAKELV 
CAniLLA 

CBLOUITT  3  E 

CUTMBERT 

OAUSON 

OOMALSONVJLLE    1  S 
FORT  GAINES 

LUr«»MN  3  SE 

fQRGAN    1  U 

MBBGAN  b  nu 

PLAINS  SU  GA  EXP  STi 

PRESTON 

THOnASVILLE    4  S£ 


.01  1.S3 

T         .00  3.1 

.36     .03  3.: 


3.63 
7.3 


.30  3.00 

.34        3 . oe 

.06  1.30  S.03 


SOUTI 


CENTRAL 


ABBEVILLE 
ASHBURN  3  ENE 
COQOELE 

CRISP  CO  PQbCR  DAM 
DOUOLAS 

riTZGERALO 
HOPCRVILLC  3  USu 
LUf«£R  CITY 
raULTRIE  2  ESE 
NASHVILLE  S  SSE 

QUITnnN  2  HU 
TIFTOH  EXP  STATION 
VALOOSTA  3  E 


SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AP 
ATKINSOtl  3  E 
BAUNSUICH 
BRUNSUICit  FAA  AP 
CLAXTON 


DOCTOR TOun 
FLEMING 
F0L»ST8N  3  SU 
rOLHSTOH  fl  SW 
FORT  STEUART 


GLEN 


VILLE 


JESUP  4  NE 

jEsup  a  s 

MAHUNTA 
PATTERSON 

SAPELO  ISLAND 
SAVANNAM  USD  Al 
suRRENcr  2  umu 
bMYCBOSS  4  NE 
MtYCBOSS  wsrt) 


.60  3. 
.06  3.70 
.39  3.00 


.03     .11  1.41 


.32     . 03  1 . 00 


.02     . 03  1 . 2fl 
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DniLY  TEMPERATURES 


GEORCin 

NOVEMBER  1978 


DAY  OF  MONTH 


a  1  H 1  1  UN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

. 

NORTHHEST 

01 

ALLRTOONR  OPK  Z 

MAX 

73 

75 

74 

74 

7  1 

75 

56 

6 1 

70 

72 

7  1 

67 

7  1 

62 

6 1 

62 

62 

67 

67 

58 

5  3 

4  8 

niN 

4S 

44 

43 

39 

31 

38 

48 

45 

41 

45 

43 

48 

51 

55 

57 

59 

45 

39 

43 

42 

47 

36 

47 

42 

42 

CRLHOUN  EXP  STRTION 

nAx 

75 

78 

78 

77 

74 

76 

78 

56 

57 

64 

7  1 

75 

78 

78 

7  3 

63 

6  3 

66 

66 

6  3 

62 

68 

58 

62 

58 

56 

49 

niN 

40 

39 

38 

32 

31 

33 

40 

46 

35 

42 

37 

40 

4  1 

46 

53 

55 

60 

42 

42 

42 

36 

38 

42 

45 

35 

32 

34 

46 

40 

39 

CflRIERSV 1 LLE 

nAx 

76 

76 

77 

73 

7S 

78 

72 

6  1 

63 

7  1 

73 

75 

7  1 

7  3 

76 

72 

66 

6  1 

64 

65 

62 

6  3 

69 

63 

6  3 

63 

54 

52 

50 

MIN 

40 

39 

40 

33 

31 

37 

49 

41 

37 

55 

4  1 

39 

46 

62 

59 

61 

64 

48 

36 

49 

45 

38 

46 

55 

37 

43 

48 

47 

41 

47 

CEDRRTOHN 

nRx 

78 

75 

60 

80 

62 

MIN 

41 

40 

37 

34 

33 

36 

44 

47 

36 

S3 

37 

42 

42 

56 

53 

60 

64 

45 

34 

43 

39 

40 

51 

59 

32 

32 

53 

46 

42 

47 

OflULfiS  7  NE 

tIRX 

75 

75 

76 

75 

73 

78 

59 

62 

62 

MIN 

44 

42 

42 

35 

33 

38 

43 

45 

38 

42 

42 

45 

43 

45 

52 

57 

59 

46 

38 

37 

38 

36 

44 

51 

36 

32 

4C 

48 

40 

42 

OBLTON 

MRX 

75 

76 

76 

76 

72 

75 

57 

60 

MIN 

44 

46 

45 

37 

35 

37 

39 

45 

39 

44 

40 

40 

47 

52 

59 

62 

62 

45 

41 

42 

41 

42 

44 

50 

33 

36 

38 

45 

38 

37 

LH  FflrEIIE 

MRX 

76 

77 

77 

76 

75 

76 

58 

56 

57 

70 

76 

65 

72 

75 

72 

6  1 

6 1 

65 

66 

62 

65 

67 

57 

6 1 

5  3 

55 

SO 

MIN 

43 

41 

40 

43 

36 

34 

36 

36 

45 

36 

38 

40 

45 

47 

56 

58 

60 

40 

38 

42 

45 

39 

44 

52 

33 

32 

34 

44 

39 

35 

ROHE 

MAX 

79 

79 

77 

76 

76 

71 

68 

63 

63 

70 

74 

78 

73 

72 

75 

78 

73 

66 

68 

66 

67 

63 

66 

70 

62 

63 

63 

59 

48 

S3 

MIN 

4  I 

4  1 

40 

33 

33 

35 

46 

36 

5  3 

38 

4  1 

4  3 

57 

56 

SB 

60 

38 

39 

39 

SO 

54 

33 

30 

50 

4  3 

4  1 

45 

ROrlE  HSO  RP 

MAX 

78 

78 

78 

78 

79 

57 

59 

66 

72 

78 

78 

76 

78 

73 

66 

67 

67 

6  7 

65 

66 

70 

62 

64 

59 

59 

54 

54 

■          ■  ■ 

MIN 

42 

43 

40 

33 

34 

36 

46 

39 

36 

47 

39 

43 

44 

56 

55 

59 

5B 

43 

43 

44 

39 

40 

52 

48 

35 

32 

52 

44 

4  1 

41 

NORTH  CENTRRL 

02 

RLPHRREITR  S  SSN 

MAX 

75 

75 

73 

75 

66 

66 

6 1 

70 

73 

76 

72 

68 

75 

72 

64 

65 

62 

65 

63 

62 

68 

6 1 

65 

60 

55 

48 

MIN 

42 

41 

4  1 

34 

34 

34 

36 

46 

41 

50 

42 

40 

40 

42 

53 

54 

55 

50 

35 

35 

39 

37 

37 

49 

36 

32 

35 

45 

42 

42 

ATHENS  HSO  RP 

MAX 

72 

78 

6  1 

68 

6  3 

67 

7  3 

7  3 

72 

64 

76 

76 

72 

7  1 

65 

62 

6  3 

63 

57 

7  1 

68 

66 

57 

62 

50 

52 

MIN 

46 

49 

SO 

41 

40 

45 

49 

SO 

SO 

S3 

51 

46 

48 

57 

56 

58 

60 

48 

42 

48 

43 

46 

50 

48 

42 

39 

47 

50 

43 

45 

RTLRNTR  HSO  RP 

MAX 

78 

75 

76 

6 1 

67 

64 

70 

79 

70 

76 

78 

73 

67 

69 

6  3 

65 

64 

68 

70 

64 

68 

6 1 

6 1 

49 

53 

MIN 

49 

48 

50 

40 

41 

47 

50 

45 

45 

54 

48 

47 

50 

SB 

56 

SB 

62 

44 

42 

48 

44 

47 

SO 

SO 

40 

40 

53 

49 

44 

45 

BLfllRSVlLLE  EXP  SIR 

MAX 

7  3 

73 

72 

7  1 

58 

6 1 

62 

70 

70 

69 

75 

69 

78 

65 

63 

62 

63 

62 

6 1 

59 

6 1 

57 

54 

57 

50 

48 

MIN 

34 

33 

31 

27 

29 

31 

34 

43 

35 

38 

39 

33 

35 

40 

53 

58 

60 

48 

30 

33 

34 

32 

33 

43 

31 

34 

45 

48 

36 

41 

COnnERCE  4  NNH 

MAX 

78 

80 

68 

6  3 

7  1 

72 

75 

62 

70 

67 

68 

70 

64 

6  1 

67 

63 

6  1 

70 

68 

7 1 

58 

57 

49 

52 

MIN 

44 

46 

44 

42 

45 

44 

45 

45 

51 

49 

50 

47 

48 

51 

52 

54 

52 

46 

44 

35 

39 

40 

47 

47 

44 

45 

49 

46 

44 

43 

DRHLONECR 

MAX 

73 

76 

72 

73 

72 

57 

67 

59 

69 

72 

72 

69 

63 

68 

7S 

62 

67 

65 

60 

6  1 

6  1 

56 

6 1 

50 

57 

57 

56 

47 

MIN 

45 

44 

44 

38 

36 

39 

40 

44 

43 

49 

45 

43 

44 

45 

53 

57 

58 

46 

35 

37 

35 

36 

37 

47 

4  1 

39 

40 

44 

41 

41 

GRINESvlLLE 

MRX 

73 

75 

75 

73 

75 

73 

75 

59 

67 

60 

69 

73 

74 

7  1 

64 

69 

74 

60 

66 

64 

62 

64 

6 1 

65 

68 

64 

63 

59 

58 

50 

MIN 

45 

45 

44 

38 

40 

40 

44 

45 

45 

52 

46 

42 

47 

57 

54 

56 

55 

49 

36 

46 

37 

41 

46 

49 

39 

40 

44 

47 

42 

41 

JRSPER  1  NNH 

MAX 

76 

73 

75 

75 

65 

58 

58 

69 

7  3 

76 

70 

66 

69 

72 

66 

63 

66 

6  1 

63 

60 

53 

66 

60 

56 

55 

56 

50 

53 

MIN 

47 

48 

45 

39 

36 

44 

48 

44 

38 

52 

45 

49 

48 

59 

53 

59 

61 

46 

36 

46 

42 

42 

48 

48 

33 

34 

47 

46 

38 

44 

UNICOI  SIRTE  PRRK 

MRX 

75 

78 

78 

75 

76 

75 

70 

75 

7  1 

76 

78 

75 

76 

69 

72 

74 

69 

67 

63 

64 

62 

SB 

65 

64 

57 

54 

56 

SO 

56 

MIN 

36 

38 

34 

33 

32 

33 

34 

38 

48 

50 

51 

53 

49 

38 

52 

55 

54 

47 

32 

38 

32 

33 

42 

42 

35 

33 

41 

48 

38 

44 

U  OF  GR  PLT  SCIENCE 

FM 

MRX 

78 

76 

74 

76 

77 

78 

74 

67 

64 

68 

73 

74 

72 

70 

77 

75 

74 

68 

64 

61 

63 

62 

59 

70 

65 

65 

63 

60 

57 

53 

MIN 

46 

48 

48 

4  3 

39 

4  1 

48 

47 

50 

54 

48 

44 

46 

56 

S3 

55 

61 

52 

42 

46 

39 

43 

50 

47 

39 

37 

6 

49 

42 

43 

HINDER   1  SSE 

MRX 

75 

73 

75 

72 

68 

66 

6  3 

72 

73 

73 

72 

69 

7  1 

75 

73 

72 

68 

63 

62 

60 

60 

70 

64 

64 

64 

65 

S4 

47 

■          «  ■ 

MIN 

45 

48 

47 

47 

39 

45 

47 

45 

43 

45 

48 

46 

47 

46 

53 

54 

55 

50 

50 

42 

4  1 

44 

S4 

47 

37 

35 

45 

46 

42 

44 

NORTHEAST 

03 

CLRTTON  1  SSH 

MRX 

70 

68 

63 

70 

7  3 

75 

75 

64 

70 

7  I 

69 

70 

65 

65 

62 

60 

57 

67 

63 

63 

53 

56 

52 

52 

MIN 

34 

37 

35 

31 

29 

34 

34 

40 

44 

47 

37 

34 

34 

46 

48 

48 

52 

40 

33 

33 

30 

31 

45 

48 

28 

27 

4  1 

47 

37 

39 

CORNELIA 

MRX 

66 

66 

72 

67 

6 1 

68 

73 

63 

68 

6 1 

56 

59 

57 

53 

64 

62 

54 

47 

55 

46 

51 

MIN 

39 

40 

40 

33 

35 

35 

43 

40 

48 

49 

42 

38 

43 

53 

55 

53 

50 

47 

34 

4  1 

32 

36 

44 

46 

31 

38 

4  1 

46 

39 

37 

ELBERTON  2  N 

MRX 

72 

75 

76 

7 1 

68 

66 

69 

7 1 

74 

72 

70 

74 

75 

73 

68 

62 

58 

62 

63 

61 

70 

65 

62 

58 

62 

57 

53 

MIN 

36 

37 

36 

32 

31 

31 

34 

52 

41 

52 

42 

37 

38 

49 

47 

SI 

53 

55 

32 

38 

30 

36 

49 

44 

30 

30 

44 

48 

41 

42 

HflRTWELL 

MRX 

75 

72 

75 

76 

78 

72 

74 

68 

65 

69 

74 

71 

72 

74 

75 

74 

74 

68 

64 

62 

56 

66 

64 

69 

72 

64 

65 

MIN 

48 

44 

45 

45 

45 

55 

54 

45 

44 

53 

46 

48 

54 

54 

54 

45 

46 

45 

43 

43 

44 

42 

40 

39 

38 

42 

43 

42 

44 

TOCCOft 

MRX 

77 

78 

74 

76 

77 

77 

68 

70 

61 

72 

74 

75 

70 

63 

72 

77 

66 

74 

64 

62 

60 

54 

55 

69 

67 

60 

50 

56 

51 

53 

MIN 

43 

45 

45 

40 

40 

38 

39 

4  1 

40 

48 

46 

42 

44 

50 

SO 

53 

51 

48 

39 

38 

38 

39 

42 

45 

36 

37 

40 

46 

42 

41 

HRSHINGTON 

MRX 

78 

78 

79 

79 

72 

69 

67 

74 

74 

76 

73 

7  I 

78 

78 

78 

78 

73 

61 

65 

66 

66 

66 

75 

68 

64 

66 

SO 

■          ■  ■ 

MIN 

44 

45 

43 

44 

40 

41 

42 

48 

47 

47 

45 

43 

43 

42 

52 

49 

57 

64 

36 

40 

37 

38 

43 

44 

34 

35 

38 

47 

48 

42 

HEST  CENTRAL 

04 

CARROLL  TON 

MRX 

79 

79 

78 

76 

76 

77 

64 

65 

65 

69 

72 

69 

74 

75 

75 

79 

71 

68 

70 

65 

68 

65 

72 

70 

64 

70 

65 

61 

50 

S3 

MIN 

36 

37 

35 

33 

35 

33 

34 

44 

33 

44 

37 

36 

36 

52 

47 

5 1 

5 1 

44 

35 

37 

33 

35 

47 

5  3 

32 

28 

COLUneuS  HSO  RP 

MAX 

8 1 

8 1 

80 

80 

79 

80 

66 

68 

68 

75 

77 

8 1 

77 

82 

80 

83 

79 

68 

75 

67 

71 

73 

74 

76 

70 

73 

65 

63 

59 

59 

MIN 

52 

48 

45 

42 

43 

44 

SO 

50 

48 

51 

47 

45 

49 

61 

60 

58 

64 

51 

44 

52 

48 

47 

56 

53 

47 

44 

61 

58 

51 

52 

EXPERIMENT 

MRX 

75 

78 

76 

75 

75 

77 

76 

67 

64 

65 

71 

75 

75 

74 

74 

77 

76 

75 

68 

68 

61 

65 

65 

71 

72 

64 

68 

61 

57 

49 

MIN 

45 

50 

45 

38 

42 

50 

55 

47 

47 

54 

45 

43 

50 

53 

55 

57 

59 

51 

39 

49 

40 

43 

43 

54 

41 

37 

55 

53 

47 

45 

GREENVILLE  2  NNH 

MRX 

MIN 

LA  GRANGE 

MAX 

78 

76 

77 

75 

78 

78 

68 

64 

64 

69 

74 

78 

74 

77 

79 

BO 

75 

71 

69 

60 

66 

67 

74 

73 

72 

70 

65 

63 

SB 

55 

MIN 

43 

42 

40 

45 

36 

38 

45 

45 

40 

50 

39 

40 

42 

55 

54 

53 

63 

50 

36 

46 

39 

39 

50 

59 

40 

34 

58 

53 

48 

47 

70.9 
45.7 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INOEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


CCORCIO 
NOVEHBER 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

0 
a 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

15 

1  6 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(E 

nnRSMBLLVlLLE 

MBX 

niN 

60 
43 

76 
46 

76 

74 

51 

49 

79 
SO 

80 
42 

79 
50 

80 
42 

46 

45 

48 

81 
SO 

79 
46 

78 
44 

50 

es 

32 

77 
47 

76 

79 
51 

49 

79 
50 

42 

62 
46 

55 
45 

63 
48 

46.3 

NEHNHN 

HBX 
MIN 

79 
45 

78 
48 

77 
44 

75 
38 

76 
39 

61 
38 

66 
46 

63 
45 

65 
41 

70 

51 

74 

41 

76 
43 

76 
46 

76 
56 

80 
54 

81 
55 

74 

59 

67 
45 

68 
39 

63 
46 

65 
40 

65 
39 

72 
SO 

72 
53 

65 
37 

69 
38 

64 

51 

58 
49 

52 
44 

54 
44 

70  .  1 
45.5 

IBL80II0N   1  NE 

HBX 

niN 

82 
44 

83 
42 

81 
39 

79 
34 

82 
34 

83 
36 

76 
41 

64 

51 

70 
50 

78 
55 

80 
46 

81 
41 

79 
44 

81 
60 

81 

58 

82 

S3 

79 

76 
57 

76 
38 

68 

52 

73 
37 

72 
38 

73 
50 

73 
SO 

71 
S3 

72 
37 

63 
60 

64 

57 

68 
50 

56 
49 

74  .9 
46.8 

IHONflSION  2  S 

HBX 
M  I  N 

48 

48 

44 

39 

42 

40 

43 

50 

41 

56 

44 

41 

44 

58 

55 

51 

59 

55 

48 

50 

41 

42 

53 

53 

44 

37 

52 

56 

47 

SB 
46 

76.4 
47.6 

HE  SI  POINT 

HBX 
MIN 

CENIRBL 

05 

BILEr 

nnx 
n  I N 

BYRON  EXP  STBTION 

nBx 

M  I  N 

76 
48 

78 
47 

78 
47 

76 
43 

77 
42 

79 
46 

79 
45 

68 

50 

60 
SO 

70 
54 

72 
48 

73 
45 

77 
45 

77 
53 

77 
56 

80 
54 

80 
63 

81 
61 

77 
42 

74 
47 

67 
40 

69 
43 

72 
51 

76 
55 

77 
43 

69 
39 

71 
58 

65 
60 

64 

51 

61 
46 

73.3 
49.1 

CDVINGION 

NBX 
M  I  N 

77 
44 

77 
4S 

75 
46 

75 
38 

78 
38 

79 
42 

66 
45 

65 
48 

65 
51 

69 
54 

73 
46 

76 
41 

73 
46 

69 
57 

78 
54 

78 
54 

75 
60 

70 
52 

67 
40 

62 
48 

64 
42 

64 

44 

65 
51 

71 
50 

65 
38 

68 
36 

60 
51 

60 
52 

55 
44 

S3 

69 . 1 
46.7 

DUBL IN  3  S 

HBX 
hIN 

76 
43 

80 
45 

79 
42 

77 
40 

76 
36 

80 
38 

81 
40 

75 
52 

65 
53 

71 
55 

72 
49 

71 
43 

77 
44 

78 
46 

80 
54 

82 
55 

78 
57 

83 
63 

80 
40 

76 
41 

69 
43 

70 
44 

73 
46 

77 
S3 

78 
40 

68 
35 

71 
36 

65 
SB 

6B 
57 

62 

74  .8 
46. S 

EflSIMHN  1  U 

HBX 
hlN 

78 
47 

78 
52 

78 
42 

76 
45 

79 
40 

81 
44 

81 
47 

71 
53 

68 
52 

70 
53 

74 

SI 

76 
50 

76 
46 

77 
53 

80 

55 

80 
57 

82 
63 

82 
65 

80 
42 

76 
54 

67 
46 

72 
47 

74 

53 

77 
59 

78 
44 

68 
39 

72 
54 

66 
59 

67 
54 

67 

75.0 
SO. 6 

fORS'tH  6  NNh 

MBX 
MIN 

79 
41 

60 
41 

78 
39 

78 
33 

80 
33 

80 
34 

66 
38 

65 
49 

68 
52 

72 
55 

76 
41 

77 
36 

77 
39 

76 
57 

80 
50 

82 
48 

81 
52 

76 
SS 

70 
36 

65 
45 

70 
42 

69 
38 

73 
S2 

76 
55 

70 
42 

71 
32 

63 
56 

62 
56 

57 
46 

55 
46 

72 . 4 
44.6 

HflHKlNSVlLLE 

MBX 

n  1 N 

83 
44 

65 
46 

8S 
43 

65 
36 

64 

41 

72 
44 

60 
51 

80 
41 

80 
45 

79 
53 

83 
53 

82 
58 

84 

62 

84 

39 

81 
53 

65 
41 

72 
43 

37 

66 
57 

66 
51 

60 

46.9 

IRHINTON   4  HNH 

HBX 

n  I N 

SI 

50 

87 
50 

79 
49 

80 
52 

78 
50 

79 
51 

76 
50 

69 
52 

77 
53 

80 
S6 

78 
51 

79 
54 

78 
51 

80 
54 

61 
55 

82 

57 

61 
56 

SO 
57 

78 
44 

42 

41 

42 

43 

82 
40 

80 
41 

79 
42 

71 
43 

69 
44 

62 
42 

62 

77 . 3 
48.6 

NBCON   HSO  flP 

MBX 

niN 

80 
46 

80 
47 

77 
45 

78 
39 

80 
39 

60 
42 

69 
45 

62 
53 

70 
55 

73 
50 

74 
47 

79 
42 

77 
44 

79 
60 

81 
54 

82 
53 

84 

63 

78 
49 

75 
41 

68 
SO 

68 
45 

73 
43 

76 
S3 

80 
S3 

70 
43 

71 
38 

65 
58 

67 
57 

58 
49 

56 
49 

73  -7 
48.4 

nlLLEDGEVILLE 

HBX 
MIN 

77 
43 

80 
44 

79 
42 

76 
40 

77 
36 

81 

36 

80 
37 

68 
39 

64 
48 

71 
54 

74 
47 

75 
39 

77 
41 

75 
43 

77 
55 

81 
53 

79 
54 

82 
63 

78 
38 

71 
38 

63 
42 

67 
45 

70 
46 

72 
54 

77 
43 

66 
32 

70 
33 

64 

S6 

68 

53 

55 
45 

73 . 1 
44  .6 

nONIlCELLO 

MBX 
MIN 

S2 

79 
53 

80 
51 

76 
45 

78 
46 

79 
47 

60 
49 

70 
49 

71 
SO 

73 
52 

72 
49 

74 
48 

76 
49 

75 
S3 

75 
S6 

77 
56 

77 
59 

76 
62 

76 
42 

70 
49 

64 
40 

67 
42 

70 
44 

72 
51 

73 
48 

75 
44 

70 
45 

63 
56 

63 
58 

59 
48 

72.8 
49.9 

5BNDERSVILLE 

MBX 

77 
42 

76 
42 

74 
42 

75 
41 

79 
36 

79 
38 

72 
47 

63 
54 

68 
48 

65 
56 

72 
46 

7S 
41 

75 
43 

77 
56 

79 
52 

76 
54 

79 
62 

79 
64 

72 
38 

64 

SO 

66 
42 

70 
43 

42 

57 

42 

33 

53 

59 

45 

S4 

71  .3 
47.1 

SILOBH 
. 

MBX 

60 
46 

75 
50 

75 
49 

77 
41 

80 
46 

60 
51 

71 
52 

67 
50 

70 
47 

71 
54 

75 
49 

78 
46 

76 
47 

7S 
56 

81 
55 

78 

57 

79 
64 

77 
SB 

71 
40 

63 
47 

75 
53 

67 
45 

66 

52 

74 

52 

69 
36 

69 
41 

62 
52 

65 
55 

55 
42 

55 

71  .9 
49.4 

EBST  CENTRBL 

06 

BPPLINC  2  NN 

MAX 

70 
43 

68 
44 

70 
45 

72 
36 

74 

38 

78 
42 

71 
45 

63 
48 

60 
49 

62 
44 

71 
45 

70 
40 

65 
36 

68 
44 

70 
42 

73 
47 

70 
52 

71 
46 

69 
45 

70 
35 

52 
32 

59 
42 

S7 
45 

65 
47 

65 
34 

68 
42 

65 
40 

55 
46 

57 
48 

SO 

65  .9 
42.8 

BUGUSTR  HSO  BP 

MBX 

76 
42 

78 
43 

74 
42 

77 
43 

78 
37 

79 
38 

72 
47 

68 
56 

70 
52 

65 
56 

74 
47 

76 
43 

75 
43 

74 

51 

79 
53 

77 
59 

60 
59 

80 
43 

73 
37 

63 
42 

66 
42 

69 
46 

66 
51 

77 
S3 

67 
34 

66 
33 

62 
SO 

69 
57 

57 
44 

55 

7 1  .5 
46.3 

BROOKLEt   1  U 

MBX 

78 
42 

77 
42 

74 
49 

76 
50 

79 
37 

80 
39 

77 
50 

70 
56 

66 
56 

72 
59 

76 
55 

76 
45 

78 
49 

82 
56 

62 
53 

82 
60 

82 
63 

82 
62 

80 
49 

74 

51 

74 
48 

74 

SO 

75 
53 

79 
55 

79 
43 

71 
36 

73 
57 

78 
61 

71 
59 

70 

76  . 2 
51  .2 

LOUISVILLE  3  S 

MBX 

75 
43 

77 
45 

77 
44 

73 
44 

79 
36 

80 
34 

74 
49 

6S 
46 

72 
50 

65 
57 

72 
46 

7S 
44 

76 
56 

7S 
58 

80 
54 

80 
58 

80 
60 

76 
61 

73 
39 

68 
43 

67 
44 

69 
47 

71 
S3 

76 
S8 

78 
39 

65 
40 

67 
40 

67 
38 

62 
36 

53 

72  .2 
47.0 

nETTER 

MBX 

79 

80 

79 

79 

79 

77 

75 

77 

76 

77 

78 

78 

80 

76 

79 

77 

76 

77 

80 

82 

65 

84 

83 

75 

75 

72 

72 

70 

77.8 

MIOVILLE   EXP  STB 

MBX 

84 
49 

79 
47 

77 
48 

66 
40 

76 
34 

60 
55 

74 

56 

68 

56 

70 
59 

65 
40 

68 
45 

75 
50 

76 
59 

82 
58 

80 
57 

64 

60 

70 

66 
49 

83 
SO 

71 
SO 

68 
52 

40 

64 
45 

79 
64 

76 
60 

66 
55 

63 

73.6 
SI  .  1 

MILLEN   4  N 

MBX 
MIN 

NEHINGTON  ;  NE 

MBX 
MIN 

76 
46 

76 
44 

74 
49 

77 
53 

76 
42 

78 
43 

76 
SO 

68 
63 

67 

57 

70 
55 

71 
56 

79 
52 

74 
54 

79 
58 

80 
59 

79 
65 

79 
63 

82 
65 

BO 
54 

65 
56 

77 
S3 

79 
SI 

72 
54 

76 
45 

68 
39 

76 

70 

77 
61 

70 
51 

74  . 9 

53.3 

ShBINSBORO 

MBX 

niN 

79 
42 

76 
48 

76 
45 

76 
42 

79 
39 

84 
41 

79 
54 

68 
56 

70 
52 

70 
59 

74 
48 

77 
46 

76 
48 

77 
59 

80 
57 

80 
61 

84 

62 

79 
64 

75 
42 

68 
48 

71 
SO 

74 
48 

76 
58 

78 
56 

73 
39 

71 
41 

66 
53 

69 
59 

68 
54 

68 
46 

74.8 

50.6 

HBRRENTON 

MBX 

45 

45 

47 

45 

40 

40 

42 

43 

67 
53 

65 
54 

68 
49 

72 
45 

7^ 
43 

74 
46 

72 
S3 

72 
55 

78 
58 

79 
62 

76 
43 

69 
38 

38 

43 

49 

52 

43 

38 

38 

I2 

52 

54 

70.8 
46.4 

HBTNESBORO  2  NE 

MBX 

75 
38 

79 
38 

76 
40 

74 
40 

76 
34 

79 
31 

81 
35 

75 
47 

69 
51 

70 
55 

65 
46 

74 
44 

75 
41 

77 
43 

78 
51 

82 
53 

80 
61 

82 
61 

77 
36 

76 
38 

65 
43 

68 
43 

71 
43 

71 
SI 

79 
33 

66 
30 

67 
31 

67 
SB 

68 
54 

SB 

73.4 
43.7 

SOUTMHEST 

07 

RLBBNT  3  SE 

MBX 
MIN 

83 
44 

82 
42 

60 
44 

80 
37 

64 

39 

83 
4  1 

70 
5  I 

59 
46 

64 
45 

77 

77 
40 

81 
43 

79 

82 
56 

82 
54 

86 
SS 

84 

66 

83 
52 

82 
45 

79 
49 

72 
48 

78 
SO 

77 
54 

83 
46 

75 
38 

76 
43 

64 

59 

67 
59 

69 
55 

59 
54 

48.1 

RHERICUS  2  E 

HBX 
MIN 

BBINBRIDGE   INT  PBPEfi 

C 

MBX 
MIN 

60 
SO 

63 
48 

82 
44 

80 
40 

81 
44 

60 
46 

82 
52 

71 
56 

58 
52 

64 
46 

79 
46 

78 
49 

78 
60 

84 

62 

80 
61 

82 
62 

80 
49 

69 
52 

74 
48 

72 
SO 

76 
52 

77 
62 

80 
46 

75 
48 

74 

62 

64 

60 

66 
62 

78 
64 

76.0 
52. 6 

BLBKELT 

HBX 
MIN 

81 
53 

83 
51 

81 
50 

82 
44 

79 
44 

61 
44 

83 
45 

70 
5? 

61 
46 

65 
43 

76 
46 

78 
47 

80 
47 

77 
49 

84 

60 

81 

57 

85 
57 

82 
58 

79 
47 

78 
47 

74 
47 

73 
47 

76 
SI 

75 
53 

83 
47 

73 
45 

77 
SS 

63 
60 

63 
SB 

68 
SB 

76.4 
SO.  3 
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DRILY  TEMPERATURES 


CEORCin 
NOVerlBER 


STPT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

I  0 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CE 

CBMIILB 

MBX 
MIN 

81 

80 

80 

78 

82 

61 

74 

68 

63 

73 

75 

79 
4  3 

77 
46 

62 
62 

81 
59 

83 
59 

84 

6 1 

80 
55 

78 
46 

70 
50 

72 
48 

72 
50 

76 
49 

82 
56 

73 
46 

74 
44 

70 
55 

66 
60 

72 
60 

70 
56 

75.9 
50  .0 

COLQUITT  2  E 

MBX 
MIN 

61 
50 

82 

61 

83 

83 

64 

63 

70 

59 

72 

75 
42 

79 
4  3 

80 
45 

62 
47 

64 

55 

84 

63 

84 

60 

85 
62 

84 

5 1 

64 
45 

73 
48 

72 
5 1 

77 
52 

83 

62 

85 
47 

76 
4  1 

75 
6 1 

64 

60 

66 
59 

70 
59 

78.1 
5  1  .2 

CUTHBERT 

MBX 
MIN 

81 

81 

80 

78 

81 

60 

76 

68 

66 

75 

77 
48 

81 
46 

77 
49 

62 
64 

81 
6 1 

83 

57 

82 

62 

79 
SB 

79 
47 

74 

55 

72 
46 

75 
49 

76 
56 

60 
62 

76 
47 

75 
45 

70 
60 

63 
56 

66 
55 

59 
54 

75.8 
51  .8 

fORT  DfilNES 

MAX 
MIN 

IB 

78 

77 

75 

78 

77 

76 

67 

69 

71 

74 
46 

76 
49 

75 
50 

84 

62 

80 
6  1 

82 
59 

83 
62 

79 
59 

71 
45 

72 
42 

73 
48 

74 

5  1 

80 
62 

73 
46 

72 
42 

69 
49 

70 
56 

66 
57 

68 
59 

65 
52 

74  .4 

51.7 

LUMPKIN  2  SE 

MIN 

B2 
42 

82 
40 

81 

36 

83 
40 

80 
33 

79 
37 

71 
41 

67 
40 

70 
4  1 

70 
43 

79 
43 

82 
39 

80 
58 

84 

56 

84 

56 

83 
49 

64 

57 

83 
53 

79 
49 

79 
41 

76 
40 

79 
42 

79 
50 

60 
49 

76 
42 

73 

70 

70 

70 
58 

66 

50 

77.6 
45.4 

nORCnN  1  M 

MAX 

83 
48 

82 
48 

81 
45 

80 
38 

40 

62 
43 

80 
47 

46 

62 
46 

75 
44 

72 
40 

82 
44 

80 
45 

69 

63 
59 

55 

85 
56 

80 

65 

75 
45 

80 
55 

72 
45 

76 
47 

74 
74 

82 
61 

76 
49 

60 
42 

74 

60 

65 
59 

65 
54 

77.1 
50  .7 

PLAINS  SH  Gfi  EXP  STR 

MAX 
MIN 

78 
48 

80 
48 

60 
47 

78 
40 

78 
44 

61 
45 

81 
45 

68 
51 

66 
46 

65 
48 

76 
46 

77 
45 

79 
48 

78 
50 

81 
56 

60 
56 

82 
61 

82 
59 

78 
43 

78 
48 

68 
43 

71 
46 

74 
46 

75 
54 

80 
42 

70 
42 

74 
47 

63 
60 

64 

55 

63 
49 

74  .9 
48.7 

THOMRSVILLE  i  SE 
. 

MAX 
MIN 

85 

61 

76 

84 

78 

71 

72 

77 

76 

4  7 

79 

82 
65 

63 

57 

85 

57 

63 
56 

79 

47 

84 
49 

80 

5 1 

76 

52 

83 

50 

75 
46 

69 

52 

75 
62 

79.0 
51  .4 

SOUTH  CENTRAL  08 

RSHBURN  3  ENE 

MBX 
MIN 

77 

78 

77 

74 

76 

78 

78 

72 

67 

67 
4  7 

71 
46 

70 
46 

75 
49 

76 
5 1 

77 
56 

79 
56 

82 
58 

82 
67 

60 
4  7 

76 
52 

66 
49 

76 
46 

72 
50 

76 
55 

78 
47 

79 
4  1 

71 
50 

64 

60 

68 
56 

70 
55 

74  .4 

50  .2 

COROELE 
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MIN 

79 

76 

77 

77 

78 

79 

79 

64 

66 
52 

71 
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71 
46 

77 

77 
45 

79 
50 

79 
64 

80 
55 

79 
58 

62 
63 

82 

74 

67 
43 

73 
47 

74 
54 

78 
55 

76 
4  4 

70 
45 

64 

43 

65 
59 
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54 
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51 
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49  .0 
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78 

79 

77 

78 

79 

60 

78 

72 

69 

74 

52 
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77 

79 
53 
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60 
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58 

84 

60 
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60 
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46 

68 
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80 

76 

76 

76 

82 

62 

77 

68 

66 

72 
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76 
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81 

82 

81 

78 

75 

70 
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76 

80 
63 
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48 
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46 
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60 
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67 
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54 
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79 

77 

76 

77 

80 

79 

80 

74 

72 

75 

72 

76 

75 

83 

78 

83 

84 

84 

80 

75 

70 

77 

76 

81 

78 
46 

74 

36 
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56 

73 
59 
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62 
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77.1 
51.1 

LUMBER  CITY 
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78 

76 

81 
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73 
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.18 
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.  IC 
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.15 
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- 

.1 
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41 

18 

26 

72 

30 

20 

25 

52 

36 

22 

31 

27 

31 

62 

30 

29 

33 

91 

33 

43 

61 

3S 

32 

62 

66 

38 

93 

62 

5C 

7 

1  332 

SOUTHEflSI 

09 

SnvflNNBH  HSO  BP 

EVBP 

.17 

.13 

.25 

.29 

.21 

.  1  1 

.09 

.08 

.08 

.10 
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.12 

.10 
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.02 
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43 
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56 

69 

63 

53 

40 

71 

93 

46 

59 

44 

80 
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93 
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65 

69 

38 

86 

9D 

47 

5S 

2007 

MAX 

76 

75 

82 

79 

81 

82 

77 

73 

70 

63 

74 

73 

75 

75 

78 

78 

77 

77 

60 

78 

62 

69 

81 

82 

85 

86 

75 

71 

70 

7: 
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50 

50 

46 

46 

47 

46 

49 

55 

57 

57 
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PRECIP. 

0. 

a 

Ui 

SPECIAL 
I  SEE  HOIESl 

0010 

08 

WILCOX 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

8R 

c 

MRS  MARY  E  CAMPBELL 

004  1 

01 

BARTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

700 

7R 

: 

JRCK  W  BIRO 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

1  1 

82 

34 

240 

5P 

5P 

5P 

H 

HRYWOOD  E  BOYD 

0140 

07 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7R 

7A 

H 

CHARLIE  R  BULLOCH 

0181 

01 

BARTOW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

8A 

8A 

8R 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  ^  1  t 

no 

BfiCON 

1  3 

J  I 

R9 

M  I  D 

M  1  D 

l-l 

FAR 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7A 

7R 

H 

SCOTT  C  CHAMBLEE 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

110 

c 

TEDDY  R  WALKER  SR 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

04 

84 

12 

450 

7A 

7R 

H 

MRS  DAWN  E  MYERS 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

450 

c 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

031  1 

06 

COLUMBIA 

14 

33 

34 

82 

20 

370 

8A 

8R 

H 

LESTER  D  MORRIS 

0406 

08 

TURNER 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

8A 

BR 

H 

BILLY   J  WILL lAMS 

0435 

02 

CLARKE 

10 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

044  1 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

14 

81 

49 

70 

7R 

MRS  LRTRELLE  R  GURLEY 

0444 

02 

FUL  TON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7R 

CHARLIE  H  KEELING 

n  /I  1 
U  1  D  1 

u  ^. 

FULTON 

6 

J  J 

Q 

P  A 
a  H 

9f; 

1  U  1  u 

M  I  n 

1  1  1  u 

M  I  n 

1 1  1  U 

~ 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

0495 

06 

RICHMOND 

1  4 

33 

22 

81 

58 

1  48 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WERTHER  SERVICE 

0586 

07 

DECATUR 

6 

30 

48 

84 

39 

190 

4P 

4P 

c 

INTERNRTIONRL  PAPER  CO 

0603 

02 

CHEROKEE 

S 

34 

20 

84 

23 

1  100 

7fl 

MRS  ESTELLE  GROCAN 

0746 

01 

MURRAY 

12 

34 

56 

84 

50 

740 

8R 

J  MILBURN  WHEAT 

0787 

09 

EVANS 

1  1 

32 

09 

81 

58 

185 

c 

MRS  GRACE  F  HERRN 

0969 

02 

UNION 

7 

34 

51 

83 

56 

1917 

8A 

8R 

H 

GEORGIR  MTN  EXP  STN 

0979 

07 

EARLY 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7A 

7R 

H 

LOWERY  S  STONE 

1  1  32 

03 

ELBERT 

14 

34 

12 

83 

02 

785 

7R 

GRRNETT  H  BRRTON 

1266 

06 

Rill  1  ncH 

1  1 

32 

23 

81 

4  1 

190 

6P 

6P 

H 

WILLIRM  C  CROMLEY  JR 

1  340 

09 

GLYNN 

2 

1  U 

P  1 
O  1 

JU 

1 

ft  Q 
On 

OH 

c 

H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

1345 

09 

GLYNN 

2 

31 

09 

81 

23 

14 

MID 

MID 

H 

FRR 

1413 

03 

RABUN 

14 

34 

47 

83 

33 

1770 

c 

GEORGIR  POWER  COMPRNY 

1425 

04 

TAYLOR 

6 

32 

33 

84 

14 

625 

7A 

THOMAS  F  MATHEWS 

1448 

05 

PEACH 

9 

32 

40 

83 

44 

490 

8A 

8fl 

8A 

G 

SE  FRUIT  «   TREE  NUT  LAB 

1  474 

01 

GORDON 

12 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

6P 

6P 

CG 

NW  GR  EXP  STRTION 

1500 

07 

MI TCHELL 

6 

31 

14 

84 

13 

175 

6P 

7A 

H 

CHARLES  L  KELLEY 

1585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

14 

84 

30 

870 

8R 

c 

JOHN  T  HOLBROOK 

1619 

03 

FRRNKL  IN 

14 

34 

26 

83 

14 

910 

7fl 

c 

MRS  JANICE  E  VOYLES 

1640 

04 

rRRRfll  1 

U  n  i\  i\  u  i_  L 

1  7 

33 

36 

85 

05 

995 

6P 

6P 

c 

H 

CITY  0"^  CRRROLLTON 

1  657 

0 1 

MURRAY 

12 

34 

35 

Q  A 

1 1  n 
/  i  U 

ft  Q 
O  n 

RUFUS  P  DONRLDSON 

1665 

01 

BARTOW 

12 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RflOIO  STATION  WKRW 

1670 

01 

BARTOW 

5 

34 

09 

84 

51 

700 

7R 

GRANVEL  P  TATUM 

1715 

01 

POLK 

4 

34 

03 

85 

21 

800 

c 

MRS  GRADY  DEMPSEY 

1732 

01 

POLK 

4 

34 

01 

85 

15 

785 

6P 

8A 

H 

RALPH  H  RYERS 

1856 

01 

MURRAY 

12 

34 

46 

84 

47 

765 

7A 

c 

MRS  LOIS  J  COLE 

1906 

01 

WALKER 

18 

34 

55 

85 

17 

760 

7A 

TVR-566 

1944 

01 

MURRAY 

12 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

CHRRLIE  L  SILVER 

1973 

09 

EVINS 

1  1 

32 

ID 

81 

54 

188 

7R 

7A 

W  DON  SPORTS 

1982 

03 

RPRIIN 
f  \  n  u  L> 't 

1  4 

34 

52 

83 

24 

1880 

5P 

5P 

H 

CARROLL  LEE 

1  998 

02 

HALL 

3 

34 

27 

83 

49 

1  346 

c 

MRS  FANNIE  M  O'KELLEY 

2006 

02 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

46 

1570 

8A 

MISS  MARY  LOU  SUTTON 

2055 

06 

EFFINGHAM 

1  4 

32 

32 

81 

16 

56 

8A 

SEABORRO  COSTLINER  RR 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

10 

84 

46 

153 

80 

8A 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

2166 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

31 

84 

57 

449 

MID 

MID 

c 

HJ 

WSO  COLUMBUS 

2180 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

29 

750 

7R 

7fl 

H 

CITY  OF  COMMERCE  WTR  PL 

2238 

07 

THOMAS 

8 

31 

01 

83 

52 

250 

c 

C  W  ELLINGTON  JR 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CO  POWER  COMM 

2283 

03 

HABERSHAM 

1  4 

34 

31 

83 

32 

1470 

6P 

7A 

H 

MRS  BOBBIE  C  FOSTER 

2318 

05 

NJF  W  T  ON 

g 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

8A 

H 

JACK  L  CHAPMAN 

2361 

08 

WORTH 

6 

31 

51 

83 

57 

245 

7A 

CRISP  CO  POWER  COMM 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

12 

84 

08 

1320 

8R 

MILES  M  WOLFE 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

8A 

MISS  NANCY  R  OflVIS 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

SP 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

2475 

02 

LUMPK I N 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

7R 

7R 

H 

MRS  JOE  W  WOODWRRD 

2479 

02 

LUMPKIN 

12 

34 

35 

84 

00 

1390 

c 

JRMES  E  FORTNER 

2485 

01 

PAULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1  100 

7R 

7A 

c 

H 

L  DOUGLRS  GRIFF  I TH 

2493 

01 

WHITFIELD 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

8R 

BR 

H 

MRS  RNNR  G  RNDREWS 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

ERRL   T  SMITH 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7R 

GEORGE  H  CHRRTIER 

2578 

02 

DAWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1  370 

7R 

c 

MRS   THELMfl  F  COX 

2716 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7R 

R  C  THOMPSON 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

ROY   R  HILL 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

1  35 

8R 

ROBERT   P  RRMSTRONC 

STRTION 


RBBEVILLE 

RDAIRSVILLE 

AILEY 

ALBANY   3  SE 
ALLHTOONA  DAM  2 
ALMA  FRR  RP 
RLPHARETTA  5  SSW 
ALPHARETTA  2  NNW 
AMERICUS  2  E 
AMERICUS  EXP  STA  NRSY 

APPLING  2  NW 
RSHBURN  3  ENE 
ATHENS  WSO  AP 
ATKINSON  2  E 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WSO  AP  R 
AUGUSTA  WSO  AP  R 
BAINBRIDGE    INT  PAPER  C 
BALL  GROUND 
BEAVERDALE    1  E 

BELLVILLE 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKELY 

BOWMAN 

BROOKLET    1  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 
BURTON  DAM 
BUTLER 

BYRON  EXP  STATION 

CALHOUN  EXP  STRTION 

CRMILLR 

CRNTON 

CRRNESVILLE   3  N 
CRRROLLTON 
CARTERS  2  SW 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 
CAVE  SPRINGS  4  SSW 
CEDARTOWN 

CHATSWORTH 
CHICKAMAUGA  PARK 
CISCO  7  ENE 
CLRXTON 
CLAYTON   1  SSW 
CLERMONT  3  WSW 
CLEVELAND 
CLYO 

COLQUITT  2  E 

COLUMBUS  WSO  RP  R 

COMMERCE  4  NNW 
COOL IDGE 
CORDELE 
CORNEL  IR 
COV INGTON 

CRISP  CO  POWER  DRM 
CUMMING 

CURRYVILLE  2  W 

CUTHBERT 

DRHLONEGR 


DRHLONEGfl  3 
DALLAS  7  NE 
DALTON 
DANVILLE 
DRWSON 
DflWSONVlLLE 
DOCTORTOWN  I 
DOLES 

DONRLSONVILLE 


NNW 


WSW 


1  s 
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DOUGLFIS 

2783 

08 

COFFEE 

13 

31 

31 

82 

50 

225 

7A 

7A 

H 

JOHNNY   S  PHILLIPS 

DOUGLfiSVILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8A 

LEONR  B  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

1  1 

32 

35 

81 

43 

103 

8A 

WRRREN  W  WYRNT 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

215 

8A 

8A 

H 

WILIFORD  P  NRLLEY 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

1  0 

32 

33 

82 

54 

204 

C 

CITY  OF  DUBL  I  N 

EflSTMflN   I  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

1 2 

83 

1  2 

400 

8A 

8  A 

|-| 

GR  FORESTRY  COMM 

EDISON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

31 

34 

84 

44 

305 

c 

JESSE  L  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

14 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7A 

R  D  MC  CLRIN 

ELL IJOY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

4  1 

84 

29 

1  300 

7A 

RLFORD  G  DOVER 

EMBRY 

3147 

01 

PAULDING 

17 

33 

52 

84 

59 

1200 

8A 

MISS  JRNET  E  RLLGOOD 

EXPER  IMENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

16 

84 

17 

925 

8A 

8A 

8fl 

GH 

UNIV  OF  GR  EXP  STRTION 

FfilRMOUNT 

3295 

01 

GORDON 

12 

34 

26 

84 

42 

740 

8A 

MRS  ONEDR  F  VINCENT 

FflRGO 

3312 

08 

CLINCH 

16 

30 

4  1 

82 

34 

1  15 

C 

ST  REGIS  PRPER  CO 

F I TZGEROLO 

3386 

08 

BEN  HILL 

16 

31 

43 

83 

15 

371 

5P 

5P 

H 

CITY  F I  RE  DEPT 

FLEMING 

3409 

09 

L  IBERTY 

2 

31 

53 

81 

25 

20 

5P 

5P 

C  H 

ELTON  HODGES 

FOLKSTON  3  SW 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

30 

4  8 

82 

02 

30 

8  A 

LOTT  W  TURNER 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH  5  NNW 

3505 

05 

MONROE 

9 

33 

07 

83 

59 

500 

6P 

6P 

H 

CITY    OF  FORSYTH 

FORT  DOINES 

3515 

07 

CLAY 

3 

31 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

ri 

MRS  MRYME   R  HRYES 

FORT  STEWART 

3538 

09 

LIBERTY 

1  1 

31 

52 

81 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FRRNKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

15 

85 

05 

790 

8R 

ROBERT  L  WILSON 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

51 

1  170 

7A 

7A 

H 

WILLIRM  A  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASCOCK 

1  1 

33 

14 

82 

36 

540 

7A 

MRS  SUSRN  G  BRRDDY 

GLENNVILLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

31 

56 

81 

55 

170 

6P 

6P 

H 

DON  P  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

1  0 

33 

28 

83 

27 

570 

7A 

ROBERT  H  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

39  1  5 

0  4 

MERIWETHER 

6 

U  J 

ft  A 

860 

or 

^  P 

O  r 

MERIWETHER  CO  WORK  CRMP 

HRMILTON   4  W 

4033 

04 

HRRR  IS 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7A 

C 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HHRRLSON 

4070 

04 

COWETA 

6 

33 

14 

84 

34 

840 

C 

MRS  RUTH  T  GABLE 

HfiRTWELL 

4133 

03 

HART 

1  4 

34 

21 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

RALPH  D  SCOTT 

HfiWKINSVILLE 

4170 

05 

PULRSK  I 

9 

32 

1  7 

83 

28 

245 

8A 

8A 

GH 

MRS  CLIFFORD  MC  LENDON 

HflZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

31 

52 

82 

36 

250 

C 

U  S  SOIL  CONS  SERVICE 

HOMERVILLE   3  WSW 

4429 

08 

CLINCH 

16 

31 

02 

82 

48 

187 

6P 

6P 

GH 

UNION  BOG-CAMP  CORP 

IRWINTON  4  WNW 

4594 

05 

WILKINSON 

10 

32 

50 

83 

1  4 

515 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

JRCKSON  DflM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

51 

430 

C 

GEORGIA  POWER  COMPONY 

JASPER   1  NNW 

4548 

02 

P I CKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1  465 

6P 

8R 

H 

HflUJQRn    1     nil  RFPK 

JASPER 

465  1 

02 

PICKENS 

5 

O 

ft  A 

1512 

C 

AMICALOLA  EL  MSHP  CORP 

JESUP 

4671 

09 

WAYNE 

1 

31 

37 

81 

53 

100 

c 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  4  NE 

4674 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

100 

5P 

6A 

G 

ROYONIER  INC 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

31 

29 

81 

53 

100 

5P 

5P 

H 

BRUNS  rULP  S  PAPER  CO 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84 

15 

1310 

C 

MRS  LRVERNE  C  KINCRID 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

5 

33 

31 

84 

21 

930 

8fl 

CICERO  W  SWINT 

JUL lETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7A 

MRS  DOROTHY    I  MERCER 

KENS  I NGTON 

4802 

01 

WALKER 

18 

34 

47 

85 

22 

850 

7A 

TVA-722 

K I NGSTON 

4854 

01 

BARTOW 

5 

34 

14 

84 

55 

730 

7A 

MRS  ELIZABETH  D  BROWN 

LA  FAYETTE 

494  1 

01 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

17 

820 

8A 

8A 

:  H 

fHDPl   F        M     1  riLlRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

J  J 

U  J 

P  Q 
OO 

U  1 

715 

5P 

7P 

I  H 

RRY   J  RELIHRN 

LEXINGTON   1  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

1  4 

33 

53 

83 

08 

760 

8R 

c 

JOSEPH  R  CRREY 

L INCOLNTON 

5204 

03 

LINCOLN 

14 

33 

47 

82 

28 

510 

8A 

JRMES  C  BLACKWELL 

LOUISVILLE  3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

C  H 

GLASCOCK- JEFF  UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFA I R 

9 

3  1 

55 

82 

4  1 

120 

7A 

7A 

H 

MRS  NETTIE  S  WHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

C  H 

PERRY  T  USHER 

MACON  WSO  AP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MARSHALLV I LLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

56 

1  85 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

MAYSVILLE 

5633 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

34 

920 

7A 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 

METTER 

581  1 

06 

CANDLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

1  20 

5P 

5P 

H 

riTV     HF  MFTTFD 

MIDVILLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

49 

82 

1  4 

175 

70 

PHILIP   I  GOMBRELL 

MIDVILLE  EXP  STR 

5853 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GO  BRANCH  EXP  STN 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

7R 

7A 

H 

MRS  WILLETTE  B  HORNE 

MILLEN  4  N 

5882 

05 

JENK INS 

1  1 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KERMIT  J  CHANCE 

M I LLHflVEN-WRDE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

14 

32 

56 

81 

30 

1  00 

8A 

MILTON  R  REDDICK 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7fi 
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MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8A 

GEORGE  FOWLER 

MONT ICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

4  1 

655 

7R 

7R 

H 

POSTMASTER 

MORGAN   1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

5 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN  PUB  WORKS  CAMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7R 

CLARENCE  W  CHENEY 

MniM  TRIP    O  PQF 

5087 

08 

COL  QU I T  T 

1 6 

3  1 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7R 

GARLAND  L  GILLIS 

NAHUNTA 

6219 

09 

BRANTLEY 

I  3 

31 

1  1 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

NASHVILLE  S  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

31 

08 

83 

1  3 

238 

5P 

5P 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 
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Hi 
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u 
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cr 
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SPECIAL 
ISEE  NOIESI 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

37 

8  1 

28 

1  45 

6P 

6P 

H 

MRS  MORY   A  POLK 

NEWNfiN 

6335 

04 

COWETA 

6 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7A 

H 

JAMES  0  HARDIN  JR 

NORCROSS  4  N 

6407 

02 

GWINNETT 

3 

34 

00 

84 

12 

950 

7  A 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 

PATTERSON 

6838 

09 

PIERCE 

1  3 

3 1 

23 

82 

08 

1 05 

8A 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

PEARSON 

6879 

08 

ATKINSON 

I  3 

31 

18 

82 

51 

205 

C 

COUNTY  OGENTS  OFFICE 

PLAINS  SW  CP  EXP  STA 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

8  A 

8A 

CH 

SW  CA  BRANCH  EXP  STA 

PRESTON 

720  I 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

84 

32 

405 

7A 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

QUITMAN  2  NW 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30 

48 

83 

35 

1 85 

8A 

8P 

H 

WILL  lAM  0  LEY 

RESACA 

7430 

0  1 

GORDON 

1  2 

34 

34 

84 

57 

650 

8  A 

JOSEPH  W  HOLLAND 

RICHMOND  HILL 

7468 

09 

BRYAN 

2 

3 1 

57 

8  1 

1  8 

20 

c 

SAMUEL  C  DAVIS 

R I NGGOLD 

7489 

0 1 

CATOOSA 

1  8 

34 

55 

85 

07 

820 

8  A 

TVA-721 

ROBERTSTOWN 

7522 

02 

WH  I  TE 

3 

34 

4  3 

83 

45 

14  40 

7  A 

7  A 
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ROME 

7600 

0 1 

FLOYD 

4 

34 

1  5 

85 

09 

620 

6P 

8A 

H 

JOHN  W  MflODOX  JR 

ROME  8  SW 

7605 

0 1 

FLOYD 

4 

34 

1  0 

85 

16 

700 

JOCK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  AP  R 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34 

21 

85 

10 

637 

M  I  0 

M  I  D 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SANDERSV  I  LLE 

7777 

05 

WASH  I  NGTON 

1  1 

32 

58 

82 

49 

435 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTOSH 

2 

3 1 

24 

8  1 

1  7 

1  0 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  GO  MORINE  INST 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

7847 

09 

CHATHAM 

I  4 

32 

08 

8  1 

12 

46 

M  I  0 

M  I  0 

7  A 

Q 

H  J 

NOTL  WEATHER  SERVICE 

SILOAM 

8064 

05 

GREENE 

10 

33 

32 

83 

06 

690 

6P 

7  A 

H 

MRS  MOBLE  C  CRUMPTON 

SPARTA  3  NW 

8223 

05 

HANCOCK 

1  1 

33 

I  9 

83 

01 

530 

8A 

[; 

HOWARD  R  GARRETT 

ST ILLMORE 

835  1 

06 

EMANUEL 

1 

32 

26 

82 

1  3 

260 

70 

JESSE  W  RAUTON 

SUMMERVILLE   1  SSW 

84  36 

0  1 

CHAT  TOOGA 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

70 

EVAN  D  BOWMAN 

SURRENCY  2  WNW 

8475 

09 

APPL I NG 

1 

3  I 

4  4 

82 

1  4 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BOG  COMP  PAPER 

SWAINSBORO 

8496 

06 

EMANUEL 

1  1 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RODIO  STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

FANNIN 

7 

34 

58 

84 

1  3 

1795 

C 

MRS    INEZ  HAMPTON 

SYLVAN  I  A 

851"^ 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

45 

8  I 

39 

254 

C 

LLOYD  H  BAZEMORE 

TALBOTTON   I  NE 

8535 

04 

TALBOT 

6 

32 

42 

84 

32 

7  1  0 

8  A 

80 

LAWRENCE  R  MINOR  SR 

TAYLORSV I LLE 

8600 

0 1 

BARTOW 

5 

34 

05 

84 

59 

7  1  0 

70 

THOMOS  F  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32 

58 

84 

1  4 

800 

CECIL  HORRIS 

THOMASTON  2  S 

8661 

04 

UPSON 

6 

32 

52 

84 

1  9 

665 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WSFT 

THOMASVILLE  4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30 

48 

83 

54 

2 1  0 

5P 

5P 

H 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

TIFTON  EXP  STATION 

8703 

08 

TIFT 

16 

3  1 

29 

83 

32 

37  I 

8  A 

80 

8A 

jH 

GO  COOSTOL  PLOIN  EX  STN 

TOCCOA 

8740 

03 

STEPHENS 

1  4 

34 

35 

83 

1  9 

1019 

6P 

7  A 

|-| 

HENRY  0  MC  OONOLD 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34 

4  8 

83 

42 

3900 

Q 

TVO- 154 

UNICOI   STATE  PARK 

8935 

02 

WHITE 

3 

34 

44 

83 

43 

1475 

5P 

5P 

C 

UNICOI   STOTE  PORK 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  GA  COL  OF  AGRI 

VALDOSTA  3  E 

u  o 

LOWNDES 

16 

30 

5  1 

83 

1  4 

250 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WJEM 

VALDOSTA   4  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

16 

30 

52 

83 

20 

265 

c 

RADIO  STATION  WGAF 

WALESKA 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

19 

84 

33 

1110 

7  A 

DOYLE  B  SMITH 

WARRENTON 

9141 

06 

WARREN 

1  1 

33 

25 

82 

40 

510 

7A 

7A 

H 

HENRY  C  WHEELER  JR 

WASH  I NGTON 

9157 

03 

W  I  LKES 

1  4 

33 

44 

82 

44 

630 

7  A 

70 

H 

WILLIAM   T  THORNTON 

WATK  I  NSV I LLE  ARS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

35 

52 

83 

26 

750 

c 

OGRI  RESEARCH  SERVICE 

WAYCROSS  4  NE 

9186 

09 

P  I ERCE 

1  3 

31 

15 

82 

19 

145 

7A 

7A 

H 

ERNEST  L  SWEAT 

WAYCROSS  WSMO 

9192 

09 

WARE 

13 

31 

15 

82 

24 

1  40 

MID 

MID 

WSMO  NATL  WEATHER  SERV 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

14 

33 

07 

8  1 

59 

270 

60 

6A 

H 

MISS  DORIS  E  LEWIS 

WEST  PO I  NT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32 

52 

85 

1  I 

575 

8A 

8A 

H 

COM  B  LONIER  JR 

WINDER   I  SSE 

9466 

02 

BARROW 

10 

33 

59 

83 

43 

960 

5P 

7A 

H 

CECIL  H  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

04 

MERIWETHER 

6 

32 

59 

84 

35 

800 

8A 

OLLEN  C  LONGING 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

07 

84 

31 

1055 

8A 

WILLIOM  G  BOOTH 

CLOSED  STATIONS 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7A 
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ROBERTSTOWN 

7522 

02 

WHI  TE 

3 

34 

43 

83 

45 

1440 

7A 

7A 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  AsheviUe,  N.C. 
28801    or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.    Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "^F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  TrTmiles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observat  ions . 


OBSERVATION  TIME: 


The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
dayl ight  saving  time .  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table ,  "Evaporation  and  Wind"  table ,  and  snowf al 1  in  the  "Snowf al I  and  Snow  on  Ground"  table ,  when  publ i  shed ,  are  for  the  24  hours  end  ing  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max 
and  Min  values  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  publ i shed  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground .  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  di  f ferent  points  for  successive  observations ;  consequently ,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.     Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all   stations  are  cl imatolog ical   standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and   letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfal  1  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Soil  Type 

Soil  Cover 

Degree  of 

Slope 

Byron  Exp  Station 

:   Loamy  Sand 

Bare 

0-2J; 

Calhoun  Exp  Station 

:  Monteval 1 o-Shal y  silt  loam 

Bare 

2-6Z 

Experiment 

:  Upland  sandy  to  clay  loam 

Bare 

0-22 

Hawkinsvi lie 

:  Sandy  loam 

Bare 

0-2Z 

Homerville  3  WSW 

;  Gray  sand 

Bare 

1-2J; 

Jesup  4  NE 

:  Undifferentiated  alluvial 

Bare 

0-2Z 

MidviUe  Exp  Station 

:   Sandy  loam 

Bare 

0-22 

Plains  SW  GA  Exp  Station 

:  Greenville  heavy  clay 

Bare 

0-2% 

Tifton  Exp  Station 

:  Tifton  loamy  sand 

Bare 

0-5% 

to  NE 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


table , 


"Daily  Precipitation"   table ,  "Evaporation  and  Wind"  table 

"Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry 


Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 


No  record   in  the  "Supplemental  Data" 
Soil  Temperatures"  table . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  I   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than   10  days   record   is  missing.      See  "Jaily  Temperature"   table   for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjust^'d  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts   from  recording  gage .      (These   amounts   are   essentially   accurate   but   may   vary   slightly    from   the   amounts   to   be   published    later    in  Hourly 

Prec ipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-record  ing  gage ,  except  where 
indicated  by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published   from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soi I  Temperature"  table  . 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Ommission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table . 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

if  Thermometers  are  general  I  y  exposed  in  a  she  Iter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;  however ,  this  reference  indicates  that  the 
thennometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 


DRAINAGE  CODE; 


1-ALTAMAHA 
U-OGEECHEE 


2-ATLANTIC  3-CHATTAHOOCHEE  4-COOSA  5-ETOWAH  6-FLINT  7-HIWASSEE  8-OCHLOCKONEE  9-OCMULGEE  lO-OCONEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.  MARY     16-SUWANNEE     1 7-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 


Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publ i cat  ion 
"Subs tat  ion  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  in  format  ion  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscription  Price:  $5.10  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $8-00  additional  for  foreign  mailing;  4Qc  single  copy;  30c  annual 
summary.     There  is  a  minimum  charge  of  $2.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;   send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal   Building,  Asheville,  N.C.  28801. 
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8 

26 

I  8 

462 

0 

0 

1  4 

0 

3.63 

2  .65 

24 

.  0 

0 

5 

1 

] 

BLflKEL Y 

63. IM 

37. 5N 

50 

3M 

-  .8 

83 

8 

456 

0 

0 

0 

3.09 

-    1  .72 

1  .05 

24 

.0 

0 

5 

3 

C flM  1  L  L  0 

66.8 

41.1 

54 

0 

1  .5 

84 

7 

25 

18> 

356 

0 

0 

1 1 

0 

2.86 

-    I  .45 

2.00 

24 

.0 

0 

4 

1 

COLQUIII  2  E 

65 .  DM 

38  .  3M 

51 

7M 

25 

18* 

42  1 

0 

0 

9 

0 

2  .86 

2 . 36 

24 

.0 

0 

2 

1 

CUIHBERI 

65.1 

40.9 

53 

0 

82 

7 

23 

10 

387 

0 

0 

9 

0 

1  .68 

1.12 

24 

.0 

0 

4 

I 

E  no T    TQ 1 C 

64.5 

40  .4 

52 

5 

1  .7 

80 

7 

25 

10 

398 

0 

0 

9 

0 

2.25 

-  2.76 

I  .50 

24 

.0 

0 

4 

I 

LUMPKIN  2  SE 

65.2 

35. 2n 

50 

2« 

81 

7 

20 

12 

468 

0 

0 

IS 

0 

2.78 

1  .00 

25 

.0 

0 

7 

2 

MORCRN   I  H 

66  .9 

40.8 

53 

9 

85 

7 

24 

10 

361 

0 

0 

9 

0 

2  .46 

I  .  76 

24 

.0 

0 

2 

2 

r  L  H  1  No    0  H    OH    t  *■     5  1  H 

61  .9f1 

37  . 1 

49 

5M 

82 

8 

23 

10 

481 

0 

0 

1  3 

0 

2.01 

.  72 

24 

.0 

0 

6 

2 

0 

TkinMOCuii  1  c    ii  cc 
1 nUnHoV 1 L  L t    *  ot 

71  .OM 

4  I  .8M 

56 

4M 

3.7 

84 

27 

18 

262 

0 

0 

8 

0 

3.31 

.57 

2  -  20 

23 

.  0 

0 

3 

2 

1 

U 1 V 1 b 1  UN 

52 

1 

.7 

2.69 

-   1  .78 

.0 

SUU 1 n   LtN'KHL  Uo 

hSHBURn   3  ENE 

62  .9 

39  .2 

51 

1 

81 

5 

26 

10 

437 

0 

0 

9 

0 

2.31 

1  .80 

24 

.0 

0 

3 

C  OROE  L  E 

64  .en 

39.1 

52 

on 

1  .8 

82 

4 

23 

15 

406 

0 

0 

10 

0 

1  .92 

•   1  .97 

1  .60 

24 

.0 

0 

2 

\ 

OOUCLflS 

65.511 

37  .  in 

51 

3" 

.8 

82 

7 

26 

18- 

0 

0 

13 

0 

4.16 

.34 

1  .52 

24 

.0 

0 

4 

FITZGERflLO 

66.4 

44  .2H 

55 

3M 

3.8 

83 

4 

307 

0 

0 

5 

0 

2. 55 

-   1  .27 

2.36 

24 

.0 

0 

1 

1 

HOMERVILLE   3  HSH 

67.6 

42.4 

55 

0 

83 

4 

23 

18 

324 

0 

0 

8 

0 

2.22 

1  .42 

24 

.0 

0 

5 

LUMBER  CITY 

65.0 

37.2 

51 

I 

84 

5 

22 

IS. 

442 

0 

0 

1  5 

0 

2.59 

-    1  .26 

1  .28 

24 

.0 

0 

5 

; 

nUUL 1 K 1 t    ^  tot 

65  .9 

42 . 1 

54 

0 

1  .2 

83 

4 

26 

18 

353 

0 

0 

9 

0 

3.37 

-  .64 

2.72 

24 

.0 

0 

3 

NfiSHVlLLE  5  SSE 

67.1 

39.4n 

53 

3M 

79 

9- 

21 

18 

359 

0 

0 

10 

0 

1  .85 

1  .50 

24 

.0 

0 

3 

1 

QUITMBN  2  NH 

67  .6 

40  .7M 

54 

2« 

1  .5 

83 

9 

25 

1  8 

363 

0 

0 

1  1 

0 

5 . 76 

2.17 

1  . 90 

24 

.  0 

0 

5 

* 

TIFTON  EXP  STATION 

64  .0 

39  . 1 

51 

6 

I  .  1 

84 

B 

27 

1  1  » 

4  1 9 

0 

0 

12 

0 

2  . 75 

.95 

1  .47 

24 

.  0 

0 

5 

2 

VOLDOSTH  3  t 

66.7 

40  . 3 

53 

5 

81 

7 

21 

18 

361 

0 

0 

9 

0 

3.4  1 

2 . 25 

24 

.0 

0 

3 

2 

D I  V  I S I  ON 

52 

9 

1  .7 

2.99 

-  .80 

.0 

• 

SOUTMEflST  09 

RLMO   FAR  Rr 

66.3 

4  1  .6 

54 

0 

3.2 

83 

4 

25 

25- 

357 

0 

0 

10 

0 

2.85 

-  .78 

2.00 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

BRUNSHICK 

BRUNSWICK  FSB  RP 

68  .0 

47  . 1 

56 

6 

83 

9* 

32 

1  8 

287 

0 

0 

1 

0 

.65 

.  32 

24 

-0 

0 

2 

0 

0 

CLflXTON 

64  .8M 

36  .3n 

50 

6n 

84 

10 

22 

15- 

455 

0 

0 

14 

0 

5.94 

2.16 

25 

.0 

0 

6 

3 

3 

FOLKSTON  9  SH 

71  .8M 

40  .4M 

56 

in 

86 

8 

25 

18* 

286 

0 

0 

10 

0 

1  .66 

.  6 1 

24 

.  0 

0 

* 

1 

0 

FORT  STEWART 

67  .9 

44  .  1 

56 

0 

4.0 

83 

9- 

25 

18 

308 

0 

0 

7 

0 

1  .49 

-   1  .48 

.52 

5 

.0 

0 

5 

, 

0 

CLENNV 1  LIE 

67.0 

43.4 

55 

2 

3.6 

83 

8< 

26 

18 

322 

0 

0 

7 

0 

2.19 

-  1.19 

2.03 

24 

.0 

0 

2 

1 

JESUP  *  NE 

65.9 

44  .2 

55 

I 

84 

4 

29 

18. 

330 

0 

0 

7 

0 

3. IS 

1  .72 

25 

.0 

0 

6 

1 

JESUP  8  S 

67.7 

41  .5 

54 

6 

83 

9« 

21 

18 

351 

0 

c 

9 

0 

2.80 

1  .56 

24 

.0 

0 

S 

1 

NRMUNTR 

68.8 

41  .5 

55 

2 

83 

9- 

22 

18 

335 

0 

0 

9 

0 

1  .36 

1  .00 

25 

.0 

0 

3 

1 

SAPELO  ISLRNO 

64  .OM 

43.0 

S3 

5M 

29 

23- 

365 

0 

0 

5 

0 

I  .19 

.46 

12 

.0 

0 

4 

0 

SAVANNAH  WSO  RP  R 

65  .0 

41  .8 

53 

4 

3.0 

82 

9« 

25 

18 

378 

0 

0 

7 

0 

2.85 

-  .43 

2.04 

24 

.0 

0 

4 

1 

SURRENCY  2  WNH 

66  .6 

39.4 

53 

0 

82 

9> 

22 

18 

387 

0 

0 

10 

0 

3.72 

2.90 

24 

.0 

0 

3 

1 

HBYCROSS  *  NE 

68  .0 

35.1 

51 

6 

-  .5 

85 

9- 

21 

19- 

430 

0 

0 

16 

0 

3.46 

.03 

•  96 

25 

.0 

0 

6 

4 

0 

HBYCROSS  HSnO 

0IVI510N 

t.4 

2 

2.1 

2.56 

-  .53 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


HOaTMfcCST 

ADAIQSVULC 
ALLATOONA  OAH  3 
6EAVCS0ALC    I  t 
CALMOUN  EXP  STATIOI 
CAQTCQS  2  iU 

CABTtRSvJLLe 
CASTEftivlLLE  3  SU 
CC DAQTQUh 
CHATS MOUTH 
CMICKRWUGA  tma% 

cuaarviLLC  2  w 

DALLAS  7  lit 
OAL TOM 

FAiamuHT 

itCnSIMOTON 
"tINGSTOM 
LA  FAYETTE 
RE SAC A 
RldCQOLO 

Borc 

S0^C  WSO  AP 
SUf*t(lvlLLE   1  SSM 
TAYLOaSVILLE 


H08TM  CChTRBL 

ALPHARETTA  5  SSU 
ATHENS  USO  AP 
ATLANTA  BOL  TOfI 
ATLANTA  USD  AP 
BALL  GROUNO 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

CANTON 

CLEVELAND 

conrcRCE  ■«  nnu 
cur»ijNG 

DAHL ONEGA 
OAUSONVILLE 
ELL IJAY 
GAINESVILLE 
JASPER  I  NNU 

l*VSVILLl 

NORCRDSS  A  N 

UNICOI  STATE  PARK 

U  or  OA  PLT  SCIENCE  I 

UALESKA 


NORTHEAST 
BOUMAN 

CARNESVILLE  3  I 
CLATTOM    1  SSW 
CORNEL lA 
ELBEBTON  2  N 

HARTkCLL 
LEXINGTON  1  NU 
L INCOLNTON 
TOCCOA 
UASHIMGTON 


ICST  CErtTBAL 

BUTLER 
CABBOLLTON 
COLUr«US  USD  A 
OOUGLASVILLE 
EXPERIfCNT 

FRANKL IN  2 
GREENVILLE  2  N 
HAniLTQN  4  U 
JONESBOaO 
LA  GRANGE 


BYRON  EXP  STATION 
COVINGTON 
DANVILLE 
OUBL IN  3  S 

EASTTVtN   1  U 
roflSYTM  6  NNU 
GODFREY  3  ME 
HAMtlNSVlLLE 
IBUINTON  4 

JULIETTE 

nncoN  USD  AP 

MILLEDGEVILLE 
fWNTICELLO 
MOUNT  VERNON  3 

SANDERSvlLLE 
SILOAH 
SPARTA  3  tiU 


EAST  CENTBAL 
APPL ING  2  NU 


4.94 

2.86 
2.3B 


DAY   OF  MONTH 


1     2    3     4     5    6     7    8    9     1 0  1 1  1 2    1 3  14  1 5    1 6  1 7  1 8    1 9  20  2 1    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 
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4 


DRILY  PRECIPITnilON 


STFIT  I  ON 


AUGUSTM  baa  AP 
BQaMLCT  1  U 

CLrO 
DOVCQ 
GIBSON 

lOUlSVILLC  3  S 

moviiLt 

MIOVIlLt  CXP  STI 
MILLtN  4  N 

MILLM«VEN-M»»OC 

STILL  W€ 
SUAIMS6QB0 

MMvncseOBO  3  rtt 


SOUTWkCST  07 

albanv  3  se 
ArcBicus  a  e 
BAiNBatDoe  INT  PAPca  c 

BLA«ELT 
CAMILLA 

caLOuiTT  a  c 

CUTMfiCaT 
DAUSaM 

09NALS0NVILLC   1  S 
rOBT  GAINf- 

Lur«>KIN  3  SC 

l-CBOAN    1  U 

FtJBQAN  S  NW 

PLAINS  SW  QA  tXP  STA 

PBCSTON 

T>4enASVILLC   4  SE 


SOUTI 


CENTBAL 


ABBEVILLE 
ASHBUBN  3  CNC 
COSDCLe 

CRISP  CO  PO^B  OAn 
OOUQLAS 

FITZGEBALO 
HOPCBVILLE  3  USW 
LU^eCfi  CITY 

^uuLTBic  2  esc 
nasmvkle  s  sse 

OuiTmn  2  NW 

TIfTON  EXP  STATION 
vALOOSTft  3  E 


SOU  THE  (1ST 


ATKINSON  3  E 
BRUNSUICX 
eauNSUICK  FAfl 


0OCTOBTQh#t    1  WSM 
F0LRS10N  3  SW 
rOLRSTON  0  SH 
FOBT  STtWABT 


SAVANNAM  uSO  AP 

SLtBBENCT  3  k«<M 

MArCBOSS  *  NE 

matt; BOSS  U%*t3 


3.00 
JO 
3.34 


3.03 
3.67 
3.33 
3.47 


3. OS 
3.  73 
3.46 


DAY  OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


3.  AS 
1 .04 
3.00 


t.33 
3.34 
1  .90 
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DAILY  TEMPERATURES 


STOT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
cr 
tr 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

I  0 

I  I 

1  2 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

01 

dl  1  QTnnuD    DOM  7 

SO 

67 

59 

SO 

69 

4  1 

48 

62 

54 

46 

53 

47 

62 

72 

SI 

54 

54 

46 

46 

niN 

39 

29 

29 

29 

1 8 

26 

25 

27 

23 

24 

24 

47 

45 

26 

25 

27 

27 

29 

LML1UUN    t  *~    olMl  Wjn 

58 

61 

61 

68 

51 

54 

61 

63 

76 

41 

37 

47 

53 

68 

46 

55 

54 

49 

57 

65 

73 

61 

61 

54 

46 

51 

58 

46 

50 

47 

55 

55 

.  1 

nlN 

26 

27 

53 

40 

1  9 

22 

1  9 

1 6 

22 

1 S 

29 

3 1 

2 1 

34 

45 

4  3 

22 

24 

28 

3 1 

2  3 

26 

22 

24 

36 

36 

30 

.1 

L  Hn 1 1 V  i  L  L  t 

59 

59 

56 

65 

52 

59 

61 

76 

72 

36 

47 

51 

66 

S3 

SS 

51 

51 

46 

63 

75 

69 

49 

56 

49 

48 

66 

53 

47 

45 

41 

64 

55 

.5 

MIN 

26 

38 

58 

32 

1 6 

23 

20 

20 

29 

1 6 

42 

3  3 

1 9 

45 

60 

45 

23 

2 1 

40 

25 

2  3 

27 

22 

3  3 

35 

36 

32 

.5 

r  c  DDI)  T  nuM 

MAX 

63 

61 

64 

70 

53 

66 

66 

77 

74 

38 

50 

55 

55 

52 

60 

54 

54 

S3 

66 

77 

69 

53 

57 

SO 

61 

57 

51 

50 

50 

44 

66 

58 

.2 

MIN 

47 

3  J 

25 

33 

58 

30 

1  7 

23 

20 

2 1 

27 

1 5 

39 

29 

20 

48 

60 

44 

23 

28 

40 

33 

24 

27 

1  8 

35 

34 

42 

32 

.5 

UMLL"0     '  <^\- 

MAX 

50 

59 

60 

69 

61 

S3 

64 

64 

74 

41 

37 

48 

53 

67 

46 

S3 

54 

49 

57 

66 

73 

52 

51 

54 

46 

51 

56 

42 

42 

44 

45 

53 

.9 

niN 

32 

25 

29 

49 

4  1 

]  7 

2  1 

2 1 

22 

23 

16 

25 

3  1 

20 

20 

56 

47 

25 

22 

22 

3 1 

25 

24 

22 

28 

32 

34 

29 

.8 

QflL  T  ON 

52 

60 

61 

66 

60 

64 

59 

64 

75 

39 

35 

45 

51 

66 

45 

54 

48 

48 

49 

65 

71 

50 

49 

52 

46 

49 

55 

39 

47 

49 

48 

52 

.9 

MIN 

39 

41 

41 

49 

32 

29 

29 

48 

38 

18 

19 

25 

24 

24 

20 

22 

30 

24 

26 

47 

43 

26 

23 

24 

30 

26 

25 

22 

22 

32 

38 

30 

.2 

Lfl  FAYETTE 

MAX 

52 

51 

50 

68 

58 

54 

60 

62 

78 

37 

45 

50 

57 

45 

62 

52 

so 

SO 

71 

51 

50 

50 

47 

51 

57 

38 

49 

49 

47 

S3 

.  1 

35 

33 

36 

50 

31 

26 

28 

39 

39 

16 

22 

20 

22 

25 

16 

18 

30 

24 

22 

50 

42 

22 

22 

26 

31 

24 

25 

18 

19 

32 

37 

28 

,4 

61 

58 

59 

70 

51 

60 

62 

77 

73 

39 

47 

64 

57 

49 

47 

46 

52 

45 

61 

75 

69 

51 

50 

48 

48 

56 

46 

49 

46 

43 

66 

56 

.  3 

MIN 

35 

34 

46 

47 

32 

25 

30 

54 

31 

18 

23 

20 

20 

27 

18 

36 

32 

20 

41 

52 

42 

23 

21 

39 

30 

22 

26 

18 

33 

33 

39 

31 

.2 

ROME  HSO  PP 

(1BX 

62 

62 

64 

72 

54 

62 

63 

78 

74 

38 

54 

SS 

59 

48 

58 

48 

55 

45 

63 

73 

58 

52 

55 

48 

52 

59 

46 

54 

46 

42 

65 

56 

.  9 

MIN 

36 

36 

48 

45 

32 

26 

32 

55 

26 

1  9 

24 

20 

1 9 

22 

1 5 

36 

26 

23 

40 

SB 

39 

28 

23 

42 

30 

23 

27 

20 

36 

36 

3c 

31 

.6 

NORTH  CENTRAL 

02 

PL  phrre  t  T  P  s  SSW 

MAX 

53 

59 

60 

68 

66 

52 

62 

58 

73 

59 

36 

47 

54 

56 

49 

56 

53 

49 

49 

51 

73 

52 

52 

54 

45 

61 

56 

46 

46 

41 

43 

54 

,2 

MIN 

42 

34 

34 

4  3 

39 

26 

26 

44 

55 

1  9 

1 9 

2 1 

2 1 

22 

1  7 

]  7 

32 

1  9 

1 9 

4  7 

5  ] 

27 

22 

22 

32 

24 

24 

23 

29 

30 

32 

29 

.4 

PTHENS  mso  pp 

MAX 

59 

57 

57 

69 

58 

65 

59 

73 

72 

43 

43 

54 

61 

54 

59 

55 

55 

64 

63 

75 

66 

S3 

56 

46 

54 

61 

48 

47 

42 

43 

64 

56 

MIN 

4  3 

46 

40 

24 

39 

25 

57 

30 

25 

40 

36 

3 1 

3 1 

3 1 

3  [ 

35 

40 

35 

.2 

ptlpntp  hso  pp 

MAX 

69 

68 

66 

70 

55 

65 

63 

76 

71 

40 

44 

56 

62 

51 

60 

56 

54 

62 

67 

72 

67 

53 

55 

49 

52 

59 

46 

45 

43 

40 

54 

5  7 

MIN 

48 

40 

4  3 

46 

35 

3 1 

27 

20 

26 

25 

27 

28 

28 

35 

28 

50 

36 

26 

30 

40 

32 

30 

32 

35 

.0 

blrirsville  exp  str 

MAX 

48 

58 

61 

66 

64 

53 

65 

66 

68 

57 

33 

46 

50 

53 

47 

56 

50 

46 

48 

64 

68 

49 

50 

53 

45 

46 

53 

41 

46 

47 

50 

53 

MIN 

40 

27 

33 

48 

34 

2 1 

22 

5  3 

66 

1  7 

I  5 

29 

1 5 

20 

42 

40 

1  6 

1 5 

22 

30 

I  6 

26 

.3 

COMMERCE   4  NNN 

MAX 

56 

69 

63 

69 

57 

54 

67 

63 

72 

45 

46 

54 

57 

60 

57 

50 

55 

54 

54 

68 

70 

56 

59 

SS 

48 

60 

48 

49 

46 

so 

54 

6  7 

MIN 

4  4 

32 

4  3 

33 

36 

38 

53 

24 

2 1 

2 1 

3  ] 

1 8 

22 

25 

24 

27 

45 

50 

40 

30 

30 

35 

30 

29 

25 

27 

26 

35 

32 

.3 

OPHL  ONECR 

MAX 

54 

56 

58 

64 

54 

56 

62 

59 

68 

61 

38 

44 

56 

58 

49 

54 

69 

46 

45 

42 

46 

MIN 

35 

26 

23 

CP  I NESV I LLE 

MAX 

54 

60 

61 

66 

60 

55 

62 

60 

70 

45 

41 

47 

54 

57 

51 

55 

50 

53 

51 

53 

71 

52 

51 

S3 

46 

51 

56 

47 

47 

40 

50 

MIN 

4  3 

35 

48 

37 

29 

33 

40 

26 

20 

32 

.7 

JRSPER   1  NNH 

58 

58 

56 

o5 

S3 

62 

60 

66 

71 

45 

46 

53 

55 

47 

57 

49 

50 

48 

55 

72 

64 

50 

54 

45 

49 

56 

44 

46 

44 

42 

59 

niN 

40 

39 

48 

48 

30 

29 

3B 

5S 

28 

16 

21 

23 

27 

26 

24 

39 

29 

24 

41 

55 

41 

25 

25 

37 

29 

27 

24 

24 

30 

37 

42 

32 

9 

UNICQI   STATE  PRRK 

MAX 

64 

61 

56 

64 

57 

63 

59 

63 

70 

39 

42 

66 

58 

S4 

49 

60 

54 

51 

53 

71 

65 

53 

55 

47 

51 

56 

52 

50 

46 

50 

52 

55 

5 

so 

28 

36 

50 

38 

26 

32 

51 

32 

18 

22 

22 

22 

28 

16 

36 

28 

29 

42 

51 

42 

23 

20 

36 

32 

24 

27 

17 

19 

27 

38 

3 1 

0 

U  OF   GR  PL  T  SC I ENCE 

Fh 

58 

58 

50 

69 

57 

64 

62 

73 

71 

4  1 

42 

55 

57 

56 

57 

64 

S3 

51 

63 

72 

71 

53 

54 

48 

52 

68 

52 

45 

42 

42 

63 

MIN 

46 

35 

40 

49 

39 

30 

36 

SO 

34 

20 

25 

24 

29 

30 

21 

36 

34 

24 

45 

59 

50 

27 

27 

38 

36 

30 

29 

28 

27 

3? 

37 

34 

4 

HINDER   1  SSE 

MAX 

64 

58 

55 

66 

55 

63 

56 

72 

71 

62 

42 

SS 

58 

54 

57 

53 

54 

52 

60 

73 

70 

52 

52 

52 

52 

59 

59 

45 

43 

41 

63 

MIN 

46 

42 

36 

46 

37 

29 

37 

5 1 

3  3 

1 9 

23 

23 

27 

27 

28 

24 

23 

24 

30 

32 

0 

NORTHERST 

03 

CLAPTON   I  SSW 

MAX 

57 

60 

59 

63 

60 

66 

62 

64 

68 

42 

43 

65 

57 

52 

57 

53 

S3 

S3 

53 

70 

65 

50 

S3 

S3 

S3 

55 

51 

45 

41 

43 

54 

MIN 

40 

27 

27 

47 

39 

29 

24 

50 

37 

1 6 

20 

20 

20 

20 

30 

25 

20 

14 

42 

28 

9 

CORNEL  1  A 

MAX 

54 

58 

47 

60 

57 

62 

53 

63 

63 

39 

41 

53 

59 

48 

52 

47 

49 

46 

50 

68 

63 

48 

48 

40 

SO 

56 

45 

4  1 

37 

38 

54 

2 

MIN 

4  1 

29 

35 

46 

38 

26 

30 

48 

29 

21 

41 

20 

21 

34 

28 

22 

27 

25 

29 

29 

4 

ELBERTON  2  N 

57 

56 

51 

68 

59 

69 

59 

73 

ft 

43 

43 

52 

59 

SS 

54 

57 

53 

53 

59 

72 

70 

53 

54 

51 

50 

SB 

S3 

45 

43 

44 

64 

56 

4 

MIN 

44 

36 

32 

4B 

43 

26 

27 

48 

41 

20 

20 

16 

17 

27 

13 

26 

29 

16 

44 

49 

50 

19 

18 

32 

32 

21 

24 

20 

I'J 

31 

38 

29 

8 

martwell 

MAX 

64 

62 

55 

68 

60 

69 

60 

68 

60 

48 

48 

60 

63 

62 

66 

68 

68 

58 

65 

S2 

56 

62 

60 

55 

52 

50 

60 

59 

5 

46 

40 

46 

48 

60 

48 

45 

22 

26 

32 

24 

40 

40 

32 

38 

45 

44 

25 

27 

36 

38 

29 

29 

36 

34 

37 

2 

TOCCOfi 

MAX 

55 

60 

50 

63 

54 

66 

55 

61 

70 

43 

42 

55 

62 

SO 

58 

SO 

55 

55 

62 

73 

67 

49 

54 

45 

56 

61 

52 

43 

39 

42 

SS 

64 

MIN 

42 

33 

38 

49 

42 

30 

30 

51 

37 

21 

25 

23 

30 

27 

22 

37 

31 

26 

45 

47 

47 

25 

24 

38 

38 

31 

29 

25 

25 

25 

38 

33 

3 

HASH [ NGTON 

MAX 

52 

60 

59 

69 

68 

59 

66 

66 

74 

74 

45 

65 

55 

62 

55 

61 

65 

66 

64 

65 

74 

66 

57 

42 

51 

57 

62 

48 

44 

43 

48 

58 

1 

MIN 

46 

35 

36 

47 

36 

24 

24 

48 

54 

25 

24 

25 

30 

3 1 

30 

26 

26 

30 

34 

32 

3 

WEST  CENTRAL 

04 

CARROLL  TON 

MAX 

62 

54 

62 

70 

70 

65 

58 

75 

71 

40 

48 

57 

59 

62 

60 

SS 

53 

53 

68 

72 

66 

54 

57 

55 

54 

56 

46 

48 

52 

47 

66 

SB . 

5 

MIN 

4  3 

34 

45 

4  3 

28 

18 

30 

30 

14 

23 

I  9 

30 

26 

27 

1 8 

22 

36 

38 

28 . 

2 

COLUMBUS  HSO  flP 

62 

56 

72 

72 

59 

66 

79 

79 

74 

44 

49 

59 

63 

67 

61 

67 

59 

58 

73 

74 

69 

58 

58 

54 

56 

61 

46 

50 

50 

55 

74 

61  . 

7 

MIN 

52 

38 

45 

68 

3 1 

25 

30 

27 

28 

29 

25 

46 

32 

27 

47 

59 

36 

30 

30 

43 

33 

30 

35 

37 

37 

39 

49 

38. 

1 

EXPERIMENT 

MAX 

53 

57 

54 

70 

69 

55 

66 

68 

76 

44 

40 

43 

55 

60 

62 

60 

63 

S3 

55 

68 

72 

57 

55 

55 

46 

52 

59 

46 

46 

44 

52 

66. 

3 

MIN 

46 

38 

44 

50 

36 

31 

44 

54 

44 

19 

24 

24 

27 

29 

25 

31 

36 

24 

47 

55 

53 

29 

27 

41 

32 

28 

30 

29 

32 

33 

34 

36 . 

3 

GREENVILLE  2  NNW 

MAX 

62 

71 

61 

73 

74 

78 

76 

57 

70 

67 

62 

54 

56 

71 

79 

67 

67 

69 

MIN 

45 

36 

33 

25 

33 

31 

17 

19 

IB 

20 

30 

14 

41 

18 

29 

68 

47 

22 

22 

25 

21 

20 

30 

28. 

9 

LA  GRANGE 

MAX 

58 

60 

68 

70 

66 

60 

70 

76 

76 

39 

44 

S3 

58 

52 

57 

61 

66 

64 

70 

73 

70 

60 

57 

49 

52 

58 

66 

47 

47 

»7 

69 

59. 

6 

niN 

47 

38 

49 

52 

36 

28 

35 

44 

32 

21 

25 

22 

23 

32 

18 

37 

39 

20 

47 

61 

50 

26 

25 

41 

34 

25 

32 

28 

34 

35 

43 

34. 

8 

SEE 

REFERENCE  NOTES 

FOLLOHINC  SIBTION  INDEX 

6 


DRILY  TEMPERATURES 


STflT  ION 

DOY   OF  MONTH 

a 
en 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

HPRSHBL  L  V  I L  L  E 

NIN 

NEHNflN 

1|N 

SB 

45 

S2 

40 

63 
48 

69 
45 

59 
32 

61 
27 

68 
41 

76 
56 

68 
29 

39 
18 

44 

23 

54 

22 

59 
25 

52 
29 

54 

20 

58 
39 

58 
33 

52 
21 

69 

44 

74 

S7 

67 
45 

55 
24 

57 
25 

61 
40 

50 
33 

SB 
2S 

52 
27 

54 

27 

46 

31 

44 

31 

67 
40 

33.6 

THLBOtlON   1  NE 

MBX 

niN 

62 
50 

53 
39 

70 
49 

71 
60 

62 
36 

68 
27 

78 
34 

77 
63 

71 
37 

46 

21 

49 

23 

47 

22 

64 

22 

56 
34 

65 
17 

66 
35 

61 
38 

60 
20 

71 
42 

74 

57 

70 
50 

60 
25 

59 
24 

SB 
42 

57 
33 

63 
25 

58 
33 

52 
32 

52 
31 

SO 
35 

71 
37 

62.0 
35.3 

TMOMBSION  2  S 

MBX 
MIN 

66 
SO 

62 
41 

6B 
46 

72 
58 

62 
39 

70 
29 

78 
35 

77 
57 

74 
34 

47 

22 

54 

28 

61 
24 

67 
25 

61 
35 

65 
21 

62 
3S 

S3 
36 

57 
23 

70 
43 

75 
61 

71 
54 

61 
19 

60 
26 

55 
41 

59 
35 

66 
27 

61 
34 

54 

28 

53 
34 

50 
35 

71 
47 

63.3 
36.2 

HESI  POINr 

MRX 
MIN 

55 
49 

59 

66 

68 
35 

58 
29 

65 
30 

75 
SO 

79 
43 

50 
21 

44 

24 

47 
24 

59 
26 

83 
28 

53 
19 

63 

21 

64 

37 

57 
22 

59 
22 

73 
53 

75 
S3 

60 
26 

58 
26 

SB 
31 

SI 
31 

56 
27 

62 
28 

48 

29 

49 

29 

SO 
36 

51 
38 

S9.2 
31  .7 

CENTRAL 

05 

RILEY 

MRX 
MIN 

BYRON  EXP  STATION 

ttflX 
MIN 

54 
46 

59 
41 

63 
41 

72 
44 

76 
43 

68 

30 

67 
36 

76 
36 

77 
48 

73 
23 

44 

26 

SO 
25 

57 
27 

63 
27 

55 
22 

64 

23 

69 
24 

56 
25 

58 

27 

71 
52 

77 
54 

64 

27 

59 
28 

57 
29 

58 
34 

57 
29 

62 
30 

42 

33 

49 

33 

50 
34 

5S 
39 

61.4 
33.4 

COVINGTON 

MBX 
MIN 

59 
47 

60 
36 

55 
42 

66 
51 

55 
39 

63 
28 

72 
36 

73 
51 

71 
35 

4  1 

20 

45 
24 

55 
22 

SB 
25 

S3 
30 

SB 
19 

59 
35 

55 
33 

51 
22 

65 
46 

74 

57 

67 
46 

54 

27 

57 
26 

45 
40 

52 
33 

58 
26 

47 

29 

46 

30 

43 

31 

4  1 

33 

65 
39 

56 .9 
34.1 

DUBLIN  3  S 

MBX 
MIN 

60 
4B 

SB 
39 

65 
41 

70 
52 

83 
47 

60 
30 

67 
31 

80 
50 

76 
65 

78 
23 

45 
24 

49 

26 

57 
24 

63 
25 

54 
20 

65 
21 

70 
40 

58 
21 

60 
23 

73 
53 

76 
54 

65 
25 

58 
26 

60 
28 

56 
37 

57 
25 

60 
27 

SO 
34 

47 

33 

49 

35 

60 
40 

62.2 

34.4 

EPSTTIdN  I  H 

MBX 
MIN 

56 
50 

57 
45 

72 
49 

80 
50 

81 
46 

65 
32 

78 
44 

78 
64 

79 
57 

60 
26 

47 

27 

53 
29 

60 
27 

62 
37 

61 
25 

76 
44 

70 
41 

57 
24 

70 
48 

72 
59 

76 
56 

65 
30 

59 
33 

S9 
45 

62 
39 

58 
31 

61 
35 

47 

35 

47 

35 

57 
43 

64 

SI 

64  .2 
40. S 

FORSYTH  6  NNH 

MAX 
MIN 

61 
49 

54 

37 

63 
39 

70 
59 

62 
40 

66 
26 

73 
31 

74 

52 

73 
35 

44 

22 

46 

21 

57 
20 

63 
21 

54 

33 

62 
16 

65 
32 

60 
36 

55 
19 

71 
46 

75 
60 

68 
49 

58 
25 

57 
22 

49 

39 

55 
32 

62 
24 

47 

32 

50 
2S 

47 

32 

46 

35 

70 
41 

59  .9 
33.9 

HflWKlNSVILLE 

MAX 
MIN 

SB 
46 

57 
46 

7] 
39 

72 
62 

85 
45 

65 
28 

71 
28 

79 
50 

73 
47 

53 

27 

51 
23 

54 
24 

62 
24 

65 
24 

SS 
19 

70 
21 

71 
38 

63 
19 

61 
20 

71 
52 

76 
54 

69 
24 

65 

26 

65 
31 

SB 
32 

50 
34 

52 
35 

60 
47 

64  . 3 
34. S 

IRHINTON   4  MNN 

MBX 
MIN 

60 
44 

62 
46 

61 
45 

64 

SO 

38 

31 

82 
39 

79 
44 

74 
4  1 

42 

27 

SO 
29 

51 
28 

S3 
31 

51 
33 

56 
24 

63 
44 

57 
46 

60 
29 

71 
39 

73 
S3 

72 
52 

70 
26 

61 
27 

57 
38 

53 
39 

51 
37 

49 

36 

49 

39 

43 

38 

56 
42 

62 
51 

S9 .7 
38.3 

HRCON   W50  OP 

MAX 
MIN 

62 
43 

55 
44 

70 
44 

79 
51 

62 
38 

67 
31 

78 
39 

77 
62 

75 
33 

47 

26 

52 
26 

59 
28 

64 

25 

57 
29 

65 
21 

68 
40 

60 
30 

59 
23 

71 
53 

75 
60 

69 
40 

61 
30 

59 
26 

59 
46 

SB 
34 

63 
29 

49 

36 

SO 
34 

49 

36 

56 
41 

73 
51 

62  .6 
37.1 

niLLEOGEVaLE 

MBX 
MIN 

55 
48 

61 
37 

62 
39 

70 
48 

78 
42 

59 
28 

66 
28 

74 
43 

75 
65 

74 
24 

45 
24 

SO 
25 

55 
23 

63 
22 

54 

20 

63 
21 

65 
40 

55 
21 

56 
20 

70 
54 

76 
55 

62 
26 

57 
23 

57 
23 

52 
37 

56 
26 

63 
26 

53 
34 

SB 
34 

51 
35 

54 

39 

61  .0 
33.2 

MONTICELUO 

MBX 
MIN 

5S 
4B 

60 
50 

61 
46 

69 
48 

70 
42 

60 
32 

65 
33 

70 
46 

70 
49 

71 
24 

44 

27 

45 

27 

53 
30 

62 
32 

55 
25 

64 
24 

62 
25 

62 
29 

59 
30 

70 
55 

75 
55 

60 
30 

58 
30 

58 
31 

52 
29 

52 
30 

61 
30 

56 
30 

47 

32 

46 

33 

46 
34 

S9.4 
35.0 

SBNOERSVILUE 

MBX 
MIN 

SB 
4B 

63 
36 

69 
41 

79 
60 

76 
46 

66 
28 

76 
35 

74 

62 

75 
40 

43 

25 

47 
22 

54 

27 

62 
25 

S3 
36 

62 
18 

66 
29 

60 
40 

56 
21 

68 
46 

75 
61 

67 
53 

56 
23 

56 
24 

SO 
39 

55 
37 

62 
26 

49 

33 

44 

32 

48 

33 

53 
37 

70 
49 

61  .0 
36.5 

SILOBM 

MBX 
MIN 

61 
43 

65 
36 

62 
41 

73 
53 

58 
42 

66 
30 

70 
40 

76 
53 

74 

37 

44 

21 

45 

25 

56 
23 

62 
27 

56 
31 

62 
26 

66 
41 

56 
35 

S3 
25 

67 
48 

75 
61 

68 
49 

57 
25 

58 
28 

45 

40 

55 
35 

60 
30 

50 
29 

47 

29 

43 

31 

SO 
35 

68 
42 

59.6 
35.8 

EBST  CENTRBL 

06 

fiPPLING  2  NW 

MBX 
MIN 

50 
45 

68 
50 

68 
52 

65 
S3 

69 
44 

55 
30 

68 
38 

72 
42 

67 
40 

30 

45 

26 

37 
22 

44 

20 

50 
25 

52 
24 

SB 
22 

59 
24 

57 
22 

58 
29 

57 
50 

64 

53 

56 
20 

52 
25 

50 
25 

47 

30 

45 
24 

52 
26 

38 
24 

3S 
27 

46 

29 

SO 
40 

54  .5 

32.6 

flUGUSTR  HSO  BP 

MBX 
MIN 

63 
39 

60 
39 

68 
36 

80 
S6 

59 
36 

68 
30 

76 
36 

80 
64 

77 
36 

45 

25 

49 
24 

56 
28 

63 
23 

55 
25 

62 
20 

68 
33 

SB 
26 

S7 
21 

65 
49 

76 
60 

68 
40 

57 
26 

57 
25 

47 
41 

57 
30 

63 
25 

50 
31 

46 

29 

48 
34 

57 
40 

71 
48 

61  .5 
34.7 

BROOKLET   1  u 

MAX 
MIN 

77 
50 

56 
43 

72 
42 

82 
65 

78 
50 

68 
34 

82 
52 

81 
64 

82 
53 

53 
28 

49 

28 

54 
31 

62 
27 

54 

35 

66 
24 

73 
40 

70 
46 

61 
24 

70 
41 

75 
61 

75 
56 

63 
32 

61 
28 

65 
45 

64 
42 

61 
30 

57 
36 

46 

36 

SO 
34 

66 
41 

73 
48 

66  .0 
40.8 

LOUISVILLE  3  S 

MBX 
MIN 

60 
46 

63 
39 

71 
40 

80 
60 

79 
40 

68 
29 

76 
38 

77 
63 

76 
62 

73 
25 

50 
24 

59 
28 

61 
25 

59 
24 

63 
20 

67 
44 

64 
41 

58 
22 

69 
49 

75 
SO 

70 
40 

60 
25 

59 
25 

SS 
25 

55 
38 

59 
27 

57 
33 

43 

32 

48 

32 

SB 
37 

70 
37 

63.9 
36.1 

METIER 

MAX 
MIN 

43 

42 

40 

84 

81 

56 

70 
36 

70 
38 

73 

70 

30 

29 

57 
34 

63 
30 

65 
33 

68 
27 

69 
28 

68 
30 

68 
30 

70 

76 

72 
42 

68 
40 

68 
38 

65 
36 

66 
36 

65 
34 

64 

32 

48 
42 

50 
35 

55 
35 

33 

35.7 

niOVILLE  EXP  STB 

MBX 
MIN 

56 
48 

56 
40 

70 

8  1 
60 

82 
49 

65 
32 

69 
48 

79 
69 

69 

55 
28 

66 
25 

65 
31 

66 

27 

64 

35 

56 
22 

59 
30 

60 
24 

67 

23 

64 

55 

69 
64 

74 

57 

68 
27 

51 
39 

40 

32 

49 

29 

52 
3S 

39 
30 

39 
27 

61.9 
37.9 

HILLEN  4  N 

MBX 
MIN 

NEHINGTON  2  NE 

MBX 
MIN 

SHBINSBORO 

MBX 
MIN 

59 
48 
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WRRRENTON 
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05 
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82 
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7A 
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52 
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AGRI   RESEARCH  SERVICE 
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83 
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32 

59 

84 

35 
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8R 
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02 
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5 

34 

07 

84 

31 

1055 

8R 

WILLIAM  G  BOOTH 

CLOSED  STATIONS 

BURTON  DRM 

14  13 

03 

RABUN 

1  4 

34 

47 

83 

33 

1770 

c 

CLOSED  11/30/78 

FLEMING 

3409 

09 

L I BERTY 

2 

31 

53 

81 

25 

20 

5P 

5P 

c 

H 

CLOSED  8/10/78 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 
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See  Relerenco  Notes  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


JUNE  i»'e 


Day  of  Month 


T        .so  ,>l 


12     13     14     15     16     17  18 


.29  .17 


19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


Se«  Relerence  Nolea  Following  SIaUoo 


LATE  REPORTS 
DAJL^  TEMPERATURES 


L'dy  cf  Monlh 


10  11 


12    13  I  14  I  IS     16  !  17  I  18 


19  !  20    21     22  I  23  24 


23    29    30  31 


JUN(  1979 
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MAX 


Max 
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MAX 
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»6I 

6li  it 


61 
69 
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CORRECTIONS 


HI]  oil 
67;  70 


6C  »6 


19  »e 


91  4J 

67  70 


96    97  97 

70    70  70 


96  100 
72  7S 


>«  Si 
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'0'  103  100 
75     79  69 


63  3C 
A«     63  60 


87. S 

43.2 
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CORRECnOD 


April  1978 
June  1978 
June  1978 


Dally  Preclpltnclon 
Ditlly  Precipitation 


Monthly  Summarized  Station 
and  Divisional  Data 


Monthly  Summarized  Station 
and  Dlvlslon^tl  Data 


Southeast  09 
Southweat  07 
Southwe«it  07 

Southweat  07 


PlemlnK  Amount  on  16th.  .00;  Iflth,  .41. 

Plalna  SW  GA  Exp  Stn     Total,  3.82.    AoounC  on  23d,  1.33. 

Plains  SW  CA  Exp  Stn     Total  precipitation,  3.82.    Number  of  days  »lth 

precipitation.  .10  or  more,  5;  .50  or  more,  3;  l.On 
or  more ,  2 . 

Ulvliilon  Average  pre'-lpltntlcn,  3.76.     Deparrure  from  noroiU. 

-.95. 


S*«  RclalaBC*  Nol*a  ToUowlng  S'atlon  bid*x 


REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional   precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  irTmiles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°?.  In  "Supplemental  Data" 
cable  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees .  Resul  tant  wind  is  the  vector  sum  of  wi  nd  d  i  rect  ions  and  speeds  d  ivided  by  the  number  of 
observations . 

OBSERVATION  TIME :  The  Stat  ion  Index  shows  observat  ion  t  imes  in  local  standard  time .  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7: 00  a.m.,  e.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Prec ipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table ,  "Evaporat ion  and  Wind"  table ,  and  snowf al 1  in  the  "Snowf al 1  and  Snow  on  Ground"  tabl e ,  when  publ i shed ,  are  for  the  24  hours  ending  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4- foot  d  iameter  unless  otherwise  noted  bel ow  in  the  "Evaporat  ion  and  Wind"  tabl e .  Max 
and  Min  values  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  end  ing  at  time  of  observation. 
Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  di  f ferent  points  for  successive  observations ;  consequent  1 y ,  occasional  dri  f t  ing  and  other  causes  of  local  variabi 1 i  ty 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.     Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 


STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :  Monthly  and  seasonal  snowf  al  I  and  heating  degree  days  for  the  12  months  end  ing  with  the  prec  ed  ing  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Soil  Type 

Soil  Cover 

Degree  of  Slope 

Byron  Exp  Station 

:  Loamy  Sand 

Bare 

0-2% 

Calhoun  Exp  Station 

;  Monteval 1 o-Shal y  silt  loam 

Bare 

2-6? 

Experiment 

:   Upland  sandy  to  clay  loam 

Bare 

0-2Z 

Hawkinsville 

:  Sandy  loam 

Bare 

0-1% 

Homerville  3  WSW 

:  Gray  sand 

Bare 

1-2Z 

Jesup  4  NE 

:  Undifferentiated  alluvial 

Bare 

0-2% 

Midville  Exp  Station 

:  Sandy  loam 

Bare 

0-2% 

Plains  SU  GA  Exp  Station 

:  Greenville  heavy  clay 

Bare 

0-2% 

Tifton  Exp  Station 

:  Tifton  loamy  sand 

Bare 

0-5%  to  NE 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowf a  1 1  and  Snow  on  Ground"  table ,  "Dai  1 y 
Soil  Temperatures"  table. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
*        Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less   than   10  days  record   is  missing.      See  "Daily  Temperature"   table   for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts   from  recording  gage .      (These   amounts   are   essentially   accurate   but   may   vary   slightly   from   the   amounts    to   be    published    later    in  Hourly 

Precipitation  Data . ) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total   for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where 
indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ   from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temp>erature"  table  . 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Oramission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table . 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:       1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3- CHATTAHOOCHEE    4-COOSA     5-ETOWAH    6-FLINT     7-HlWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE  lO-OCONEE 

U-OGEECHEE     12-OOSTANAULA     13-SATlLLA     14-SAVANNAH     15-ST.   MARY     16-SUWANNEE     1 7-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  Che  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publ icat  ion 
"Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscription  Price:  S5.10  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $8.00  additional  for  foreign  mailing;  40c  single  copy;  30c  annual 
summary.     There  is  a  minimum  charge  of  $2.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:    National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 
ATTN:  Publications 
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-  a. 8 

34.7 
35.0 
37.2 
37.1 

-  8.8 

-  8.5 

-  8.7 

-  6.9 

46. 7h 
46.9 
49. f. 
49.2 

3.6 
3.2 
2.9 

61.2 
59.9 
61.2 
61.7 

.6 

-  .5 

-  1.2 
l.O 

65.7 

67.0 
66.6 

-  2.6 

-  2.5 

.0 

75.2 
75.4 
74.7 
77.0 

-  .  1 
.1 

-  1.5 
1.2 

79,2 
79.8 
78.5 

1.0 
1.9 
.4 
2.2 

76.2 
78.1 
77.0 

,9 
,7 

-  1.3 
.7 

75. IM 
75.4 
74.4 
75.6 

3.2 
4.0 
1.5 
3.4 

59. IB 
58.0 
60. 1 
60.4 

-  2.3 

-  2.9 

-  2.1 

-  .6 

55.1 
54.3 
56,1 
56.3 

5.1 
4.6 
4.8 
6.6 

41.6 
40.8m 
43.3 

-  .3 

-  1.2 

-  ,4 
2,4 

58. 5B 
59.3 

•  1.5 

•  2.1 

.0 

DIVISION 

32.2 

-  9.7 

36.4 

-  8.1 

46.6 

- 

2.4 

61,0 

-  .2 

66.9 

-  1.9 

75.6 

-     .  1 

79.4 

1.0 

77.7 

-  ,1 

74.6 

2.7 

59,5 

-  1.9 

55,7 

5.4 

43.0 

,3 

59,2 

-  1.3 

•       •  • 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHArFTTa  5  S5W 
ATHENS  W90  A° 
ATLANTA  wsn  aP 

6LAIRSVILLE   FXP  STA 
COMMERCE   k  NNW 

3?!' 

33.7 
27.2 

-  8.1 

-  8.7 
-10.6 

39.3 
31.1 

-  6.6 

-  5.7 

-  6,4 

51I7 
51.6 

- 

.1 

l!9 

63.2 
61.5 
55.6 

1.4 
,4 
.1 

68.5 
67.6 
61.4 

-  1.5 

-  1.5 

-  1.8 

"Ib 

76.3 
69.9 

1.0 
.7 
-  .1 

77,4 
80,0 

73)7 
79.1 

.9 
.6 

75.9 
78.4 

73I1 
77. 7». 

,C 
.8 
.9 

74I9 
76.3 
69,3 

2.3 
4,0 
2,7 

6li3 
62.5 
54.1 

-  1.3 

.1 

-  2.5 

57i7 
58,5 

6.1 
7.1 
3.9 

41.8 
46.1 
46.  1 
39.7 
44.6b 

2,0 
2.6 
1.1 

57.4 
61.2 
60 .9 
54.2 

■  .3 
.1 

-  1.2 

DAhlONECA 
gainesville 
HELEN   1  ESE 
JASPER   I  NNM 
ROSEITSTnWN 

30.9 
32.3 
32.2 
31.0 

-10.0 
-  9.8 

34.6 
36.0 
36.2 

-  8.3 

-  8.3 

45.9 
47,4 
48.0 

- 

- 

3.1 
3.0 

1.7 

58.7 
60,9 

-  .6 
,1 

63.7 
62. 8B 

-  3.0 

-  5.4 

72.8 
74,3 

-  .5 

75. 8B 
77.2 

77.4 

.0 

74. 6f 
75,4 

75.3 

-  .6 

-  1.5 

70,9 

M 

1.3 

57. IB 
59,3 

-  2,7 

-  1.5 

54,1 
56,0 

55,4 

5,0 
5,6 

M 

43.3 
43.5 

.6 

56.1 

UNICOI   STATE  PARK 
U  OF  CA  PLT  5CIENC1 
HINDER   1  SSE 

35.3 
33.8 

39.1 
38.3 

52.0 
50.2 

64.0 
61.5b 

69.4 
67.5 

78.1 
76.7 

81,0 
79.0 

76.7 
77.5 

75,5 
74,4 

61.9 
60.6 

54.6 
57,7 
56,6 

43.3 
45.3 
44.4 

61.5 
60.  IB 

DIVISION 

32.5 

-  9.6 

36.6 

-  7,4 

48.5 

2.0 

60,7 

.3 

66.0 

-  2.0 

75,2 

.6 

77.9 

.8 

76.5 

.0 

73,4 

2.4 

59.4 

-  1,6 

55,8 

5.5 

43.6 

1.0 

56.9 

•  1.0 

CLAYTON   1  sjw 
CORNELIA 
EL8ERT0N  2  N 
HARTWELL 
TOCCOA 

31.' 

3A.6 
33.5 
35.5 

-  9.2 

-11.0 

-  8.5 

35.8 

37!e 

36.6 
39.4 

-  6,6 

-  7.9 

-  6.6 

47.4 

sols 

52.  IB 
51  .nM 

- 

1.0 
2.2 

.6 
.3 

57.6 

61.5 
64.3 
62.5 

-  .2 

1.4 
.5 

63.1 
63.5 
67.1 
68.5 
67.9 

-  1.8 

-  2.4 

-  1.3 

71.4 

76.1 
77. 9B 
74.3 

.0 
-  1,4 

7613 
78.9 
60.4 
79.0 

.< 

,t 

1.1 

73Ib 
77.6 
79.4 
75,6 

.( 
.5 

-  1.5 

69.6 

74.0 
76. 4M 
72,6 

1.1 

3.0 
1.0 

56.3 

58.6 
62. 3B 
59,9 

-  2.< 

-  1.1 

-  2,4 

52.3 
52,3 
54,2 
58, OM 
54,6 

3.( 

5.3 
2,7 

40.3 
43.1 
48.4m 
44.0 

,6 

3,6 
-  .4 

I'il 
59.5 
61. 7B 
59.  SB 

■  1.2 

•  .7 
-  1.4 

MASHINCTON 

3».' 

-  9.2 

37.9 

-  8.6 

50.2 

2.5 

61.9 

-  .2 

66.9 

-  3,1 

76.9 

,4 

,4 

.0 

76.2 

3.4 

61.7 

-  l.l 

57.8 

5.6 

45.2 

,7 

60 .6 

-  1.2 

DIVISION 

33.5 

-  9.3 

37.S 

-  7.4 

49.9 

1.1 

61.1 

.4 

66.2 

-  2,1 

74.7 

-  .2 

78,0 

.6 

76.4 

-  .3 

73.1 

1.9 

59,2 

-  2.0 

54.9 

4.1 

43.9 

,7 

59.0 

-  1.3 

*       •  • 

WEST  CENTRAL 

0» 

C  ARROL  L  TON 
COLUHBUS  MSO  AP 
EXPERIMENT 
CREEHVILLE  2  NNW 
LA  CRANCE 

3*.  2 
39.5 
35.6 

37.2 

-  7.4 

-  8.7 

-  8.4 

'III" 
38.4 

h 

39.6 

-  7!° 

-  6.1 

-  6.7 

54)' 
51.1 
52. 9B 
52.1 

- 

2.5 
1.1 
1.5 

'Sis 

63.2 
63. 3h 
63.4 

-  1.0 

.9 
,7 

-  ,2 

72)5 
66.4 

B 

69.7 

-  1,0 

,1 

-  1.9 

-  1.1 

75,6 
80,7 
77,2 
76,6 
77.6 

2I0 
.6 

1.0 

78.8 
82,8 
79,3 

80, OB 

2!: 
.7 

2.( 

76.8 
81,4 
77,4 

78,5m 

i.i 

-  .8 

79!' 
75,0 
75.0 
76.2 

si' 

1.9 
3.1 

66,4 
61,6 

62.  IB 

ii! 

-  1.7 

-  1.1 

:«2,2 

58. 8 
58,3 

7il 
5.8 

5.4 

43. 4M 

49.9 

45.8 

H 

47.2 

'•^^  6 
2i2 
.4 

1.1 

59. 5B 

64.7 

61.0 

61. 9M 

'!4 

-  1.0 

-  .8 

HARSHALLV ILLE 
NEMNAN 

TALBOTTDN  1  NE 
THOnASTON  2  S 
WEST  POINT 

40.2^ 
35.9 
SB.^r- 
39.7 

-  B.8 

-  8.6 

44. 4K 
39.4 
41.9 
42. 6M 
38.6 

-  6.2 

-  7.4 

-  9.9 

53. IB 
52.4 
53. 9B 
54.5 
50,7 

1.2 
1.2 

4.1 

64. BB 

63.6 

66.8 

64.9 

63.2 

.5 

3.0 

-  ,7 

72.3 
69.6 
71.4 
71, 7h 
69,4 

-  1.1 

.6 

-  1.7 

B 

77.3 
60. 6B 
79.7 
77.5 

.6 
3.7 

.0 

81, OB 
60,2 
82.4 
81.7 
82 . 1 

1.4 
3.8 

2.5 

80.7 
77.9 
60.2 
79,8 

-  .4 

1.8 

.6 

78.9 
74.7 
77.8 
78.0 
78.1 

1.6 
4.1 

4.4 

66. 6H 

61.7 

63.9 

66,2 

63.6 

-  1,8 

-  .8 

-  ,1 

B 

57,8 
60, 9M 
62,0 

5.0 
6.6 

45.6 

46.7 
49.8 
45.5m 

.3 
1.2 

-  1.1 

61.4 
63. 9M 
64. 2H 

-  1.0 
,6 

DIVISION 

37.6 

■  8.2 

40.6 

-  7.7 

52,5 

- 

1.8 

64.0 

.4 

70,3 

-  .6 

78.1 

1.0 

80.9 

1.1 

79,1 

,5 

76.7 

J.l 

63.5 

-  .4 

59.2 

3.6 

47.0 

.5 

62.5 

-  .4 

•       *  • 

CENTRAL 

05 

tllEV 

SYROH  EXP  STATION 
CUVINCTON 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  M 

37.3 
36.3 
37.7 

-  7.8 
-10.6 

42  ,5 
40,9 

40.1 
39.8 

-  6.5 
-10.9 

57,  IB 
52.5 
52, P 
52. « 

.0 
4.1 
1.2 

67.7 
64.6 
63.7 
65.3 

1.2 
-  .5 
.6 

73.  1 
70.1 
69.4 
71.2 
73. 1 

-  ,8 

-  2.1 

80.0 
78.0 
78.2 
79.2 
60. 8 

1.4 
-  .2 
1.1 

82.0 
81.0 

6l!3 
61.7 

1.1 
.( 

80, 8h 
79,5 

79,6 
81.3 

-  ,S 

77)2 
75,4 
77,2 

2.4 
1.5 

S'is" 

61.6 
64.0 

-  l.L 

-  1.7 

61.2 
57. -^ 
60.7 

5.7 
5.0 

47.4 
45.5 
48.3 
52.4 

,6 
-  ,4 

62.8 
61.6 
63.1 
65.5 

.  .4 
■  2.1 

FORSVTM  6  NNW 
HABKINSVILLE 
IRMINTON  4  WNH 
HACQN  HSn  AP 
"ILLEOCEVILIF 

37.7 
39. 2M 
<.1.1 
AO.  5 
36.9 

-  9.4 

-  8.4 

39.7 
41. 4M 
43,0 

39)3 

-  9.7 

-  7.7 

52.4 
52. 6« 
B 

5l!« 

- 

4.4 

1.8 
1.9 

63.4 
65. 8b 
66.9b 
65  .6 
63.2 

.1 

.2 
,4 

70.  1 
70, 6B 
70.7 
72.3 
69.1 

-  2.6 

-  1.2 

-  1.6 

76.4 
80. 7B 
79.2 
80. 9 
76.0 

1.6 

1.3 
.6 

81.2 

ali'" 

61.51 

lil 

79.2 

80 .4 
81.0 
76, SB 

-  ,4 

76,4 
79, 7f 
76.7 
78,3 
76.5 

3.5 
2.5 

62.7 
66. 7» 

64. e» 

62.4 

-  lil 

58.5 

63. OH 
58i9 

sie 

46.9 
49. 4H 
49.0b 
50.0 
47.1 

,5 

1.7 
1.4 

62.2 

64.5 
61. 9M 

ia 

"UNTICELLO 
SANDERSVILLE 

SILOtn 

35.7 
3B.B 
37.6 

-  9.4 

-  8.2 

39.3 
40.9 
40.5 

-  7.9 

52. 6B 

54.1 

52.9 

1,0 
1.3 

64.7 
64,3 
64,2 

1.6 
.8 

70.1 
70.3 
69.  B 

-  .8 

-  1,2 

79,4 
78.4 
78.9 

2.3 
1.4 

81.6 
80.2 

2.! 
l.« 

79,9 
79,6 
79,5 

1.1 
.2 

77,7 
76,0 
77.6 

4.2 
3.6 

65. 4F 
63,0 
64,0 

1.7 
-  .3 

61.4H 

59.2 

60.7 

6.5 
6.9 

47.2 
48.8 
47.7 

1,6 
1,4 

62. 9B 

62.8 

62.9 

.3 
■  .2 

DIVISION 

38.4 

-  8.5 

41,0 

-8.2 

53.5 

1.8 

65,1 

.5 

70.8 

-  1,3 

79.2 

,9 

81.3 

l.( 

79,8 

.C 

77,5 

2.7 

64,4 

-  .6 

60.3 

5.9 

46.3 

.9 

63.3 

■  .7 

EAST  CENTRA^ 

06 

APPLING  2  Nw 
AUGUSTA  WSn  rtP 
BROOKLET   1  M 
LOUISVILLE  3  S 
BETTER 

35.8 
39.1 

39'.5 
42. 9H 

-  6.7 

40I1 

4216 
45,0 

-  8.2 

-  8.0 

52!! 

55)4 
58. 3B 

2.1 
2.6 
.9 

63,2 
63.2 

66,4 
69, 3h 

-  .6 

.7 

68.2 
69.5 
72.6 
70.4 
74.9 

-  2,2 
*  1,0 

-  2,6 

76,7 
78,2 

79)2 
B1.5 

.0 
,3 

79,3 
81.8 
61.4 
60,5 
83,0 

1.4 

-  .6 

77.7 
80.8 
80.2 
79,8 
82,4 

1.2 
-  ,7 

74.1 
75.5 

76,7 
79.9 

1.3 
1.5 

59,1 
62.6 

64.3 

67.  l^ 

-  1.5 

-  1.3 

54.4 
56.9 

59i6 

5.2 
4io 

43. 6M 

46.1 

53.4 

50.0 

51.3m 

1,7 
1,6 

60. OM 
62.5 
65.3 
63.7 

.  .9 

•  li2 

"IDVULE  EXP  STA 
HIILEN  »  N 
NEWINGTON  2  NE 
SWAINSBORO 
HARRENTON 

„ 

41.6 
42.1 
36.6 

-  9.8 

M 

42)2 
42.7 
38.8 

-  9.4 

-  9.8 

B 

54.7 
56.0 
57.7 
52.0 

- 

2.4 
2.5 

M 

66,0m 
66.9 
66,4 
63, 5n 

,3 
-  .3 

72. 5B 
71.6 

72.2 
69.9 

-  1,4 

-  1,5 

79, 4M 
79,3 

60,4 
79,3 

1.7 

81,6 
80.3 

az.i 

60, 9^ 

.7 
1.1 

80.  On 
60,0 

^ 

80,6 
79,7 

-  .6 
,4 

M 

77.9 
77.8 
78,0 
76,4 

2.2 
2.4 

65.  OB 
63. 6B 

66.2 
61.7 

-  2.6 

-  2.5 

62. 4B 

64. IB 

62.7 

58.6 

4.4 

49.9m 

52.1 
45.7 

-  1.3 

69.2 
61. 9H 

-  1.5 

WAYNESBORO  z  NE 

37.2 

39.1 

51,5 

62.9 

66.9 

76,8 

79,8 

77,5 

74.3 

61.9 

58.6 

47.4 

61.3 

DIVISION 

39.8 

-  6.3 

41,4 

-  9.1 

54,4 

2.0 

65.5 

.1 

71.1 

-  1.7 

79.0 

,3 

81,1 

,3 

79,9 

-  ,4 

76,8 

1.6 

63.8 

-  1.8 

60,3 

4.6 

49.1 

,6 

63.5 

-  1.3 

SOUTHWEST 

oT 

ALBANY  3  SE 

AMERICUS  2  E 

BAINBRIDGE   IMT  PAPPr  C 

BLAKEL" 

CAMILLA 

sbIs" 

42.9b 
43.6 

-loi' 

-  8.6 

40I7 
44. 2« 

44^5 

-11,2 
-10,6 

-io!o 

55  ,6M 

53.1 

56.4 

3.3 

4.0 

3.B 
3.3 

65.7 
66.0b 
67.5b 
66.  7b 
67.2 

-  1.7 

.1 

.1 

-  1.1 

73.1 

73.2 
72. 6B 
74.8 

-  1,5 

-  1.2 

-  .5 

79.6 
79,9 
79.7 
79 .  7M 
60.8 

,7 
.9 

!o 

81, 6r 

el.3n 

81,1 
81.7 

,4 

81, 3h 
79,6 
80,7 
79,7b 
81  ,B 

,3 

-  .6 

-  ,3 

78,2 
78,1 
79,6 

79i3 

.  7 
2.2 

1  ■  1 

66. 2B 
64. 4B 

66. OB 

67i9 

-  1,6 

-  2,2 

.  3 

-  1.2 

62,4 

64. 3B 
63.0 

'is 

51.0 

50.9m 
50.3m 
54.0 

lis 

64. 6B 

65. 7B 
64. 6M 
66.3 

-  2.1 

■  lis 

COLSUITT  2  E 
CUThBERT 
PORT  GAINES 
LUMPKIN  2  S£ 
MORGAN  1  W 

42. 2H 
41.7 
41.8 
38. 9M 
42. 8h 

-  a. 4 

44.0 
44.4 
44.0 

44. 4H 

-  6,6 

56.6 
56.7 
56.1 

B 

57.1 

2.1 

67.3 
67.6 
67.6 
63.7b 
67,7 

1.3 

73.8 
74.3 
73.7 

73.7 

.1 

80.1 
60.9 
79.6 
78.2 
60. 4H 

.4 

81.8 
82.2 
80.6 
80.7 
81.9 

-  ,2 

81,0 
81 .0 
79.6 
79.1 
BO. On 

-  1.0 

79.7 
79,5 
76.6 
77.1 

2.4 

67.6 
66.1 
66,7 
64. 3B 

B 

-  .5 

64.7 
63.6 
63.1 
61. BM 
63. 9B 

6.3 

51.7b 

53.0 

52.5 

50.2b 

53.9 

1.7 

65, 9B 

66.1 

65.3 

-  .6 

PLAINS  SW  CA  EXP  STi 

3S.8 

40.9 

53.6 

65,6 

71.8 

79. 1 

81.1 

76,6 

77.5 

65.3 

61.8 

49.5b 

63. 7M 

Se«  Re 

1 

4ole8  Following  ! 

talloD  L 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL  ceo.cu 


Juiury 

Fsbnuiy 

Muck 

Aprtl 

M»y  1..,.. 

Auguit 

Sep'«inl>»i 

Octob*r 

Nov»mkMl 

E>*c«mb«r 

AoDiul 

Stahon 

• 

a 
J 
« 

I 

a 

& 

• 

a 
2 
« 

i 

a 
• 

H 

• 

a 

I 
Z 

i 

e 

1  • 

• 

s 

i 

a 
il 

• 

1 
I 

• 

1 
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1  • 

i 

& 

• 

1 

i 

e 

& 

s 

s 

m 

I 

a 

H 

• 

• 

1 

• 

* 

i 

a 
• 

2 

i 

a 
• 

1- 

& 

i 

1 
1 

i 
J 

1 

• 

^  1 

THOHASVlLLf  4 

-  5 

5 

46 . 2 

-  6.0 

- 

i.a 

69  .Om 

1.6 

75,(' 

2.6 

f 

BZ.7N 

2,2 

65. 2H 

6. a 

96. 4H 

3.7 

DIVISION 

»1.T 

-  9 

2 

43.4 

-  9.9 

95.0 

- 

3.1 

66.8 

-  ,4 

73,6 

-  .6 

60,0 

.4 

(1.4 

.4 

80.5 

-  ,4 

7B.7 

1.7 

66.6 

-  I 

} 

63.4 

9. a 

92.1 

.7 

69.3 

1.4 

•       •  • 

SOUTH  CENTRA!.  c9 

ASHBURN  -9  fHf 

DOUGLAS 

F  ITtCEDALD 

HUHERVfLLE    3  N^N 

-  a 

-  a 

-  6 

e 

7 
6 

♦1.3^ 

4l!7 

4S!4 

-10.6 

54.5 

95!o 
97!ll 

3.1 
3.0 
1.5 

67,1 
66.6 
67.2 

.2 

72.6 
73.4 
71. 6H 

Till 

-  1.8 

79,4 
79,5 
7B.9 

,9 

79.7 
8l!2 

eoi7 

.* 

79.6 

BO. 3 
82.4 
80. 2r 

-  :« 

77.9 
79!  5 

7B.n 

9.2 

65.3 
67.1 
67.6 

- 

5 

1 
6 

62,3 
64.4 
64  il 

7!' 

"'ok 
51. 3n 

55^0 

[t 

64.3 
69. OM 

66. in 

.9 

1.0 
.1 

LUMBEK  CIT* 
MOULTRIE   2  E^E 
NASHVILLE   9  SSf 
QUITMAN  2 

TIFTON  EXP  STATION 

»2.0 
«t.O 
t«.OM 

«l.3 

-  a 

-11 

-  a 

2 

2 
! 

42. IM 

43.6 

44.1 

43.9 

42.4 

-10.9 

-10.3 
-  9.5 

95.f^K 
56. 9n 
57.4 
57.6^ 
55. 4n 

■ 

3.2 

2.3 
2.4 

68. 2n 
66.7 
66. aH 
66.8 

.3 

-  ,9 
,4 

72,6 
74,9 

72,6 
73." 
72. e 

.4 

-  !e 

79.8 

eo.o 

76.1 
79.8 

.4 

1.0 

alio 

BO. 8 
81,7 
Bl,2 

.( 
.1 

alio 

79,9 
BO, 8 
Bl,2 

.( 

.e 

76l'' 
76, a 
79. If 
79.0 

.0 

1.7 
2.6 

69.8^ 
66.3 

64.  a 

66.6 

-2 
-  2 

9 

1 

6'). 2 

6>.5H 

63.5 

6.2 

5,9 
6.0 

SI ,  1 
94.0 

Sl.ln 

54.2H 
51.6 

1.2 

1.9 
1.1 

69. 81 
64. 9H 

1,9 

VALDOSTA  3  £ 

»5.5 

49.3 

56. 9h 

66. Oh 

70,9 

79.3 

76.9 

t)ivisnN 

-  a 

0 

43.5 

-  9,6 

56,3 

■ 

2.4 

67.1 

.2 

7J.0 

-  .a 

79,3 

.0 

Bl.l 

.i 

80.7 

.0 

76.2 

1.6 

66.9 

.. 

0 

63.1 

9.4 

52.9 

1.7 

69.4 

1.0 

•       •  * 

SOUTHEAST  f)<t 

ALMA  FAA  AP 

BRUNSWICK 
BRUNSWICK    '^AA  AP 
CLAXTQN 

Fleming 

»5.0 
»!.0 

-  5 

-  9 

3 

44.0 

45. 2K 
49.3 

: 

-  a. 9 

-10.7 

56." 
56. 4H 
56.3 

K 

1.9 

2.« 

67.0 
66.9 
68,3 

66, a 

.7 
-  .3 

73.3 
74. 4M 
75.1 
- 

7J.3h 

.1 

-  1.1 

79.5 
79,7 

ao.a 

,a 
-  ,a 

Bl,4 

t2,2r 

82, a 

BO, 3 

.7 

SI. 2 
82. 5^ 
B2.7 
BO.n 

.a 

.4 

77.7 
7a. 3K 
78.1 

1.4 
-  .3 

67.2 
68. 2M 
68.6 
64,6 

-  2 

1 

6 

66.6 
66. 2H 
66.3 
62. 2H 

7.6 
4.4 

94,0 

56,6 
50, 6h 

3.2 

66.0 
67.3 

.0 

FOLKSTON  9  S« 
FURT  ST£WA«T 
CLENNVILLE 
JESUP  *  NE 
JESUP   B  5 

•,*.<• 

-  6 

-  6 

0 
7 

46. 6K 

45.4 

45.0 

49.3 

49.0 

-  a. 2 

-  B.3 

58. 7H 
57.7 
57.6 
59, n 
96. 8H 

1.6 
1.4 

68.7 
68.5 
67,5 
66.2 
67,0 

1.5 
.4 

74. 2H 

74.3 

73.2 

74,0 

73,0 

,4 
-  .6 

78.8 

ao.o 

78, 9n 

79.6 

79.3 

,6 
,4 

ao.5> 

81.9 
82.7 
B1.9 
82. 0 

.4 

l.< 

79.9 
B2.0 

Bi.e 

81,6 
81.3 

i.c 

l.C 

7B,4 

1.4 
2.1 

6S,4H 
6S.I 
6S,3H 
67.8 
67. 3H 

2 
5 

69.1 
69. B 
65.3 
66.1 
66.6 

7.1 
7.0 

56,1H 

56.0 

59.2 

59.1 

94.6 

4.0 
1.6 

66. BH 
66.9 
66. 9K 

66. 3n 

.0 
.2 

NAHUNTA 
SAPELU  ISLAND 
SAVANNAH  WSQ  AP 
SURRENCY   I  w*4M 
WAYCROSS  *  Nl 

46.6 

49. a 

41.9 
4J.» 
43.2 

-  6 

-  a 

0 
7 

44.  an 

44.9 
43.6 
44.0 
42.9 

-  a. 9 
-10. a 

97,7 
55.9 
96.1 
96,0 
95.0 

1.7 
3.5 

67,6 
67.1 
68.0 
66.6 
66.6 

1.9 
-  .5 

73.7 
73.7 
73.7 
72.3 
72.6 

-  1.3 

79,1 
79,4 
80.0 
78.2 
79.1 

.9 
-  .3 

81.3 
81.9 
82.2 

so.  1 

81.9 

1.1 

.e 

80.2 
82. Or 
82. 3 
BO. 3 

ai.3 

\.^ 

.3 

7', 9 
7a, 1 
76,2 
76,9 
78,3 

2.C 
1.3 

67.0 
67.9 
67.0 
66.0 
69.9 

-  2 

3 

69.2 
63.9 
64.7 
63. 2H 
63.0 

7.6 
4.2 

99.2 
53.9k 
91. • 
91,0 
91.6 

1.0 
-  .9 

66. 3H 

66. 114 
66. 1 
69.01 
69.2 

.2 
l.S 

DIVISION 

45.2 

-  6 

3 

44.8 

-  6.7 

57.? 

1 

1.8 

67.6 

,8 

73.6 

-  .1 

79.4 

.2 

SI. 7 

.t 

ai.4 

.9 

7B,1 

1.2 

67.3 

-  I 

0 

64.7 

6.0 

94.2 

2.1 

66.3 

.9 

Sm  B*l*T«nc«  NotM  FoDowliig  Sutton  Indmn 


TABLE  2 


iCAIRSVULE 
ALLATDONA  0AM  z 
ftEAVEROALF   1  E 
CAtHDUN  EXP  STATjnrt 
CARTEIIS  2  SU 

CAITEKSVUI.E 
CASTEOSVILLE   3  S" 
CEOARTOMX 
CKAr$HailTU 
CHICKAHAUGA  PARK 

ClJRRVVlLLE   2  " 
OAllAS  T  NE 
OAITON 

if»»y 

FAIRNOUNT 

KENSINCrON 
KINOSTON 
lA  FAYETTE 
RESACA 
RINOCOLD 

ROME 

ROME  usa  aP 

SUHHERVULE   1  SSa 
TAYLORSVILLE 


NORTH  CENTRAL 


ALPHARETTA  S  SSU 
ATHENS  WSO  AP 
ATLANTA  B0LT3N 
ATLANTA   HSa  AP 
BALL  GROUND 

9LAIRSV1LLE  EXP  STA 

CANTQN 

CLEVELAND 

CDKHERCE  A  NNU 

CUHHINC 

OAHLONEDA 
DANSONVILLE 
ELLUAY 
SAINESVILlE 
HELEN  1  ESE 

JASPER  I  NNW 

MAYSVILLE 

HONRQE 

NQRCRDSS  4  N 
ROBERTSTDWN 

UNICOI  STATE  PARK 

u  OF  OA  plt  science  FP 

aALESKA 
MINDER   1  SSE 
HOODSTOCK 


SOHHAN 

CARNESVULE   3  N 
CLAYTON   1  SSU 
CORNELIA 
6LBERT0N  2  N 

HARTkELL 
LEXINGTON  I  NH 
LINCOLNTON 
TOCCOA 
KASHINCTON 


DIVISION 

•       «  • 

t*EST  CENTRAL 


BUTLER 
CARROLLTON 
COLUNBUS  HSD  AP 
DOUGLASVILLE 
EXPERIHENT 

FRANKLIN  2 
GREENVILLE  2  NN 
HAMILTON  t,  M 
JONESBURO 
LA  GRANGE 

MARSHALLVILLE 

H0NTE2UHA 

NfiHNAN 

TALBOTTON  1  IE 
THOMASTON  2  S 


DIVISION 

•      •  • 

CENTRAL 


«.2^ 
9.10 
T.7» 
7.2« 

9.321 
'.12i 
9.011 
T.2* 
*.25! 


5,94 
9,39 
3,15 


3,59 
2.61 


A. 22 
4.82 
3.32 
2.2T 


1.37 
3.99 
3.69 


,13: 
3.96; 


2.30 
1.75 
2,67 
2. AS 


2.16 
2,69 


3.36 
4.48 


9,93 
6.92 
7,9ll 
7,03 
9.91 

9,21 
9.13 
9.35 
6,91 
9,92 

lfl.30 
9,60 
9,79 
9.69 

10.78 

9,23l 
9.07! 
7.39' 
9,32; 


9.291  3.28 


7.72 

7.23| 
11. '9 


9,30' 
5.50 
9.69 
9.49' 
7.96 

6.601 
9.461 
9.231 
9.49I 
9.77 

9,23 


9,91 
A.40 


.67L  4.3 

•  »i! 


.59- 

.51h 
.65i- 


.56)-  4,90 
.  T9U  * 


.93 
,79k  3,90 
,57 

.77-  3,64 
.71 

1.63-  3.64 
.90-  4.61 
,96 


.77 


,60 


.79^  9,43 

l.ODl 

5,36 
4,38 


.94 
,70 
1.69 


.72-  4,69 
.67"  4,21 


.94^  4,20 


6,20j     1,57F     .Sir  4.29 
8,36 
6,04! 
9.47|  < 
6.99  i 


1.51 

♦.02 

.'3r 

4.06 

4.01 

1.77^. 

2.63 

4.43 

1.12- 

3.69 

3,09 

l.03h 

3.62 

1.09 

;  9.39' 

1 .27 

3.99 

.57- 

3.94 

3.21 

1.49- 

3,67 

2.22! 

4.28 

1.071- 

2.99 

3.44 

.5al- 

4.06 

3.79 

:  1.39|- 

3.67 

2.  16 

3.76 

1.59- 

3.9B 

3.98 

1.69- 

3.04 

9.55^ 
4.95 


3.64-  1 
3,64L  1 
3.52-  2 
4.27-  1.47 


>.511 
3.28 
5. 1  UK 
2.72r 

5.06! 
3.99! 
9.5  7L 


4.07 
3.48- 


3.69 
3,68 
4,62 


4.95- 
3.76. 
9.07 

3.99r- 
3.71f- 
3.16 
3.2lk 


2.57 
3.93 
2.97 
3.21. 


3.99 
3.42' 
5,19-  2 
3.61-  2.93 
3,64 

3,57-  2.33 
2,99 
3,01. 
4,31-  2 
3.42.  2,04 


3.51 

3.37.  2 

4.43.  1 

3.07f.  3,17 

4,l2h  1.95 

3.401 


4.07k  2.06 


6.03'  1.44 
3.94U 
4.44. 

3.66L  1,07 


2.71k  2,0U 


4.70p 
3.97^ 

2 .061 
9.511 
2.97L 
2.54I. 


9h  .92 
»^  1.25 


2.65k  3.34 
3.9V.  1.3« 
3.46 

2,70.  1,92 


3.47 
3.36.  1.36 
4.32k  .18 


3.09.  2.07 


6,10l  2,49 

9. 991  2,41 

9.33'  1.67 

6.34  2.16 


7.401  3.29 
9*24  1.49 


5i62  2.29 


7.28  3.57 


9.871  2.16 


6.35  2.22 


5*28,  1.48 


5.73 
5.44> 
3.911 
4.4i; 


9*151  1,19 


9.79  1.98 


2.41.  1.40 

3,29.  .95 
2.68 

3,39.  1,23 
I.99I.  2*77 


3.91  .04 
2,11-  2.02 
1.52 

2.92-  1.19 


1,92 
2,68 
2,61 

4.62  1,12 


2.66k  1,42 


2.451 

17 

2.99' 

091 

4.55- 

.92 

2 

61t 

2.53. 

2,35 

5 

61. 

3.27 

5 

07 

2.27. 

1.52 

4 

'9 

6.44 

19 

3.97 

1 

73 

1.92. 

2.71 

> 

3.17k 

1,16 

1 

3.79 

3.51L  ,41 
2.44L  1,68 
4.63I  ,96 
1.12^  3,93 


1.49.  2,57 
1.15^.  2,93 


1.60k  2,42 
2.43k  1,64 
3.02.  1,19 


2.05k  2.04 


.24. 

2 

49 

.47 

.13. 

1. 

89 

.27 

•  49 

.17. 

3 

32 

.72- 

1 

96 

.79. 

1, 

«1 

,16. 

3 

13 

.12 

.92 

.47 

,40- 

I, 

79 

,90. 

4. 

96' 

,30. 

1. 

38 

?,09»  2,98 
1.32.  3 
3.17 

3.63. 
4. 16. 
2,96.  1 
2.99.  1.63 


2,96. 
1,98 


3,14 

,»2 


3,68k  2.66 
9,99 
3.07 
«.21 


2.39.  1,99 


9*76 
4*29k 


3,99 
2*92.  2,29 
3,99.  2,00 

3,19 
3,10k  2,5B 
2,7Sk  2,41 
5,69.  ,39 
4,99 

9,90^  ,26 
l,7Bk  1*48 


2,97 
1*01 
1*06 


6.991 
4.35 
3.88 
9.66 

10.94; 


1«.16|  13,23 
9.22 
4.93- 
9.49  1.64 


6.93  2 
4.041- 

4.4i: 

9.191  9.04 
12.891 


3.O9I 
3.45! 
12. »0 
10.09' 
3.77 


2.96 

10. 99!  5 
I. '31-  2.30 


6.29 

7.17' 
9.97k 
9.17' 
9.52 

4.39 

2.31 
7.03 
3.78 


2,32 
4,97 
7.49 


.46 

1.4U.  1*90 

1.31.  2.16 

1.3U.  2*41 

,7g.  3*26 

.75 

1.28 

1.19 

1.99.  2*39 
*6lk  3.47 
.40.  3.01 

.63 


10.  2*90 
10.  1*92 
U-  2*93 
02^  2*08 


1*19.  2 
*97l 
*»4k  2*21 
.A»l 


*94.  3 

.41k  3.29 
2,68 

.A9k  3,06 
l,73l 


2,67 
2.20i. 
4.96 


2.38; 
,98.  3,03 
,72-  2*99 
*93k  2 
*39fc  3*49 

1*72! 


*92.  2 
,10.  3 
2,69.  1.43 


,97.  2.63 
.39-  3.59 


ok  2, 


*61 

*ooi 

1*52 

*69b  2,96 

,14k  2*69 

*44.  2,91 


*49' 

,09.  2,66 

,06.  2,94 

,00.  3,33! 

.22.  2*40 


'ii  1,1 


1.42k  l.OB 
1.241 

.84.  2,29 
l.Rok  1.29 

.921 

.19' 
1.20k  2,06 

,70b  2,71 


2,97 
2.34 


1.991 
1.4lk  1*49 


1*06 

*OoL  2*79 
1*10 
*5l 
.69L  2*92 
•OOk  2,91 


*02k  1*99 
*00^  3*01 


*01.  2*46: 
*37k  2*14 


3*48- 

2*62 

3*02k 


2*63-  1.44 


2.75 
1.99.  2*29 
2.79.  1.25 


2.97. 
2.69.  1.07 
2.67.  1.53 
2.43L  1.02 


2.94 
2 1 96k 
3.211 


2.92.  1.02 


4.97 
3.04 
3.46 
3.44 
2.94 


.49k 
.11! 


l|63k  1,36 


2>49k  1,33 
2*91. 
2,46.  1,21 
2*96. 


'.U 

4,67 
9. To 
7.24 
7.20 

9.69 
9.49 
5.99 
6.79 
7.94 

6*91 
4.49 


7. 28 

9.07 
6.02 
7,96 
6.72 
9,63 

6.23 
5.32 


1.22 
1.22; 
1 .46 
1,96 


2*39 
.07 
2,74 


4*24 

3*92k  *t 


6*16[ 

6,06 
9,52 
9*991 
3*67 
9*  07k 

6*62 


1**7 
R*B9 

6.341 
3.61 
4*70 


3*30 
3,78 

7.92  1,2 


4,94. 
4,46. 


2.99^ 


40.09 

47.13k  6*94 

40.64 

41.04 

45.09I.  2.26 
49.49k  2.99 
44. 14-  6.65 
43.27-10,94 
41.59 


42.29 
99.82 
46.02. 
46.87 
44.99 


4*19 


46.99 
44.24 

40.24kl5*14 
40.31[-13*73 
46. 19 

47.61-  5*20 
41.90-10*69 
38.82-17*85 
43.99.  9.37 


43.79 
40.04 
37.71 
41.39 
48.29 


47.34 
52.12 
49.93 
36.92 
46.07 

63.  B6 
91.11 
51.01 
39.02 


38.71 
45.92 
42.25 
42.27 


36.10 
39.12 
69.43 
59.69 
38.46 

39.84 
39.29 
32 

53.73 
29.00 


•  6.12 

•  1*03 


'h  B.67 
1.72 


49.40 

1*02 

40.79 

1*92 

43.94 

*17 

42.42 

*02 

42.66 

40. 19 

E  43.35 

49.3" 

.16 

39. 14 

.91 

41.94 

=  31.06 

2.73 

37.94 

.91 

43.43 

2*30 

47.00 

42.79 

.69 

47. 19 

.91 

39.49 

9.17 
14.29 


42.36.  9.24 


Seo  Reference  Nolen  Following  Station  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


4II,EV 

■  VaUN  (XP  STtTl>< 
CCVINSIDN 

auniH  3  s 

EtSTHAN   1  •■ 
FDKSVTh  b  NNri 
GD0f»i1  3  Hf 
HiKKINSVILlC 
[RnINTOH  « 

JULIETTE 
HACON  MSQ  &P 
nULEOOEvll.|.E 
HCNTlCEllO 
MOUNT  VERNON  3  H 

SANOEASVILLE 
SllUin 
SPARTA  3  ntl 


OIVISIOV 
•     •  • 

EAST  CENTRAL 


APPLING  2  N> 
AUCUSTA  USD  AP 
eROOKLET   1  , 

CLYU 
DCVER 

eiBSON 

LOUISVILLE   3  S 

HETTER 

HIDVILLE 

nlOVlLLE  E>P  STl 

NUlEN  a  n 
HILLHAVEN.WADE  2 
NEalNCTON  2  NE 
STILLHORE 
SkAINSeORO 


DIVISION 

•      •  • 

SOUTHHEST 


ALtANV  3  SE 
AHERICUS  2  E 
•IINBRIOCE    INT  PA»ER 
•LAKELT 
CAMILLA 

CCtOUITT  2  f 

CITHIERT 

OAkSON 

OCNALSONVILLE   1  i 
FORT  GAINES 

LUMPKIN  2  SE 

HORCAN  1  II 

nORGAN  S  NX 

PLAINS  SU  GA  EXP  ^TA 

PRESTON 


..tJ 


ThOMASVILLB 


SE 


SOUTH  CEnTBAL 


AIBEVILLE 
ASHSUHN  3  ENE 
COROEIE 

CRISP  CO  POKER  UA" 
DOUGLAS 

FITZGERALD 
HONEHVILLE   3  HS- 
LUI(8£«  CITV 
MOULTRIE  2  ESE 
NASHVILLE  i  SSE 

QUITMAN  2  NH 
TIFTON  EXP  STATION 
VALDOSTA  3  f 


ALMA  FAA  AP 
ATKINSON  2  E 
•  RUNSalO 
tRUNS»IC«  fH  AP 
CLAXTON 

DOCTORTOHN  1  HS^ 
FLEMING 
FOLKSTON  3  S< 
FCLXSTON  »  SW 
FCRT  STEWART 

CLENNVILLE 
JESUF  A  NE 
JESUP  S  S 

namunta 
patterson 


T.AS 
<.,5* 

t.'t' 

».«2 


T.lol 


«.13 
9, AT 


9,73 
S.AOI 


'.36| 

9,  ml 

T.SV 


9,01 
9,A9i 
9.52! 


6.  16 

<»,A8 
■.,9* 
'.49 
5.3» 
A, 19 

T.l» 


3.9V 


2. At 

3.99 

■».»< 

7 

.  ij- 

1.9A 

>.13 

2 

85- 

1.06 

1 

T» 

93 

2 

8A- 

1.30 

2 

^ 

J.fi 

1 

2.91 

1 

3. AS 

.22 

Top 

3.69 

1.29 

1 

T 

2.27 

2  21 

69- 

1 

2*  MC 
* 

74- 

3*98 

3.93 

.95 

1 

oy 

♦  .>2 

1 

9ff- 

2.29 

2.7C 

2.93 

2 

'26r 

1.98 

1 

UT 

A. '2 

I 

97- 

1.97 

2 

3J 

6.29 

2 

J7- 

1.28 

^ 

87 

5  73 

tlA- 

1 

1 

591 

2 

31, 

91 

3,1  6 

„L 

56 

A  A« 

5, ST 

2 

871- 

1.29 

2 

71' 

9,39 

52- 

2.08 

J. 07 

3 

»7k 

.73 

2 

»0 

3 

16 

A.na 

2 

2A- 

2,19 

2  00 

* 

18 

,6 

:  2 

62 

2 

72 

2 

89 

2 

'I 

A7 

■ 

7jL 

T 

,3« 

• 

1 , 36 

9.13 

2 

10- 

1,90 

1 

8A 

».7l 

3 

29- 

,69 

2.96 

2 

lA- 

1.97 

1 

A.AA 

E  2 

21- 

1.60 

3 

36 

3.»9 

3 

68- 

.A2 

2,70 

2 

29r 

1 , 92 

'*' 

2.79 

2 

89- 

1 , 09 

l.)> 

2 

62f 

,96 

3 

101 

.m 

1 

19 

,06 

3 

21 

.77 

2 

1 

»6» 

.60 

2 

'8 

3 

19 

.7« 

2 

U6- 

1.01 

2.12 

3 

02- 

.29 

2 

6a 

3 

33 

9 

10 

1 

39 

A.AA 

3,21-  2, 95 
2. 77 
3.09.  2.22 


A.  86 
3,79. 
3,A>. 
9.1AU 


3.69 
A.3A 
3.A6. 
A.OOi 
3,»3|. 


A, 01 
3,9C  1,13 
2,7^  I 


3.08-  1,80 


9,19- 

3,63^ 

9,29 

9,02 

6,67 

7,90 
7,2A 

7,701 
7,831 
6,9i 

A,  7* 

6,A9 
A,  76 
A, 53 

A,79r 
9.97 


3.99- 

A.IO 
A.38- 

A.09- 


.86 

3.07-  1,9A 
A, 02 
3,23-  1.78 
A, 22-  1.20 
A, 97 


A,93- 


3,72- 
3,27 


.69 


1,17 
.39 


2.76 
2.08 


1.19 
l.Al 


3,111- 
2.9AI 
2,68 

3.271 

3.6e| 

A,S9| 
2,1AI 


2.99>  l.AO 
9.91.  .19 
3.78' 
A.21L  , 
A. 71, 

3.A0I 
A.lBj 
6.01  1, 


6.03  1 

A.  29 

B.  Al 
6,28  2,68 


9, AT  1,66 
2.88-  1,16 


6>22  1,89 


2.16-  1,22 


2.93-  1,39 


7,97  A, 92 
5.69 

6.9B  2.71 

9,39  1.70 


A, OA. 
I.6A 
9,72 


2.89^ 
3,621. 


9.70 
2.77 
A. 32 

3.16 

2.69- 


9i99i 
9,9A 

E  6.68 

6.32 
6il7 
6,99 


9.09  9 
9,20 
6.98     3, A3 


A,9A  1.28 


9.13  1,27 


2.92 
1.62 
1.A6. 
1.31 
A.  39 


7.17 
A, 16 
A. 90 
.98- 


2.92 

1,99.  2.07 
1.79.  2,69 

3.22-  1.92 

.89 
2.28-  l.bO 
S.Al 

.90.  2.82 
1.00 

9.99  1.31 


1,96 
6.77 

6.29  1.69 
1.99L  2.67 


2,82U  1.91 
A.7a' 

9,A6.  1,21 


2,06 
3,82 

2.01, 


1,3A^  2.9A 
9,38 

2.9A^  ,75 
2,32^  2.69 


3.26.  ,88 
2.93-  1,16 
3.081 


9.89 
A. 72 

9.70 


A, 87 
3.97 
3.29- 


2.66 
A, 65 
1.A2 


1,12 


3,75 
3,77 
3,71 


l.9» 
2,13 
2.92 

3.81 
2.00 
2.21 
2.TA 


7.A1,  3.A7 


3iOA^  1. 

6.81 

3.27 


.38 
6.03 

2.97^  2.89 


9,51^  1.69 
3.19k  1,72 


9,06 
A,  OA 
3.91. 
7,68 


A,76. 

A.27 


•,A9 

2,1A. 

1,36- 


1.97 

3,A9. 

9.31 


2.38 
3, '6 
2,Tl 
,»9 


3,19-  2, OA 


1,70. 
A. 19. 
3.76 
8, AO 


3,32 
,79 


1,92.  2,79 
2,81 


A, 17.  1,47 
A,9A> 
6,01 
3.16.  3.A6 
9.30. 

A, 10 
7.36 
7,99  1,99 
8,81 
3,96.  2,AA 


.A| 
1.21 


9,70  4,U 
5, 3  J 

8. 91  l.OT 
R,B6 

3,S7U  2,29 


7.AA  1.9J 
2.27.  A, OA 
7,69 

3,92.  3,36 
A,8A.  1,1A 
10,08 


9,23. 

.AS 

9.8| 

7,0J 

9.89 

8,60 

,98 

9.38 

12.10 

2.71 

7.11 

3.11 

9,21. 

2.99 

A.6J 

lA.BS 

A.  67 

7,AA 

9,AI 

7.19. 

.39 

2.67 

A. 00. 

2.81 

7.01 

5.15 

3.8a 

6.91 

9.22 

3.08 

10.49 

A, 16 

3,92 

A. 99 
3,31 
3. 96- 


1.18 

1,06 


A. 31 
A. 91 

3,00- 


a,9a 

9.97 
9.8) 


3.09- 
A,89 


1,29)- 
7.29 
1.20 
9. AO 
2.31k  2.1A 

6.7a 
6.69 
9.98 
7.36 
3,89-  1,06 


2,3A 


7.77 

9.93 
8,69 


9.20 
A.  90 
1.81- 
1.111 
6.2T' 

1.3J-  1.69 
».B2 
6.A8  I 


1.02-  ).-- 
3.T6-  ,9S 
A, 28 


,18-  1,90 
1.91 
1.08 

.30-  3 


l.Al.  1.69 

3.4A  ,A9 

1,19-  2,A7 

,00-  3,29 

2,08 

,30-  l.AO 

.68-  2.A2 


l.Blr  1.72 


1.3A-  1.92 


3,18.  1,17 


9,1A 
1,22 
,93 


1.9B-  2, It 
,90r  I.IT 


,70- 
1,70 
,29b 


1,06 
3,79 


,6A-  ,9J 
,97.  3,12 


2.17.  1.92 

.20 
2.91. 

.96^  1,90 

.26.  1.61 


2,01 

,88. 
6,13 


2,99 

2.10 


1.88.  1 
.Al.  9.26! 


,7*.  1,10 
1,90 
1,89.  A, 98 
6,99 
1.73 

1,«0.  1,28 

2,91 
,79 
2,29.  1,40 

,12.  A, II 
2,8S 
1,91 


2,01 
2,AA 
2.29 


■20.  2.11 

,3A-  1.92 

■  TBb  1 

•  AO.  1 


1,21.  1 
.A2.  1,99 


1.27 
1.20 


1.69 
2i07^ 
1.19b  1.28 
l.'T.  1 


.09 

1.  Bl 
1.09 

2.  A6  I 


A6.97 
AO. 9' 
A0.06- 
39.03 
AA.39. 


B.19 

1.99 


2.89. 

1.09 

2.88 

1.8A. 

2.21 


1.21 
2.21.  2.10 
2.16.  2,08 
1,61b 


AO. 19-  7.A1 

39.21 

39.60 

A2.A0.  9,21 
A1.17 

AA.  1< 

lB.09f.  6,17 
19.72-10,70 
11.69f.lA,29 


ItBO 
2|90 
1.97 


.12.  2.62!  2.91 


.69 
.01 

1.19- 


2. OA! 
1.78 


2.29 
1.61 


l.OOh  1.09 
.19.  1 


,09.  2.10 
.09 

.00.  2.2A 
,00 
1.21.  1.27 

.20.  2,1A 

.AO 
1,16.  I 
1,»7. 
1.71 

■Al.  1.86 
,57.  1,91 


1,00.  1 
1,99 
UI9.  1 

■  BO 

,24 

1,14.  1,69 

1.14 

•  24 
•lib  2,A1 

l^Olk  1,74 

•  38 

•  7A 
1.98 
1.39 


1.87 

2.01.  1,82 
2,67 

7,22.  1,33 
2,A7 

,62^   2,66.  1, 
3,10 
2,12 


A ,00  1,A6 


IfAl 
9.61 


A. 95 

6.01 
1.91 


9,76 
2  •26 
3.39 


2.  B9 
1.81 
1.2A 

3.  A6 

1.29 


AilA  2.01 


lilA 
■27.  l.SB 


2,A4.  1,89^  12.79.16.16 
11.89-11.90 

19.10-  8.13 


2.99.  1.69 


9.00. 
A, 38 
9,1A. 


.OA 


2.61.  1,91 
2,27.  2 
1,61 
1,09b  1 
2.86.  1.A9 


3.09.  : 

7.8A 
2.29.  2,76 


2,78 
2,A6 


9,11b 
2.64U  1.81 


2.20>  I. 
>.ll 
1.92b  1, 
2.24 


A, 14 


,1A 


2,99.  1,27 
2,22 
2,99.  1,26k 
1,37. 
1.89 

2.17k 


2.79. 


.99 


2.89. 
1.92 

1.11-  1,97^ 

,69 
9.9a 

a.itI  1 

.:i.! 

1.46 
1.49K  l.AB 

2.19k  1.19 
3.19 
2.80 


39.01 

12.96-  9.47 
14.91-10. 12 


10.80 
39. 9A. 
A2.2C 
A1.A7. 


3B.A2-  4.93 


A4.99U  2.29 
A9.1A  .lA 
A9.BA 

99.27  A.BA 
A6.29.  A. 96 

91.71 
A6.A1 

93.72  3.63 
98.68 

AA.37-  8.97 


91.19 
AA.97 
A9.82 


91.67 
A2.1A 
90.19 

A1.14- 

Al.lS. 
A2.49 

A9.21- 
A9.99- 
AA.9P 

AA.6A- 


A.93 

8.17 

2.17 

2.27 
A. 95 


18.31-  8.29 
AA.03 

39. 14-19.93 
19. 6B 


A7.01 
19.13 

19.a9-1a.1A 

17.16-11.81 

19.86 

A2.60 

39. 7A 

AO. 19 


Smm  IUI»r«oc«  NolM  FoUowlag  SuUoo  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORAAAL 


JANUARY 

rEBtUAflY 

MARCH 

APRIL 

AUY 

JUNE 

JULY 

AUGUST 

SfPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

ANNUAL 

STATION 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

i 

i 

< 

JAPElO  ISl'NO 

SAVANNAH  mSO  AP  ft 

SURftENCY  2  WNH 

■  AVCIIOSS  «  NE 

3.57 
4,0J 

5.09 

1.10 
1.72 

2.'0 
J.  1» 
2.»2 
2.99 

-  .«5 

3.22 
1.93 
3. (3 
«.69 

■  2.*8 
-  .16 

2.5» 
3.6S 
2.r>3 
2.46 

.79 
•  1.03 

3.27 
4.90 
2.58 
3.61 

.30 
-  .29 

A. 29 
2.19 
3.98 
9.90 

•  3,70 
1.21 

5.94 

3,61 
J,«7 
3.01 

6,26 
6,2< 

J. 02 

4.43 
4.72 
2.88 

-2.04 
-  2.83 

10.90 
2.61 
1.48 
,84 

■  2.96 
.  4.46 

.93 
,60 
1,08 
,51 

.  2.21 
-  2,10 

,68 
1.85 
2 1 09 

.99 

-  ,09 

-  1.64 

1.19 
2.89 
3.72 
3.46 

-  .63 

.03 

41.49 
35.41 
36.46 
36.29 

.19.74 
•14.29 

DIVISION 

>.15 

1.19 

2.»1 

-  .31 

3.19 

■  1.28 

2.58 

•  ,56 
• 

3.9S 

.17 

».10 

.  1.1* 

9,81 

1,27 

6.78 

-  1.61 

2,66 

-  3.31 

,77 

-  2,41 

lill 

-  .83 

2.67 

■  ,62 

36.98 

•12.06 

Helereoce  Notes  Following  Staltoo  Index 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


1978 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  (all  minimum  of 

Number  of  days 
between  date* 

16  '  or 
below 

20 '  or 
below 

24  or 
below 

28  or 
below 

32  '  or 
below 

32  or 
below 

28  ' or 
below 

24  or 
below 

20  or 
below 

16  or 
below 

i 
o 

20  ot  below 

o 

£ 

28'  or  below 

32*  01  below 

o 

Q 

Temp. 

£ 
O 

Temp.  1 

o 

Q 

Temp. 

£ 
a 

Temp. 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp. 

« 

IB 

Temp. 

e 
1 

Temp. 

tt 
«5 

Q 

Temp. 

e 

Temp. 

•      •  • 

NIRTHME^T 

01 

9R 

7-10 

3-  5 

1 2 

3-19 

26 

11-  5 

31 

12-10 

IB 

12-10 

18 

12-10 

1  B 

NONE 

_ 

766 

231 

CALHQiiN  EXP  STATION 

9» 

7-10+ 

B 

1-  9 

2-20 

15 

3-  5 

17 

3-1" 

24 

3-ia 

24 

4-22 

30 

10-  9 

31 

12-  6 

25 

12-10 

19 

12-10 

IS 

12-15 

15 

298 

280 

267 

263 

170 

csrteosvule 

9». 

9.  8« 

9 

1-  9 

3-  5 

15 

3-  5 

11 

3-  7 

24 

3-18 

26 

4.22 

30 

)0-  9 

31 

12-6 

25 

12-lC 

16 

12-10 

18 

12-15 

16 

285 

260 

278 

263 

170 

97 

9-l0» 

10 

1-  9 

3-  5 

15 

3-  5 

15 

3-19 

24 

3-18 

24 

4.22 

32 

10-  9 

3? 

12-  6 

25 

12-10 

17 

12-10 

17 

12-15 

15 

285 

280 

267 

263 

170 

OALLAI   7  NE 

9fl 

6-30« 

9 

1-1 1* 

3-  5 

13 

3-  6 

2n 

3-19 

24 

3-19 

24 

4.2? 

?9 
29 

10-15 

32 

12-6 

25 

12-10 

17 

12-10 

17 

12-15 

16 

285 

279 

266 

262 

176 

0«LT0" 

9A. 

7-24* 

g 

1-  9 

2-  9 

10 

3-  6 

20 

12-  5 

32 

12-10 

IB 

12-10 

18 

12-10 

IB 

NONE 

279 

- 

_ 

L»  FAVETTE 

99 

7.31* 

a 

I-  9 

3-  5 

14 

3-  5 

14 

3-19 

24 

3-19 

24 

4*22 

30 

10-15 

30 

12-  6 

26 

12-10 

lA 

12-10 

16 

12-10 

16 

280 

280 

266 

262 

176 

9». 

7-23* 

9 

I-  9 

3-  5 

16 

3-  5 

16 

3-19 

23 

3-ie 

2'" 

4-22 

32 

10-  9 

37 

12-  6 

25 

12-lC 

l» 

12-10 

IB 

NONE 

260 

267 

263 

170 

•      *  • 

99 

7-21. 

10 

1-  9 

2-  7 

13 

3-  i 

17 

3-  5 

17 

3-16 

26 

4-22 

32 

10-15 

31 

12-  6 

26 

12-10 

19 

12-10 

19 

12-15 

15 

311 

280 

280 

263 

176 

NIRTH  CFNTRAL 

02 

ALPM4»ETTA   5  SSW 

96 

g 

I  -1 0 

3-  6 

3-  6 

3-18 

3-19 

10-15 

32 

12-  6 

26 

12.10 

19 

12-10 

19 

NONE 

279 

267 

262 

175 

ATHFN<   i^Sn  AP 

ion 

6.29» 

13 

1-U« 

2-  7 

15 

3-  5 

20 

3-  5 

20 

3-16 

if 

3-19 

28 

12-  6 

31 

12-10 

23 

12.10 

23 

NUNE 

NONE 

280 

267 

263 

ATLANTA   ■<S0  AP 

96 

6-29* 

9 

1-1 1 

2-  7 

14 

3.  5 

1ft 

3-  9 

Is 

3-18 

12-  6 

31 

12-  9 

27 

12-10 

20 

12-10 

/o 

NONE 

280 

28n 

266 

228 

BlAIR^VILLE  EXP  STA 

9^* 

7-  2  + 

2 

1-12* 

3-  6 

15 

3-la 

1ft 

3-19 

1  a 

4-22 

25 

3n 

10-  6 

28 

10-  9 

28 

10-17 

24 

12-10 

14 

12-10 

14 

279 

267 

213 

169 

163 

10? 

6-26 

12 

?-  7» 

2-  7 

12 

4-21 

27 

iO-17 

31 

24 

12.10 

24 

12-14 

IB 

NONE 

233 

OAHLO*JE''*A 

95 

6-30* 

B 

1-10* 

3-  6 

15 

3-  6 

15 

3-19 

24 

3-28 

29 

4-23 

31 

10-17 

92 

12-  6 

2B 

12.10 

19 

12-10 

19 

NONE 

279 

266 

253 

177 

GAI^iE^VtLLE 

91 

6-29 

9 

1-  9 

3-  5 

16 

3-  5 

16 

3-  6 

24 

3-18 

25 

4-22 

31 

12-  6 

29 

12-10 

20 

12.10 

20 

12-10 

•!0 

NONE 

280 

279 

267 

228 

HFLFN  1  ESE 

3-  5 

13 

3-  5 

13 

3-19 

21 

3-28 

29 

" 

JASPE"   1  NNW 

97 

7-  !♦ 

4 

1-  9 

3-  5 

13 

3-lg 

19 

3-lR 

19 

4.22 

29 

4-22 

26 

10-15 

30 

10~17 

28 

12*10 

lA 

12*10 

16 

12-10 

16 

280 

267 

267 

178 

176 

U"ICOI   5TAT6  PARK 

11-  5 

32 

12-  ? 

26 

12-10 

IB 

12-10 

IB 

12-15 

16 

U  QF  r.A  PlT  science 

F" 

102 

6-28 

u 

l-ll 

2-  7 

13 

3-  5 

19 

3-  5 

16 

3-18 

27 

3.29 

31 

12-  6 

30 

12-10 

20 

12-10 

20 

12-10 

20 

NONE 

280 

280 

267 

253 

'        *  ' 

100 

6-2R* 

10 

1-11 

2-  7 

13 

3-19 

19 

3-19 

19 

4.23 

29 

4.24 

30 

12-  6 

29 

12-10 

19 

12-10 

H 

12-10 

19 

NONE 

266 

266 

231 

226 

N"RTHFA5T 

03 

ClAYTIN   I  SSti 

93 

6-29+ 

7 

1-  9 

3-  5 

16 

3-18 

19 

3-18 

19 

4.22 

26 

4>29 

29 

10-  7 

31 

10-  8 

27 

12.  7 

24 

12-10 

16 

12-10 

16 

280 

267 

264 

169 

162 

CRNEIIA 

ion 

6-29 

7 

2-  7* 

3-  5 

11 

3-1  9 

19 

3-19 

19 

4-22 

27 

4.22 

27 

10-  B 

31 

10-17 

27 

12.10 

16 

12-10 

16 

12-10 

16 

280 

267 

267 

178 

169 

ElBFRTOW  2  N 

101 

6-2R 

g 

l-ll 

3-  5 

15 

3-  5 

15 

3-  6 

2 1 

4-22 

29 

4.22 

28 

10-  B 

31 

12-  6 

2J 

12-10 

20 

12-10 

^0 

12-12 

16 

2B2 

280 

279 

228 

169 

h«rtkfli 

ion 

6-2R 

12 

1-11 

2-  7 

14 

3-  5 

20 

3-  5 

20 

TncCUA 

9ft 

6-29 

12 

1-11+ 

2-  7 

13 

?-  7 

13 

3-  9 

23 

3-la 

2n 

4.2  3 

32 

10-15 

32 

12-10 

21 

12-10 

21 

NONE 

NONE 

260 

267 

175 

WaSHI^lCTaN 
•      •  • 

100 

6-30  + 

U 

1-11 

2-23 

16 

3-  6 

17 

3-  6 

17 

3-  7 

29 

4.22 

32 

12-  6 

32 

12-10 

23 

12-10 

23 

NONE 

NONE 

279 

276 

226 

WFST  CENTRAL 

0<i 

CARROLLTON 

g 

7 

I  -  4 

3-  5 

_ 

3-  5 

3-18 

24 

3.18 

24 

3.29 

10-  8 

32 

11-26 

28 

12.  6 

22 

12-  9 

20 

12-18 

14 

288 

279 

263 

253 

193 

CnLUIi'lUI  »S0  AP 

1  OA 

,  "-^ 

1  g 

1-11  + 

NONE 

?-  7 

?n 

3-  5 

3-  6 

3ft 

12-  9 

31 

25 

279 

266 

EXPERIMFNT 

100 

6"30* 

l"ll 

2-  7 

14 

3-  5 

3-  5 

3-18 

26 

3*19 

26 

12-  6 

31 

12-10 

19 

12-10 

19 

12-10 

19 

NONE 

280 

260 

267 

263 

CHEFNVILLE  2  NNW 

113 

5-27 

I 

2-  7 

14 

?-23 

19 

3-17 

22 

3-17 

2? 

4-22 

31 

12-  A 

2S 

12-10 

17 

12-10 

17 

12-15 

14 

311 

290 

268 

264 

LA  GRAN^.E 

ion 

6-30* 

14 

1-11 

2-  7 

16 

?-?0 

19 

3-  5 

23 

3-18 

2e 

4.22 

32 

10-19 

32 

12-  6 

28 

12-10 

21 

12-15 

IB 

NONE 

298 

280 

263 

160 

NAR'HALIVILLE 

99 

7-14 

15 

1-11 

l-ll 

1 5 

?-  a 

1 9 

3-11 

24 

3-19 

3.19 

28 

11-21 

32 

18 

- 

. 

247 

NCWNAN 

7-2  3 

2-  7 

3-  5 

3-19 

3-18 

^, 

3  1ft 

12-  5 

32 

12-  6 

27 

12-10 

12-10 

18 

NONE 

280 

267 

263 

262 

TALRBTTON  I  NE 

107 

1 4 

1-11  + 

2-  7 

16 

3-  5 

1ft 

3-  5 

la 

3-19 

29 

422 

10-16 

32 

12-  6 

27 

12-10 

21 

12-15 

17 

NONE 

285 

280 

262 

177 

TWQMA^TnN  2  S 

109 

6-29 

15 

1-11 

2-  7 

16 

?-23 

1» 

3-  A 

24 

3-19 

29 

3.28 

30 

12-  6 

29 

12- 10 

22 

12-10 

22 

12-22 

19 

NONE 

302 

279 

266 

253 

MCST  POINT 
•      *  • 

100 

6-30+ 

- 

- 

3-  5 

19 

3-  A 

22 

3.  7 

29 

3-29 

30 

12-10 

21 

12-10 

21 

12-15 

19 

NONE 

265 

279 

276 

CFNTRAL 

05 

AILf  T 

103 

6-29 

17 

1-11 

NONE 

?-  7 

20 

3-  4 

23 

3.  6 

29 

3-19 

31 

30 

12-10 

23 

- 

avRPN  EXP  STATION 

103 

6-29 

14 

1-1  I 

1-12 

15 

3-  5 

20 

3-  5 

20 

3.18 

32 

12-  6 

23 

12-10 

NONE 

NONE 

260 

267 

253 

C"VINr,T'iN 

10? 

6-2R 

12 

l-ll 

2-  7 

15 

3-  5 

19 

3-  5 

19 

3.18 

29 

4-22 

31 

12-  6 

28 

12-  A 

28 

12.10 

20 

12-10 

20 

NONE 

280 

280 

263 

226 

OMBLI'i  <  S 

13 

1-11 

2-  a 

16 

20 

3-  A 

22 

3.18 

12-  6 

30 

12-10 

23 

12-10 

23 

12-15 

20 

NONE 

285 

279 

267 

252 

EASTMAN  I  W 

1 

-30 

l-ll 

NONE 

5:? 

20 

3-  5 

24 

3.  5 

^' 

12-  6 

32 

12-10 

26 

12-18 

24 

NONE 

NONE 

268 

260 

263 

FnR'YTM  6  NNK 

10* 

6  29* 

1  11 

3-  5 

16 

3-  5 

16 

3-H 

22 

3.18 

22 

4  22 

30 

10-  9 

32 

12-  6 

76 

12-10 

22 

12-12 

20 

12-15 

16 

289 

282 

267 

263 

170 

MAWXI^SVILLE 

10* 

6-30 

14 

1-12  + 

1-12 

14 

3-  5 

20 

3-  9 

20 

3-  6 

26 

3.28 

32 

12-  6 

28 

12-  6 

28 

12-11 

23 

12-15 

19 

NONE 

285 

281 

275 

253 

I»I(INTDH   «  WNH 

106 

6-29 

16 

1-11 

1-11 

16 

2-23 

2n 

2-23 

20 

- 

12-  6 

31 

12-10 

27 

12-15 

24 

NUNE 

NONE 

295 

MACHN   H?a  AP 

103 

6-2B+ 

16 

l-ll 

1-11 

?-  7 

19 

3-  5 

22 

3.  5 

3*  1 9 

29 

12-  6 

31 

12-10 

26 

12-15 

21 

NONE 

NONE 

284 

285 

280 

263 

M'LIEICFVILLE 

10? 

D-29 

14 

1-12* 

2-  9 

16 

3-  6 

19 

3-  A 

19 

3.19 

?o 

3"29 

10-16 

32 

12-  6 

28 

12-10 

24 

12-15 

20 

NONE 

279 

262 

201 

M"NT1CELL0 

103 

6-29 

1-10 

2-  8 

16 

2-  8 

16 

3-  6 

22 

3.  6 

22 

3-19 

12-  6 

32 

12-10 

24 

12-10 

24 

NONE 

NONE 

2(5 

279 

279 

262 

SAN0ERSVILL6 

10? 

6-2>l 

15 

l-ll 

l-ll 

IS 

3-  5 

20 

3-  5 

20 

3-  6 

27 

3-18 

29 

li-  6 

28 

12-6 

28 

12-11 

22 

12-15 

la 

NONE 

261 

275 

263 

SILfA" 

*      •  • 

103 

6-29 

11 

l-ll 

2-  7 

14 

2-23 

20 

3-  1 

21 

3.18 

29 

4.22 

32 

12-  6 

30 

12.10 

21 

12-10 

21 

NUNE 

NONE 

260 

267 

226 

EAST  CEl'TRAl  . 

06 

APPLI'lC  2  NH 

103 

6-27 

11 

I-ll 

1-30 

15 

3-  6 

17 

3-  6 

17 

4.23 

29 

4-23 

28 

10-16 

30 

12-11 

26 

12-12 

22 

12-13 

20 

NONE 

282 

261 

232 

176 

AUGUSTA  HSO  AP 

103 

6-29 

14 

2-  7+ 

2-  7 

14 

?-  7 

14 

3-  5 

21 

3.  6 

26 

3-19 

29 

12-  6 

30 

12-10 

25 

12-11 

24 

12-15 

20 

NONE 

311 

261 

279 

263 

B«0''KLET  1  W 

101 

6-29 

18 

l-ll 

NONE 

?-  7 

20 

2-23 

2 1 

3-  5 

27 

3.  7 

32 

1  2-10 

28 

12-10 

28 

12-15 

24 

NUNE 

NONE 

311 

295 

280 

278 

LnutSVIILE  3  S 

104 

6-29+ 

14 

l-ll 

l-ll 

14 

?-  7 

17 

3-  5 

24 

3.  6 

29 

3-19 

30 

12-  6 

29 

12-10 

25 

12-11 

2* 

12-15 

20 

NONE 

261 

279 

263 

MFTTE" 

104 

6-29 

19 

2-  7+ 

NONE 

?.  7 

19 

2-23 

23 

3.  5 

26 

3-  A 

30 

12-10 

30 

12-15 

27 

NONE 

NUNE 

NONE 

265 

2  79 

NtOVILLF  EXP  STA 

103 

6-29 

16 

l-ll 

l-ll 

16 

2-  8 

19 

2-23 

21 

12-  6 

32 

12-10 

28 

12-15 

22 

NONE 

NONE 

295 

NILIEN  »  N 

103 

6-29. 

2-  7 

15 

?-23 

1" 

3-  9 

23 

3-18 

26 

4-22 

32 

10-16 

32 

NONE 

NONE 

177 

NFHINCTIN  2  NE 

95 

9-  1 

17 

2-  7 

NONE 

?-  7 

17 

3-  9 

23 

3-  6 

27 

3.  7 

30 

12-10 

30 

12-11 

23 

12-11 

23 

NONE 

NONE 

261 

260 

278 

SwAIN<B"RO 

lOA 

6-29 

IS 

2-  7 

2-  7 

15 

7-  7 

15 

2-23 

23 

3-  5 

26 

3-29 

32 

12-  6 

32 

12-10 

26 

12-15 

22 

NONE 

NONE 

295 

260 

253 

MARRE^TIN 

104 

6-29 

14 

1-12* 

2-  9 

15 

2-  8 

15 

3-  9 

22 

3.  7 

29 

3-29 

32 

12-  6 

32 

12-10 

24 

12-10 

2* 

NONE 

NONE 

280 

276 

252 

KAYME^BHRO  2  NE 

105 

6-29 

12 

1-12+ 

2-  9 

16 

3-  « 

20 

3-  6 

20 

3.  7 

29 

4-23 

31 

10-16 

30 

12-  6 

26 

12-11 

20 

12-11 

20 

12-15 

15 

310 

280 

1 

280 

274 

176 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Date 

0 

a 

Last  sp 

ing  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16  '  or 
below 

20"  or 
below 

24  '  or 
below 

28*  or 
below 

32  or 
below 

32'  or 
below 

28°  or 
below 

24  or 
below 

20°  or 
below 

16"  or 
below 

S 

0 
C3 

20 '  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

|Temp.  1 

Date 

1  Temp.  1 

Date 

iTemp.  1 

Date 

1  Temp.  1 

Dale 

|Temp.| 

Date 

iTempJ 

Date 

iTempJ 

Date 

Temp.| 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

16°  orb 

•      *  • 

5nUTHWE5T  07 

ALBANY  3  SE 

103 

6-28 

20 

1-10* 

NOliE 

1-10 

20 

3-  ! 

22 

3-  6 

2  = 

3-  6 

25 

12-  6 

29 

12-10 

25 

12-13 

2* 

NONE 

NONE 

2S3 

279 

275 

AWEKKUS  2  E 

104 

6-30 

16 

1-12* 

1-12 

16 

3-  6 

20 

3-  ft 

20 

3-  6 

2r. 

3-19 

30 

- 

- 

- 

gAINBOInOE    INT   PAPE"  C 

100 

6-30 

21 

l-U 

NONE 

None 

1-16 

22 

3-  5 

25 

3-  6 

29 

12-  6 

32 

12-10 

28 

NONE 

NONE 

NQNEi 

280 

275 

BIAKELY 

101 

6-29 

19 

1-12* 

NHNF 

2-U 

20 

2-U 

20 

3-  6 

25 

3-  7 

30 

12-10 

26 

12-10 

26 

NONE 

NONE 

NONE] 

279 

278 

CftHILLA 

101 

6-29* 

21 

1-1 1* 

NPNF 

nqne 

1-16 

23 

3-  5 

25 

3-  o 

30 

12-  6 

32 

12-10 

27 

NONE 

NONE 

NONEj 

260 

275 

CHlOUITT  2  E 

104 

6-30 

20 

l-U* 

NHNF 

l-U 

20 

2-  7 

24 

3-  5 

26 

3-  6 

31 

12-  6 

31 

12-10 

27 

NONE 

NUNE 

NONE, 

260 

275 

CllTHBERT 

101 

17 

l-U 

NflNE 

20 

23 

23 

3-18 

31 

12-10 

23 

NUNE 

NONE 

280 

26( 

263 

FnRT  r.AlNES 

101 

6-29 

17 

1-1 1 

NHNF 

l-U 

17 

3-  5 

24 

3-  6 

28 

3-lfl 

31 

12-  5 

31 

12-10 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

279 

263 

LUMPKTN  2  SE 

lOS 

6-29 

19 

1-  3 

NONE 

- 

- 

_ 

3-2« 

30 

10-15 

30 

U-  6 

27 

12-10;  21 

12-U 

20 

NONE 

- 

- 

201 

HflRGAN  1  u 

100 

7-14 

21 

l-U 

NHNF 

NONE 

2-  6 

23 

3-  6 

25 

3-  6 

25 

12-10 

24 

12-10 

24 

12-10 

24 

NONEI 

NONE 

307 

279 

279 

Plains  5w  oa  exp  sta 

101 

6-29 

16 

1-12* 

1-12 

16 

2-22 

20 

3-  5 

22 

3-  6 

28 

3-18 

32 

12-^5 

31 

12-10 

23 

12-10 

23 

NONE 

NONE 

260 

279 

263 

THQMASVtLLE  Se 
•      •  • 

103 

6-29+ 

23 

1-16* 

NONE 

2-  7 

24 

3-  6 

27 

3-  6 

27 

NONE 

NUNE 

NONE 

27^ 

279 

SnUTH  CENTRAL  08 

ASHBUPN  3  ENE 

99 

6-30+ 

20 

1-12* 

NONE 

1-12 

20 

2-  8 

21 

3-  5 

25 

3-  6 

30 

12-10 

26 

12-10 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

280 

279 

CnRfELE 

10? 

6-29 

IS 

l-U 

NRNF 

2-  7 

20 

3-  ^ 

24 

3-  5 

24 

3-  6 

29 

12-  6 

31 

12-10 

25 

12-15 

23 

NONE 

NONE 

285 

260 

275 

Onur.LAS 

103 

6-21 

18 

2-  8* 

NHNF 

2-  8 

18 

3-  6 

24 

3-  6 

24 

3-  7 

30 

12-10 

26 

12-10 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

'79 

278 

FTTZCFRALO 

101 

6-29 

19 

l-U 

NONE 

2-  7 

20 

2-  7 

20 

3-  5 

26 

3-  6 

12-10 

27 

12-10 

27 

NONE 

NONE 

- 

260 

279 

HnMFRVILLE   3  WSW 

99 

6-28 

22 

1-30* 

NONE 

NONE 

2-23 

23 

3-  5 

27 

3-19 

11 

10-16 

31 

12-10 

28 

12-18 

23 

NONE 

NONE 

298 

260 

211 

LUMBE"  CITY 

6-30  + 

16 

l-U 

NONE 

l-U 

1 8 

3-  6 

23 

3-  6 

23 

3-19 

32 

12  -  6 

12-11 

22 

NONE 

NONE 

280 

279 

262 

MnuL TB IF   2   E SE 

ion 

6-28 

20 

2-  7* 

NONE 

2-  7 

20 

2-23 

24 

3-  5 

25 

3-  6  129 

12-  6 

32 

12-ln 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

260 

275 

N«SHVILLE  5  SSE 

101 

6-2« 

19 

2-  7 

NHNF 

2-  7 

19 

3-  ! 

24 

3-  5 

24 

3-17 

31 

10-16 

31 

12-10 

23 

12-lOi  23 

NUNE 

NONE 

280 

260 

213 

gillTMAN  2  NW 

- 

22 

1-10 

NONE 

NOME 

2-22 

24 

3-  4 

27 

3-  5 

30 

12-10 

28 

12-10 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

261 

260 

TIFTON  FXP  STATION 

99 

6-30* 

20 

1-12* 

NONF 

1-12 

20 

2-  8 

23 

3-  6 

28 

3-  6 

28 

12-10 

27 

12-10 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

279 

279 

V«LnOST«  3  E 
•      *  • 

100 

6-28 

21 

12-18* 

NHNE  j 

NQNE 

3-  5 

24 

3-  6 

28 

3-28 

1  16 
0- 

U-10 

12-U 

23 

NONE 

NONE 

279 

202 

SnuTHFAST  09 

ALMA  FAA  AP 

103 

6-23 

22 

2-  7* 

NONE 

NONE 

2-23 

24 

3-  5 

26 

3-  6 

32 

12-10 

29 

12-11 

28 

NONE 

NUNE 

NONE 

261 

279 

B«UNS"If K 

10? 

6-29 

20 

1-15 

NONE 

1-15 

20 

2-  7 

24 

2-23 

27 

NONE 

NONE 

NUNE 

NONE 

BPUNSWirK  FAA  AP 

98 

6-28 

25 

2-  7* 

NONE 

NONE 

NONE 

2-23 

28 

3-  5 

31 

12-18 

32 

NONE 

NONE 

NUNE 

NONE 

286 

CLAXTIN 

100 

7-  1 

- 

12-10 

26 

12-10 

26 

12-U 

NONE 

NONE 

- 

F  LE" I NG 

NONE  ! 

3-19 

30 

F^LKSTON  •>  SH 

102 

6-29  + 

20 

1-30 

NONE 

1-30  20 

2-23 |21 

3-  5 

28 

3-19 

32 

12-10 

25 

12-10 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

28C 

266 

FnRT  STFKART 

101 

6-28 

20 

l-U 

Nnr:F 

l-U 

20 

2-23  24 

3-  5 

27 

3-  6 

29 

12-10 

30 

12-13 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

263 

279 

CLENNVULE 

101 

6-2B 

20 

l-U 

NONE 

l-U 

20 

2-23 

24 

3-  5 

25 

3-17 

32 

12-10 

29 

12-15 

28 

NONE 

NONE; 

NONE 

269 

268 

jeSUP  t,  N6 

102 

6-28 

21 

l-U 

NONE 

NONE 

1-16 

24 

2-23 

26 

3-  6 

32 

12-10 

32 

NONE 

NONE 

NUNE 

NONE 

279 

JFSUP  e  S 

102 

6-28 

21 

12-18* 

NONE 

NQNE 

2-23 

23 

3-  6 

28 

3-19 

30 

12-  6 

31 

12-10 

2B 

12-13 

2* 

NONE 

NONE 

293 

279 

262 

NSHUNTA 

99 

6-29* 

21 

2-23* 

NONF 

NONE 

2-23 

21 

3-  5 

28 

3-19 

30 

12-  6 

32 

12-10 

28 

12-18 

22 

NUNE. 

NQNE 

298 

280 

262 

SSPELO  ISLAND 

97 

8-16 

22 

l-U 

NONE 

NONE 

2-  7  i  24 

2-25 

26 

3-  5 

30 

12-U 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

261 

SJVANMAH  MSO  AP 

99 

6-30* 

20 

l-U 

NONF 

l-U 

20 

2-23 : 23 

3-  5 

27 

3-  6 

29 

12-10 

31 

12-15 

26 

NONE 

NUNE 

NONE 

285 

279 

SlIRRENCY   2  WNW 

102 

6-28 

19 

l-U 

NHNF 

2-23 

20 

3-  ! 

23 

3.18 

28 

3-19 

29 

10-16 

32 

12-  6 

26 

12-11 

23 

NUNE 

NONE 

281 

263 

211 

HSYCRnSS  4  NE 

102 

6-29 

19 

1-30 

NONE 

1-30 

19 

3-  6 

24 

3-  6 

24 

3-20 

32 

10-16 

32 

12-10 

28 

12-11 

22 

NUNE 

NONE 

260 

279 

210 

•       *  • 

^TATF  FXTREM6S 

GPEFNVILLE  2  NNW 

113 

5-27 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

2 

1-12* 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


SOIL  TEMPERATURES 


CEORGU 

1971 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

Augujt 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

a 
Q 

0) 

.§ 

« 

« 
> 
< 

o 
E 

a 

M 

w 

ft 

CP 
K 
« 
> 
< 

1 
w 

« 

« 
ft 
> 
< 

Extreme! 

« 

ft 
> 
< 

ft 

i 

a 
u 

ft 

« 
ft 
> 
< 

S 

B 

M 

W 

• 

• 

> 
< 

I 

a 

w 

• 
« 

> 
< 

s 

a 

1 

u 

ft 

? 
• 

< 

S 

a 
a 
w 

e 

• 

> 
< 

s 

a 

"S 
w 

e 

CP 

« 
« 

> 
< 

I 

a 

bl 

e 

« 
e 

> 
< 

3 

a 

N 

W 

ft 

ft 

> 
< 

8 

E 

M 

w 

ft 

« 
ft 

> 
< 

8 

M 

w 

BVBON  FX(>  STATION 

(IN) 

i 

42. A 

62 
33 

49. f 

61 
32 

57,9 

ai 

36 

72.1 

92 
4f 

77. 

1 

104 
9i 

88.9 

112 

73 

90.3 

Hi 
T9 

68.1 

loe 

73 

86 

6 

109 
69 

71,0 

90 
91 

69.1 

81 
93 

91.0 

70 
It 

»9.1 

112 
32 

41.! 

51 

a; 

♦4.C 

61 
34 

55,! 

7« 
36 

69.1 

se 

91 

79 

9« 
91 

89.4 

109 
IX 

87.4 

10] 
T9 

85.! 

10( 
7S 

84 

3 

101 
70 

69,0 

84 
93 

63.8 

71 
93 

49, ( 

61 
31 

67.! 

109 
33 

42  .4 

31 

43,1 

31 

95,2 

41 

67.1 

9! 
9! 

74 

61 
62 

84.1 

9< 

7! 

66.9 

95 

85.2 

9i 

71 

64 

: 

96 
74 

69,6 

79 
60 

64,4 

74 
9( 

50.1 

6! 
4t 

67.3 

96 
37 

CALHOUN  6XP  STATION 

(  IN] 

*0.! 

Si 
J! 

41. C 

5! 
34 

51,1 

7C 
31 

64.! 

e( 

91 

70 

i 

81 

91 

80.3 

94 

7( 

84.2 

9a 

It 

82.0 

101 
7i 

79 

89 

71 

67,3 

83 
99 

98.1 

73 
46 

48.1 

«3 
4C 

63.1 

101 
34 

EXPERIMENT 

(  1N| 

39.; 

51 

42,1 

S( 

3( 

93 ,  C 

ei 

34 

67. ! 

4i 

74 

4 

91 
9: 

85. C 

101 
66 

87. S 

101 
»! 

89. t 

10! 
61 

89 

( 

104 

61 

71,6 

9J 
48 

69.1 

83 
46 

48. « 

61 
34 

66.1 

108 
30 

*!.( 

!« 
J' 

44,1 

5( 

3: 

94, e 

7f 
31 

67. ( 

84 
9( 

74 

9! 

y 

84.1 

91 
7< 

86. e 

10( 
74 

89.1 

101 
7! 

64 

1 

lOO 
70 

72,1 

90 
94 

64.1 

82 
9C 

90.9 

»! 
3f 

67.! 

100 
33 

'iZ .  f 

6! 
3( 

44,4 

Ji 

3i 

94,1 

7( 
41 

66.' 

7( 
9! 

73 

8( 
61 

82. C 

93 
7! 

85.(1 

9; 

77 

84.; 

94 

71 

64 

• 

93 
79 

72,4 

6; 

6i 

69.2 

76 
96 

52.3 

84 
42 

67.3 

94 

32 

HAHKINSVILLE 

(  INI 

6' 
3! 

4<,( 

7( 
34 

99. i 

64 

72.3 

9] 
9i 

77 

( 

91 
6i 

88.4 

lot 

73 

- 

■ 

- 

77,C 

9] 
9S 

68.8 

61 
96 

54. a 

73 

3a 

- 

34 

HOHERVILLE  i  MSM 

(  INi 

6; 

3( 

4(>,1 

61 
3( 

99,! 

71 
44 

72, ( 

9< 
9! 

79 

91 
6i 

82.1 

104 
71 

85.: 

lOj 
74 

85.! 

10( 
71 

89 

( 

10( 
7( 

74,4 

93 
61 

67.9 

7a 

91 

96.3 

73 
44 

69.1 

104 
36 

JESUP  4  NE 

<INi 

49.  1 

6' 
31 

49,  ( 

61 
3( 

63. E 

9C 

76,; 

91 
9( 

SO 

10< 
41 

86.4 

10! 
63 

90.  e 

loe 
7e 

86.! 

lot 

7( 

67 

: 

101 
7! 

77,4 

93 
91 

72,! 

63 
62 

99.1 

71 
41 

73.; 

106 
34 

MIOVULE  EXP.  STATION 

(  in; 

S( 
2( 

42,  ( 

J< 
3; 

96. ( 

8( 
31 

ei 

9( 

" 

101 

7e 

89. ( 

10( 

71 

103 
71 

79,1 

9( 
94 

8) 
9( 

■ 

14 
4( 

109 

20 

Plains  sw  ca  exp  sta 

(In; 

44.1 

61 
3! 

46.; 

6; 
3! 

96. i 

B< 
31 

72,; 

9( 
9! 

7« 

■ 

91 

6' 

86.4 

104 
74 

88.3 

10; 

7( 

89.1 

10{ 
7( 

67 

lOQ 
74 

75,4 

91 
6( 

68,3 

83 
91 

93.1 

7( 
4( 

10.3 

104 
39 

TIPTON  EXP  station 

(  in; 

i 

47. ( 

6( 

3! 

47, ! 

7( 
34 

79.; 

91 
9i 

80 

1 

loe 

9< 

89. i 

111 
73 

86.9 

HI 

7S 

90." 

11! 
7! 

89 

4 

111 
71 

78,3 

lOO 
9! 

69.0 

»1 
99 

59.1 

71 

i; 

112 
32 

< 

46.  < 

64 

3( 

47, a 

6! 

3; 

- 

72. ^ 

9! 
9< 

78 

4 

102 
60 

86. ( 

103 
72 

86. Q 

102 
TJ 

86.3 

10! 
7( 

86 

1 

103 
7J 

76.1 

»l 

91 

68.1 

69 

91 

55.1 

14 

4J 

105 
32 

48.; 

»1 
4( 

47.1 

6; 
3< 

72.1 

B( 

r 

77 

g 

9« 

9a 

85.1 

IOC 
76 

85.1 

9( 
It 

87,; 

91 
7( 

86 

4 

91 
7! 

76.4 

81 
6! 

68.1 

*\ 
»1 

96.1 

12 

4; 

100 
39 

S««  R*l«r*oc«  Nc'n  Following  Suikon  lnd*x 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

AAar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

*      *  « 

4LLATO0N4   OAK  2 

EVAP 

12H8 

2  .  76C 

1615 

1.676 

99DE 

1.576 

838 

5.99B 
519 

6.26 
531 

1.52 

525 

1.33 

780 

3.16 

1016 

2.02B 
1157 

1  3966 

C4LH0UN   EXP  STATiON 

EDAP 
WIND 
MAX 
M  I  N 

_ 

t83 

219b 
5t .  1 
37.6 

1.03b. 

65.5 
15.  1 

6.01 

79.1 
51.9 

5  .99B 

65.2 
62.2 

6.11 

95  .  P 
71.9 

8  .56 

95.3 
72.1 

6.13B 
171B 
93.5 
73.  1 

5.83B 
5356 
88.1 
57.8 

5.11 
768 
75.9 
19.9 

6258 
66.1 
18.6 

803 

_ 
■ 

*  * 

NORTH   CENTRAL  U2 

U  OF   GA   PLI    SCIEI.CE  FM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

_ 

- 

_ 

- 

. 

3085 

8.216 
2161 
77.9 
52.7 

7.61B 
2253 
82.7 
60.7 

9.218 
175  1 
92. R 
69.2 

9.  19B 
1752 
93.7 
71.1 

7.38 
1180 
91.7 
72.0 

5.70 
1165 

5.10B 
1871 

3.36 

1859 

_ 

2512 

_ 
- 

A       «  « 
UEST   CENTRAL  014 

EXPERIMENT 

EVAP 
DEP 

MAX 
MIN 

_ 

- 

- 

- 
_ 

5.82 
.83 
1751 
79.7 
53.7 

fc.85B 

.60 
1391 
85.1 
61.5 

6.89 
1.01 
1218 
93.9 
69.3 

8  .81B 

1.11 

1129 

91.7 

71.6 

6.638 
.17 
930 
93.1 
71.3 

5.83 
.31 
775 
89.9 
67.8 

5.66B 
1  .57 
995 
78.1 
53.0 

- 

- 

- 

_ 

«       #  o 
CENTRAL  05 

AILEY 

EvAP 
WIND 

2.126 

1529 

2.')76 
IC35 

1102D 

5.276 

1072B 

6.918 
1011 

6.95B 
631 

5  .116 

822 

5.686 
310B 

5.61B 
5198 

3.18 

132 

_ 

_ 

_ 

BYRON   EXP  STATIOK 

EVAP 

7.31 

7.62B 

6.306 

5.57 

5.10 

3.12 

- 

- 

«        «  « 
SOUTH   CENTRAL  06 

TIfTON   EXP  STATION 

EVAP 

OLP 

WIND 

MAX 

MIN 

- 

2297 

2.35 
.38 
162D 
57.6 
36.8 

1.35E 

.02 
1853 
71.1 
15.9 

6.66 
.90 

1587 

6.81 
.29 
1169 
89.1 
61.7 

7.37 
.13 

95  .1 
69.1 

6.81 
.27 
1351 
95.6 
71.1 

7,19 
1.31 
1001 
91  .  3 
70.6 

6.77 
1.93 
1121 

- 

3.57B 
.95 

1332 

2.19 
.13 

2008 

- 

«       «  4 

SOUTHEAST  C9 

SAVANNAH    USO  AP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

I.  853 
2315 
59.0 

II.  7 

B.ll 

2383 
61.2 
51.0 

7.33 
2211 
87.2 
62  .  6 

7.95B 
2011 
92.7 
69.0 

8.31 
2399 
91 .  5 
71.2 

8.11B 
1781 
91.5 
71.7 

6.57 
1921 
69.0 
67.7 

5.02 
2093 
78.1 
51.5 

1  .OOB 
2007 
75.9 
53.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


GEOPGIA 
197b 


Station 


ABBEVILLt 

ADAIKSVILLi: 

AILEY 

ALBANY  3  fife 
ALLATOUNA  DAM  2 
ALMA  FAA   '  i> 
ALPHARfcTTA   ■>  SSW 
ALPHARfeTlA   2  NNW 
AMERJCUS  7  F 
AMERJCUS  FAP  STA  >4RSY 

APPLING  i  NW 
ASHbuRN  3  fcNE 
ATHENS  WSn  Ap 
ATKINSUN  ?  H 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WSQ  AP  R 
AUGUSTA  HSU  AP  R 
BAINtJRlDGF   INT  PAPER  C 
BALL  GKOUNU 
BEAVfeRUALF   1  E 

BELLVILLfe 

SLAIRSVILfc  EXP  STA 

BLAKtLY 

BLUE  RIDGE 

BOMHAN 

BROOKLET   !  W 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 
BURTUN  DAM 
BUTLfcR 

BYRON  EXP  STATION 
CALHUUN  tXP  STATION 
CAMILLA 
CANTuN 

CARNtSVILLt  3  N 
CARRuLlTUN 
CARTfeRS  2  SW 
CARTfcRSVULE 
CARTfeRSVULE  3  SW 
CAVE  SPRIN1.S  SSW 

CEDARTUWN 
CHATbWURTH 
CHICKAMAUGA  PARK 
CISCU  7  tNfe 
CLAXTnN 
CLAYTON  1  SSW 
CLERMONT  ■?  WSW 
CLEVfeLANU 
CLYD 

COLQuI FT  ?  E 

COLUMBUS  WSn  AP  R 

COMMERCE  4  NNW 

COOLIOGE 

C0RD6LE 

CORNtL lA 

COVINGTON 

CRISP  CO  POWER  0AM 
CUMMING 

CURRYVILLF  2  W 
CUTHBERT 


NNW 


OAHLUNfeGA 
DAHLUNfeCA  3 
DALLAS  7  Nfe 
DALTUN 
DANVILLE 
DAWSUN 
DAMSuNVILLfe 
DOCTQRTQMN  I  WSW 
DOLES 

DONALSONVILLE   1  S 

DOUGLAS 

DOUGLASVILLF 

DOVEK 

DUBLIN  3  S 
DUBLIN  2 
EASTMAN  i  w 
EDISgN 

ELBERTUN  ?  N 

ELLIJAY 

FMBRY 


O 
X 


OOlO  08 
00*1  01 

009ol  05 
0140  07 
0181  01 


County 


02U 


0219  02 


0221 


09i 


02 


0253  07 
0258  07 


0311, 
0406^ 
0435! 
0441 
0444 
0451 
Oi,95 
0586 
0603 
0746 


WILCOX 

BARTOM 

MONTGOMERY 

DOUGHERTY 

BARTOW 

BACON 

FULTON 

FULTON 

SUMTER 

SUMTER 


0787  09 
0969  02 
0979  07 
1024  02: 
1132  03; 
1266  06j 
134C^  09 

1345  0» 

1413  03 
1425  04j 

1448  051 
1474  01 
1500  07 
1585  02 
1619  0^ 
164Q  O'J 
1657*  01 
1665  01 
1670  01 
171a  01 


COLUMBIA 
TURNER 
CLARKE 
BRANTLEY 
02|  FULTON 
02  FULTON 

06t  richmuno 

OTI  DECATUR 
02  CHEROKEE 
01  MURRAY 


17321 
1856 
1906 
I944I 
197a 
1982i 
1998; 
2006 
2055| 
2153 

2166 
2180 
2238 
2266 
22831 
2318 
236lj 
2408 
24291 
2450 


EVANS 

UNION 

EARLY 

FANNIN 

ELBERT 

BULLOCH 

GLYNN 

GLYNN 

RABUN 

TAYLOR 

PEACH 

GORDON 

MITCHELL 

CHEROKEE 

FRANKLIN 

CARROLL 

MURRAY 

BARTOW 

BARTOW 

POLK 


01  PJLK 

01  MURRAY 
Oil  WALKER 
Olj  MURRAY 
09  EVINS 

03  RABUN 
02!  HALL 

02  WHITE 

OCq  EFFINGHAM 
071  MILLER 

04  MUSCOGEE 

02  JACKSON 
07  THOMAS 
08j  CRISP 

03  HABERSHAM 
05!  NEWTON 

081  WORTH 
02!  FQBSYTH 
01  FLOYD 
OTI  RANDOLPH 


2475I  02 
2479  02 
2485  01 
2493  01 
2532  05 
2570  07 
2578  02 
2716  09 
2728  08 
2736  07 


278 

279lJ 

2799 

2839 

284^ 

2966 

302a 

3060 

31l5j 

3147| 


LUMPKIN 

LUMPKIN 

PAULDING 

WHITFIELD 

TWIGGS 

TERRELL 

DAMSON 

WAVnE 

WORTH 

SEMINOLE 


08  COFFEE 
04!  DOUGLAS 

06  SCREVEN 
05  LAURENS 
0>  LAURENS 
0*  DODGE 

07  CALHOUN 
03  ELBERT 
02  GILMER 
Oil  PAULDING 


Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
taDies 

d 
E 

0) 
H 

. 

a 

"u 

(U 
u* 

a. 

> 

U 

c  c 

0  Q) 
^  0 

0  8 

83  18 

240 

74 

2  C 

84  5b 

700 

69 

2  C 

82  34 

240 

26 

28 

25 

L  2  34 

84  08 

180 

86  86 

12  3 

84  44 

975 

26  26 

23 

1  2  34C 

82  31 

198 

40 

40 

1  2  3 

84  18 

1040 

21 

21 

I  2  3 

84  18 

1 10 

C 

84  12 

45c 

92 

92 

1  2  3 

84  16 

45c 

C 

82  20 

370 

IE 

18 

12  3 

83  37 

435 

22 

22 

12  3 

83  19 

802 

34 

34 

1  2  3  C 

81  49 

70 

22 

2 

84  29 

880 

22 

2 

84  26 

1010 

44 

44 

1  2  3  C 

81  58 

14C 

28 

zs 

1  2  3  C 

84  39 

19C 

2 

2 

1  2  3  C 

84  23 

1  IOC 

29 

2 

84  50 

74c 

36 

2 

81  58 

185 

C 

83  56 

1917 

42 

1  2  3 

84  57 

300 

89 

97 

1  2  3 

84  19 

1760 

22 

22 

MAR 

12  3 

83  02 

785 

26 

2 

81  41 

190 

69 

69 

1  2  3 

81  30 

13 

63 

78 

1  2  3  C 

81  23 

14 

47 

47 

1  2  3 

83  33 

1770 

NOV 

C 

84  14 

62! 

60 

2 

83  44 

490 

2 

2 

2 

1  2  34 

84  58 

655 

25 

25 

9 

I  2  34C 

84  13 

175 

3% 

36 

12  3 

84  30 

870 

89 

2  C 

83  14 

910 

38 

2  C 

85  05 

999 

41 

43 

1  2  3  C 

84  43 

71C 

31 

2 

84  48 

752 

3? 

40 

1  2  3 

84  51 

70C 

39 

2 

85  21 

800 

C 

85  15 

785 

38 

39 

1  2  3 

84  47 

765 

39 

2  C 

85  17 

760 

32 

2 

84  39 

980 

c 

81  54 

lae 

1 

1 

JUL 

1  2  3 

83  24 

1880 

77 

81 

12  3 

83  49 

1346 

C 

83  46 

1570 

33 

2 

81  16 

56 

1 

JUL 

2 

84  46 

153 

22 

22 

12  3 

84  57 

449 

33 

33 

1  2  3  C 

83  29 

750 

21 

21 

1  2  3 

83  52 

250 

C 

83  47 

308 

37 

41 

12  3 

83  32 

147Q 

53 

60 

1  2  3 

83  92 

770 

61 

86 

1  2  3 

63  57 

245 

1 

JUL 

2 

84  08 

1 32C 

38 

2 

85  07 

65C 

31 

2 

84  47 

46 1 

32 

1  2  3 

83  99 

1430 

85 

12  3 

84  00 

139C 

C 

84  45 

1100 

21 

27 

1  2  3  C 

84  57 

720 

39 

39 

12  3 

83  15 

450 

22 

2 

84  26 

355 

38 

2 

84  07 

1370 

30 

2  C 

81  51 

80 

40 

2 

83  53 

256 

C 

84  53 

135 

31 

2 

82  50 

225 

34 

40 

12  3 

84  45 

1219 

36 

2 

81  43 

103 

49 

2 

82  54 

215 

67 

89 

I    C  9 

82  54 

204 

c 

83  12 

400 

75 

84 

I  2  3 

84  44 

305 

C 

82  52 

540 

17 

511  I 

1  2  3 

84  29 

1300 

3^ 

2 

84  99 

1200 

38i 

2 

Sm  R«i«r«nce  Note*  Following  SlaUon  Index 
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STATION  INDEX 


GEORGIA 
1978 


Station 


o 

X 

a 


County 


•J— !• 
O 

a 
'(3 

Q 


3 


(0 


Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

a. 
g 

"G 

0) 

(X 

• 

Cm 
(0 
> 

a  a 

0  Q) 
2  %■ 

U 

1^ 

84  17 

925 

56 

56 

♦  0 

1 

2  34 

84  42 

740 

38 

2 

82  34 

115 

C 

83  15 

371 

50 

55 

1 

2  3 

81  25 
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EXPEKIMENT 

FAIRMOUNT 

FARGU 

FITZ6EKALD 
FLEMING 
FOLKSTQN  SW 
FOLKSTUN  o  Sw 
CQRSYTH  6  NNW 
FORT  GAINES 
FORT  STEWART 

FRANKLIN  ? 
GAINESVILl E 
GIBSON 
GLENNVILLF 
GODFRFY  3  NE 
GREENVILLF  ?  NNW 
HAMILTON  4  W 
MARALSQN 
HARTWELL 
HAHKINSVILLE 

HAZLEHURST 
HELEN  1  ESE 
HDMERVILLF  3  WSM 
IRWINTON  4  WNM 
JACKSON  0AM 
JASPER   1  NNW 
JASPER 
JESUP 

JESUP  4  NF 
JESUP  8  S 

JOHNTOWN 

JONESnORU 

JULIETTE 

KENSINGTON 

KINGSTON 

LA  FAYETTF 

LA  GRANGE 

LEXINGTON  1  NW 

LINCOLNTUN 

LOUISVILLE  3  S 

LUMBER  CITY 

LUMPKIN  2  SF 

MACON  WSU  AP 

MARSHALLVILLE 

MAYSVILLE 

METTER 

MIOVILLE 

MIDVILLE  FXP  STA 
MILLEOGEVILLE 
MILLtN  4  N 

KILLHAVEN-WADE  2  SE 

MONROE 

MONTEZUMA 

MONTKELLP 

MORGAN  1  W 

MORGAN  5  NW 

MOULTRIE  ?  ESE 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

NAHUNTA 

NASHVILLE  i  SSE 

NEWINGTON  2  NE 
NEWNAN 

NORCROSS  4  N 

PATTERSON 

PEARSON 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 
PRESTON 
QUITMAN  2  NW 
RESACA 

RICHMOND  HILL 

RINGGOLD 

ROBERTSTOWN 

ROME 

ROME  8  SW 
ROME  WSO  AP 
SANDERSVILLF 
SAPELD  ISLAND 
SAVANNAH  WbO  AP 
SILOAM 
SPARTA  3  NW 


3271 
3295 
3312 
3366 


340^  09 
34601  09: 
3465  09 
3506 
3516 
3538 


3570 
3621 
3695 
3754 
3792 
3915 
4033 
4070 
4133 
4170 

4204 
4230 
4429 
4594 
4623 
4648 
4651 
4671 
4674 
4676 

'»688 
4700 
4728 
4802 
4854 
4941 
4949 
5165 
5204 
5314 

5386 
5394 
5443 
5550 
5633 
5811 
5858 
5863 
5874 
5882 


5896  06 


5971 
5979 
5988 
6038 
6043 
6087 
6126 
6219 


6237  08 

6323  06 
6335  04 
6407  02 
6838  09 
6879  08 
7087  07 


7201 


7276  08 

7430  01 

7468  09 

74B9  01 

7522  02 


7600 
7605 
7610 
7777 
7808 
7847 


8064  05 
82231  OS 


07 


SPALDING 

GORDON 

CLINCH 

BEN  HILL 

LIBERTY 

CHARLTON 

CHARLTON 

MONROE 

CLAY 

LIBERTY 

HEARD 
HALL 

GLASCOCK 

TATTNALL 

MORGAN 

MERIWETHER 

HARRIS 

COWETA 

HART 

PULASKI 

JEFF  DAVIS 

WHITE 

CLINCH 

WILKINSON 

BUTTS 

PICKENS 

PICKENS 

WAYNE 

WAYNE 

WAYNE 

DAWSON 

CLAYTON 

MONROE 

WALKER 

BARTOW 

WALKER 

TRDUP 

OGLETHORPE 

LINCOLN 

JEFFERSON 

TELFAIR 

STEWART 

BIBB 

MACON 

JACKSON 

CANDLER 

BURKE 

BURKE 

BALDWIN 

JENKINS 

SCREVEN 

WALTON 

MACON 

JASPER 

CALHOUN 

CALHOUN 

COLQUITT 

WHEELER 

BRANTLEY 

BERRIEN 

SCREVEN 

COWETA 

GWINNETT 

PIERCE 

ATKINSON 

SUMTER 

WEBSTER 

BROOKS 

GORDON 

BRYAN 

CATOOSA 

WHITE 

FLOYD 

FLOYD 

FLOYD 

WASHINGTON 
MC  INTOSH 
CHATHAM 
GREENE 
HANCOCK 


633  16 

1234  26 

1630  41 

1631  43 
231  53 

1530  48 

1530  44 

933  07 

331  36 

1131  52 

333  16 

334  18 
1133  14 

131  56 

1033  28 
633  03 

332  45 
633  14 

1434  21 

932  17 

131  52 

334  42 

1631  02 

1032  50 

933  19 
534  29 
534  2S 
131  37 
131  39 
131  29 

534  33 

633  31 

933  06 

IBS't  *7 

534  14 

434  42 

333  03 
1433  53 
1433  47 

1132  56 

9I3I  55 
332  02 

932  42 
632  27 

1034  15 
1132  24 
U32  49 
1132  53 

1033  06 
U32  52 

1432  56 

1033  47 

632  17 

933  18 
631  32 

631  36 
1631  10 

1032  12 
1331  11 
1631  08 

1432  37 

633  22 

334  00 
1331  23 
1331  18 

632  03 
632  04 

1630  48 
1234  34 
231  57 

1834  55 
334  43 
434  15 
434  10 

1234  21 

1132  58 
231  24 

1432  US 

1033  32 
ll|33  19 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


GEORGIA 
1978 


Station 
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M 

-a 
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County 


0) 
3 


0) 
■& 

c 
o 


o 
> 
M 


Years  of 
record 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


a  a 

O  0) 


Refer 

to 
tables 


STILLMORfc 
SUMM6RVILLE   1  SSH 
SURRENCY  ?  WNW 
SWAINSbORn 
SWFET  GUM 
SYLVANIA 
TALBQTTON  i  NE 
TAYLURSVILLF 
THE  ROCK 
TH0MAS7DN  i  S 

TH0MA5VILLb  *  SE 
TIFTUN  EXP  STATION 
TOCCUA 

TRAY  MJUNTAIN 

UNICOI   ST&TF  PARK 

U  OF  GA  PIT  SCIENCE  FM 

VALDUSTA  ■?  F 

VALDUSTA  4  Nw 

MALESKA 

WARRfcNTON 

WASHINGTON 
WATKINSVILLF  ARS 
WAYCROsS  <.  NE 
WAYCKHSS  WSMO 
HAYNESbDRO  Z  NE 
WEST  POINT 
WINDER   1  SSe 
WOODBURY 
WOOOiTuCK 


l»35l 
8436 
8476 
8496 
850*, 
8517 
8535 
8600 
8657 
8661 

8666 
8703 
8740 
8806 
8935 
8950 
8972 
8974 
9077 
9141 

9157 
9J69 
9186 
9192 
9194 
9291 
9466 
9506 
9524 


EMANUEL 

CHATTOOGA 

APPLING 

EMANUEL 

FANN IN 

SCREVtN 

TALBOT 

BAPTOw 

UPSDN 

UPSON 

THOMAS 
TIFT 

STEPHENS 

TOWNS 

WHITE 

OCONEE 

LOWNDES 

LOWNDES 

CHEROKEE 

WARREN 

WILKES 

OCONEE 

PIERCE 

WARE 

BURKE 

TROUP 

BARROW 

MERIWETHER 

CHEROKEE 


132  26 
434  Z7 
131  44 

1132  35 
734  58 

14132  45 
6l32  4? 
534  05 
632  SB 
632  52 

630  48 

1631  29 

1434  35 

734  4(1 

334  4* 

1033  52 

1630  51 

1630  52 

534  19 

1133  25 

1433  4* 
1033  52 
13|31  15 
13131  15 
1433  07 
3|32  52 
10133  59 
632  59 
534  07 


82  13 

85  22 

82  14 

82  22 
84  13 

81  39 
84  32 
84  59 
84  14 
B4  19 

83  54 
83  32 
83  19 
83  42 
83  43 
83  32 
83  14 

83  20 

84  33 

82  40 

82  44 

83  26 
82  19 

82  24 
81  59 

85  11 

83  43 

84  35 
64  31 


260 
800 
200 
325 
1795 
254 
710 
710 
600 
665  23 
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390C 

1475| 
84( 
2J( 
265| 

UlC 
51C 
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75 
14 
14 
27 
575 
960 
800 
1055 


77 


63 
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37 

23 

100 
56 
97 
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1  2  3 
1  2  3 
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JUL 
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2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 
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2 

3 

C 

1 

2 

3  C 

1 

2 
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1 

2 

3 

C 

2 

1 

2 
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1 

2 
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2 

3 

1 
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3 
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3 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


*^H.»^«n«i  information  reffardlDK  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Asheville.  N.C.  28801,  or  to  any  National 
iefiherSeriJce^Mice  nel^^^u^    AdduJSSal  precipitation  daia  are  contained  in  -HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

AVERAGES:  Division  averages  in  the  annual  Issue  include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published  in  monthly  issues. 

DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ^F,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and 
wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 
S-!^x  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches 
above  the  pan , 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  normals  based  on  the  period  1941-1970.        "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on 
periods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,    as  used  in  this  publication,    became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,    such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  Issues  of  Cllmatological  Data. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLES:  Included  are  all  soil  temperature  stations  with  any  data  published  for  the  calendar  year,  whether  or  not  opened  or  closed  during 
the  year.     See  the  reference  notes  of  the  monthly  issues  for  information  on  individual  stations  as  to  soil  type,  ground  cover,  and  degree  of  slope. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
-     No  record. 

+    Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 
•    Amount  included  in  following  measurement. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 
E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

U    One  or  more  days  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Cllmatological  Data   for  detailed 
daily  record, 

R     Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


#     Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however,    the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:     1-ALTAJlAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE  10-OCONEE 
11-OGEECHEE     12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.   MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 
C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G    Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station   Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at   the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,   price  20  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 


SUBSCRIPTION  PRICE:     S5.10  per  year  for  each  section   including  annual  summary;   $8,00  additional   for  foreign  mailing;   40?  single  copy;   30"?  annual  sum- 
mary.     There   is  a  minimum  charge  of  $2.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications.     Make  checks   payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA ; 
send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building,   Asheville,   NC     28801.     Attn:  Publications. 
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